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AVANT-PROPOS 


J'ai  publié  en  1 863  un  ouvrage  intitulé  :  Physielogie  médicale 
de  la  circulation  du  sang.  Depuis  lors,  iin  grand  nombre  de 
physiologistes  se  sont  occupés  de  cette  question  ;  des  médecins 
de  tout  pays  ont  travaillé  à  établir  sur  des  bases  certaines  la 
sémëiologie  des  maladies  du  cœur  et  des  vaisseaux.  D'autre 
part,  j'ai  fait  étudier  par  plusieurs  de  mes  élèves  certains  points 
particuliers  de  la  circulation  du  sang  et  n'ai  guère  cessé,  moi- 
même^  de  m'occuper  de  ce  sujet  auquel  je  revenais  fréquem- 
ment entre  d'autres  travaux. 

Il  y  avait  donc  beaucoup  de  documents  nouveaux  à  utiliser 
pour  le  livre  que  je  publie  aujourd'hui  ;  la  part  la  plus  large 
y  a  été  faite  aux  travaux  dont  les  résultats  m'ont  paru  offrir 
le  plus  de  précision. 

Sans  négliger  les  questions  purement  scientifiques,  j'ai 
essayé  de  développer  ce  qu'on  pourrait  appeler  la  physiologie 
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du  médecin,  en  recherchant  les  applications  que  l'on  peut  faire 
de  la  physiologie  à  la  médecine  pratique.  Je  me  suis  efforcé 
en  outre  d'effacer  les  différences  qui  existaient  entre  les  pro- 
cédés expérimentaux  applicables  seulement  dans  les  labora- 
toires, et  les  moyens  d'investigation  que  les  médecins  peuvent 
employer.  Cherchant  à  substituer  aux  vivisections  des  moyens 
propres  à  mieux  faire  saisir  les  mouvements  délicats  par  les- 
quels se  traduit  au  dehors  la  circulation  du  sang,  je  suis 
arrivé  da^s  certains  cas  à  déterminer  Tétat  de  la  circulation 
sur  l'homme  sain  ou  malade  avec  plus  de  précision  qu'on  n'en 
pourrait  obtenir  en  expérimentant  sur  des  animaux  mutilés. 

Une  des  raisons  qui  ont  retardé  la  publication  de  ce  livre 
est. le  désir  que  j'avais  de  simplifier  auparavant  l'instrumen- 
tation nécessaire  au  physiologiste  et  au  médecin.  J'ai  tenu  à 
la  réduire  à  un  petit  nombre  d'instruments  d'un  emploi  sur 
et  facile,  afin  d'éviter  à  ceux  qui  reprendront  et  continueront 
mes  études  les  difficultés,  les  tâtonnements,  les  causes  d'er- 
reur que  j'ai  rencontrés. 

L'étendue  très  vaste  de  mon  sujet  m'a  fait  recourir  à  une 
méthode  qui  en  simplifie  et  surtout  en  abrège  l'exposition  : 
elle  consiste  à  rappeler  tout  d'abord,  en  les  réduisant  au 
strict  nécessaire,  les  principes  généraux  de  mécanique  qui 
sont  la  base  de  toutes  nos  connaissances  sur  la  circulation 
du  sang.  L'aridité  du  début  trouve  sa  compensation  dans 
la  facilité  qui  en  résulte  pour  les  applications  ultérieures  des 
lois  physiques  à  la  physiologie,  et  de  celle-ci  à  la  médecine. 

;  J  aurais  voulu  pouvoir  enchaîner  les  différentes  parties  de 
cet  ouvrage  comme  une  série  de  propositions  avec  leurs .  co- 
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rollaires;  afin  que  les  questions  les  plus  compliquées  de  phy- 
siologie ou  de  médecine  trouvassent  le  lecteur  déjà  préparé 
par  toutes  les  explications  nécessaires.  Je  crains  à  cet  égard 
de  n'avoir  pas  réalisé  mon  programme  ;  je  m'y  suis  appliqué 
cependant,  et  dans  un  sujet  où  la  méthode  d'exposition  est 
difficile  j'ai  toujours  visé  aux  explications  claires  et  aux  dé- 
monstrations rigoureuses. 


Paris,  juillet  1881. 
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TRAJET   DU   SANG.    —    DES  LOIS   PHYSIQUES 
DANS  LA  CIRCULATION. 


Trajet  do  sang.  —  De  la  quantité  de  sang  qui  existe  dans  l'organisme.  —  Capacités 
comparées  de  la  grande  et  de  la  petite  circulation.  —  Disposition  mécanique  des 
deux  cœurs.  ^-  Circulation  capillaire  vue  au  microscope.  —  Des  forces  qui  pré-* 
aident  à  la  circulation  du  sang.  —  Loi  des  vitesses  et  des  pressions  dans  les 
conduits  ofa  circule  un  liquide.  —  De  la  pression  du  sang  dans  les  vaisseaux.  — ' 
Imitation  artificielle  des  phénomènes  de  la  circulation. —  Importance  des  expériences 
physiques  pour  éclairer  les  phénomènes  de  la  circulation  du  sang. 


La  circulation  du  sang,  après  avoir  été  longtemps  une  des  par^ 
ties  les  plus  obscures  de  la  physiologie,  tend  à  en  devenir  Tune 
des  mieux  connues;  son  étude  entre  dans  cette  phase  où  des 
phénomènes  multiples  et  compliqués  peuvent  se  rattacher  à  des 
lois  physiques  simples  et  peu  nombreuses. 

Il  importe  d'exposer  tout  d'abord  sommairement  les  conditions 
mécaniques  dans  lesquelles  s'effectue  la  circulation  du  sang,  et  de 
\no0trer  quelles  forces  sont  en  jeu  pour  la  produire  avec  toùë 
les  phénomènes  accessoires  qui  l'accompagnent.  Ces  notions  sont 
une  préparation  indispensable  pour  remonter  aux  ôrigineS-^du 
mouvement  du  sang  et  pour  définir  la  part  véritable  des  actions 
nerveuses  et  musculaires  dans  la  circulation.  :t'  ''■^■'-  ^''*^^ 
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Tri^^t  d«  MUif . 


g  1.  —  La  figure  1,  empruntée  à  Milne  Edwards,  est  la  repré- 
sentation théorique  du  double  trajet  du  sang  chez  Thomme  et 
chçz  les  autres  mammifères.  On  y  voit  le  cœur  séparé  en  deux 


. .  Pig.  1.  RepioduclIoD  théorique  du  trajet  du  sang  d'après  la  doctrine  de  Harrey. 


moitiés  distinctes  ;  celles-ci,  dans  la  nature,  sont  intimement 
accolées  Tune  à  l'autre. 

Le  ventricule  gauche  du  cœur  CG  envoie  le  sang  dans  les  artères 
qui  le  distribuent  à  toutes  les  parties  du  corps.  Après  avoir  trar 
versé  les  vaisseaux  capillaires,  le  sang  revient  par  les  veines;  il 
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présente  alors  la  coloration  foncée,  caractéristique  du  sang  vd- 
neux  de  la  grande  circulation.  Les  veines  versent  le  sang  dans 
l'oreillette  droite.  Ce  premier  circuit,  de  CG  en  CD,  correspondant, 
sur  la  figure  1,  &  l'anse  vasculaire  inférieure ,  c'est  la  circulation 
générale. 

Arrivé  dans  l'oreillette  droite,  le  sang  veineux  passe  dans  la 
ventricule  droit,  qui  le  chasse  de  nouveau  dans  un  circuit  ana* 
logue  au  premier,  mais  de  moindre  étendue  :  c'est  la  circulation 
pulmonaire  ou  petite  circulation.  Lorsqu'il  a  traversé  les  capillaires 
du  poumon,  le  sang  est  redevenu  rouge  et  garde  ce  caractère 
jusqu'à  ce  qu'il  arrive  de  nouveau  aux  capillaires  de  la  grande 
circulation  daps  lesquels  il  redeviendra  noir  ou  veineux  ^  Ce 
double  circuit  parcouru  par  le  sang  représente  la  circulation 
telle  que  Harvey  l'a  découverte  et  démontrée. 


He  la  4«aBtlté  de  sang  ^nl  existe  dwM  Tori 

g  2.  —  Les  efforts  des  physiologistes  pour  déterminer  le  rapport 
du  poids  du  sang  au  poids  total  du  corps  n'ont  jamais  donné  que 
des  résultats  fort  douteux.  Cela  tient  d'une  part  à  la  défectuosité 
des  méthodes  employées;  d'autre  part  à  la  variabilité  de  la  quan- 
tité de  sang  contenue  dans  l'organisme  suivant  différentes  circon- 
stances. C'est  de  1/3  à  1/20  du  poids  du  corps  que  varient  les  esti- 
mations des  physiologistes.  Or,  si  l'on  considère  à  quel  point  les 
méthodes  d'évaluations  sont  peu  précises,  on  ne  s'étonnera  pas 
qu'elles  aient  donné  de  pareils  éearts.  Certains  physiologistes  ont 
tué  des  animaux  paf  hémorrhagie  et  se  sont  bornés  à  peser  le  sang 
recueilli,  pour  en  comparer  le  poids  à  celui  du  corps  tout  entier. 
Allen  Moulins*  semble  être  le  premier  qui  ait  essayé  ce  genre 
de  mensuration;  il  n'estime  le  poids  du  sang  qu'à  1/30  de  celui 
du  corps.  La  méthode  des  hémorrhagies  a  donné  de  très  grands 
écarts  dans  les  évaluations  de  la  masse  du  sang,  puisqu'elle  a 
fait  croire  à  Haller  '  que  le  sang  entrait  pour  1/3  dans  le  poids 

1»  On  a  cherché  à  représenter  dans  Ift  Ggare'  1  les  différences  de  coloration  du  sang 
ans  différents  points  de  son  trajet^  en  donnant  une  teinte  plus  foncée  aux  voies  par- 
courues par  le  sang  veineux.  Des  flèches  indiquent  la  direction  du  courant  dans  chaque 
partie  de  Pappareil  circulatoire. 

i.  Allen  Moulins,  On  tke  quantity  of  Blood  in  Mm,  (Phil.  Trans.»  ti*  i9i^ 
t>.  443.) 

3.  Haller,  Elémênia  PktfiiologiXi  t.  II,  p.  2. 
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total  du  corps.  Du  reste,  les  auteurs  ont  eu  soin  de  distinguer  les 
cas  6ù  rhémorrhagie  se  fait  en  une  seule  fois,  de  ceux  où  la  sous- 
traction du  sang  est  effectuée  d'une  manière  intermittente  avec  de 
longs  intervalles  entre  les  saignées.  La  masse  du  sang  se  répare 
alors  entre  les  hémorrhagies  successives. 
'  Yalenlin^  a  inauguré  une  autre  méthode.  Après  avoir  fait  une 
saignée  à  un  animal,  de  manière  à  recueillir  un  échantillon  de 
'sang,  il  injecte  dans  les  vaisseaux  une  quantité  connue  de  chlorure 
de  sodium  et  recherche,  dans  une  nouvelle  saignée,  la  proportion 
de  ce  sel.  De  l'analyse  comparative  des  deux  échantillons  de  sang, 
Yalentih  déduit  la  masse  totale  de  ce  liquide  qu'il  évalue  à  1/4  ou 
1/7  du  poids  du  corps.  L'élimination  du  sel  marin  par  les  sécré- 
tions est  un  écueil  qu'on  ne  peut  éviter  dans  l'emploi  de  cette 
méthode,  et  qui  tend  à  faire  considérer  la  masse  du  sang  comme 
plus  considérable  qu'elle  n'est  réellement.  Le  même  reproche 
peut  s'appliquer  à  l'emploi  d'autres  sels  qui  s'éliminent  également 
ou  qui  se  fixent  dans  les  tissus. 

Welcher  '  est  l'auteur  d'une  méthode  qui  consiste  à  entraîner 
par' le  lavage  tout  le  sang  de  l'organisme,  et  &  estimer  par  des 
procédés  chromométriques,  la  quantité  de  sang  qui  est  nécessaire 
pour  donner  &  la  masse  liquide  obtenue  la  coloration  qu'elle  pré- 
sente. La  numération  des  globules  avant  et  après  l'injection  d'une 
certaine  quantité  d'eau  dans  les  vaisseaux  n'est  pas  non  plus  à 
Vabri  de  toute  critique;  en  effet,  l'eau  injectée  dans  l'organisme 
n'y  séjourne  pas  longtemps  et  est  éliminée  par  les  sécrétions  ^ 
^  Cl.  Berhard*  a  du  reste  montré  l'incertitude  de  pareilles  déter- 
minations, attendu  que  la  masse  du  sang  chapge  continuellement; 

<*«  L' Valent! h j  Vtrsuch  iiber  die  in  den  thierischen  KÔrper  enthaltene  Blutmengê, 
^RcpertoriumfiÀr  Anat,  und  Physiol.j  1837,  liv.  H,  p.  281.) 
.  2.  Vifelche^jBlutkorperchen  ZàMuny  and  farbep^riifendt  Méthode,  {Vierteiiahr' 
schrift  fiir  die  praklische  Heilkunde.)  Prag.,  1834. 

^  >■  3.  Mutasses  (Soc.  de  Biologie,  1872,  elArch.  de  physioL^  1874)  a  modifié  très  avanta- 
geaseiiiçqtc^s  méthodes,  en  substituant  à  Teao  un  liquide  qui  n'altère  pas  les  globules 
(solution  laible  de  comme  et  de  sulfate  de  soude).  Les  expériences  quo  Malassez  consi- 
déré comme  lès  plus  précises  pour  la  détermination  du  volume  total  du  sang  consistent 
à  tuer  un  animal  par  hémorrhagie  et  à  extraire  des  tissus  broyés  tout  le  sang  qu'ils 
.i^hfe^mènt,  en  les  lavant  avec  le  sérum  artificiel.  Mélangeaùl  le  sang  recueilli  de  ces 
diverses  manièi^s,  on  airive,  par  la  numération  des  globules,  à  déterminer  le  nombre 
total  de  ceux-K^i,  et  le  poids  total  du  sang,  d'après  un  échantillon  recueilli  à  l'avance  et 
dont  on  détermine  également  la  richesse  en  globules.  Le  rapport  du  poids  du  sang  à 
çéfuf  du  cérp»  serait  environ  1/9. 

4.  CI.  Bernard,  Lecoii»  sur  Us  propriétés  physiotogigues  et  les  altératiofis  des  U" 
(j  aides  de  t^oryani^me^  1859,  1. 1,  p.  419. 


CHAPITRE  I.  5 

elle  se  réduit  par  concentration  sous  Tinfluenca  de  Tabslinence  de. 
boissons  combinée  à  celle  d'une  température  élevée  et  d'une  atmo- 
sphère sèche,  tandis  qu'après  l'ingestion  de  boissons,  la  masse 
du  sang  s'accrott  de  la  quantité  du  liquide  absorbé.  Ainsi  s'ex- 
pliquent les  différences  des  efTets  obtenus  en  injectant  une  même, 
dose  de  poison  dans  le  sang  d'un  animal  à  jeun  ou  dans  celui^ 
d'un  animal  qui  vient  d'absorber  des  liquides.  Dans  ce  dernier 
cas,  le  poison  dissous  dans  une  plus  grande  masse  de  sang  a  des 
effets  atténués. 

Ces  variations  de  la  masse  du  sang  que  contient  l'organisme 
n'amènent  pas  de  troubles  dans  la  circulation.  L'élasticité  du 
système  veineux  se  prête  à  lo^er  des  quantités  de  sang  variables, 
ce  qui  se  traduit,  après  l'absorption  de  boissons  abondantes,  par 
an  gonflement  très  apparent  des  veines  superficielles.    . , 


CSapacItëfl  coin|Miréefl  de  I»  cvftade  et  de  Im  petite  îeirenlatioa. 

g  3.  —  Bien  que  les  méthodes  dont  on  dispose  pour  estimer  la 
quantité  de  sang  contenue  dans  l'organisme  ne  puissent  donner 
que  des  résultats  approximatifs,  il  est  important  de  signaler  les 
tentatives  faites  en  vue  de  mesurer  la  capacité  de  la  circulation 
pulmonaire  par  rapport  à  celle  de  la  grande  circulation.  Jolyet 
etTauziac*  ont  essayé  de  déterminer  ce  rapport  par  deux  mé- 
thodes différentes. 

Sur  un  animal  curarisé  et  soumis  à  la  respiration  artificielle, 
ces  physiologistes  ont  mis  le  cœur  &  nu;  puis,  liant  en  masse  les 
gros  vaisseaux  au  niveau  du  cœur,  ont  arrêté  du  même  coup  la 
grande  et  la  petite  circulation.  Ils  retirèrent  ensuite,  par  lavage, 
le  sang  contenu  dans  les  deux  cœurs  et  dans  les  deux  appareils 
circulatoires,  puis  comparèrent,  par  la  méthode  cblorimétrique, 
les  quantités  de  sang  renfermées  dans  la  grande  et  dans  la  petite 
circulation.  Cette  expérience  donna  pour  les  capacités  relatives 
des  deux  circulations  le  rapport  de  2  à  il. 

Comme,  dans  cette  expérience,  la  cage  thoracique  doit  être  pu- 
verte,  ce  qui  produit  l'affaissement  du  poumon  et  diminue  la 
quantité  de  sang  contenue  dans  cet  organe,  Jolyet  et  Taui^iac  on^ 

,   1.  Jolyet  etTauziac,  Lab.  de.méd,  eccp^'m.,  Bordeaux,  1880.     .       ...... 
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estimé  par  la  méthode  de  Hering  (Yoy.  chap.  xix)  la  vitesse  du 
sang  qui  traverse  le  poumon,  en  la  comparant  &  la  vitesse  de  la 
circulation  générale;  ils  ont  trouvé  que  la  circulation  pulmonaire 
s'effectue  environ  quatre  fois  plus  vite  que  la  grande  circulation, 
d'oii  il  résulte  que  la  masse  du  sang  contenu  dans  le  poumon  est 
quatre  fois  moindre  que  celle  que  renferme  le  reste  du  corps. 

Les  auteurs  de  ces  expériences  ne  se  dissimulent  pas  l'incerti- 
tude de  pareilles  déterminations ,  mais  y  dans  Tétat  actuel  de  la 
science,  il  n'existe  pas  de  mesure  plus  précisa. 


IMs|po«ltfoa  mécanique  des  deux  eceiirs. 

§4.—  C'est  à  l'action  du  cœur  qu'est  due  l'impulsion  qui  fait 
mouvoir  le  sang.  Le  cœur  agit  à  la  façon  d'une  pompe  et  pour 


Fig.  2.  Coupe  théorique  des  deux  moitiés  du  cœur. 

cela  présente  des  soupapes  ou  valvules  qui  règlent  le  sens  dans 
lequel  se  fait  le  mouvement  du  liquide. 

La  figure  2,  empruntée  à  Cl.  Bernard,  indique  les  rapports  des 
différentes  cavités  du  cœur  entre  elles  et  avec  les  gros  vaisseaux. 
Une  coupe  verticale  a  été  pratiquée  pour  montrer  la  juxtaposition 
des  deux  cœurs  ;   o  d  est  l'oreillette  droite  et  v  rf  le  ventricule 
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droit;  ogétvg  représentent  l'oreillette  et  le  ventricule  gauches. 
Chacune  des  oreillettes  reçoit  les  veines  correspondantes  et  chacun 
des  ventricules  donne  naissance  à  un  tronc  artériel  volumineux. 

L'oreillette  droite  reçoit  les  veines  caves,  l'inférieure  Ycl  et  la 
supérieure  YcS.  Dans  Toreillette  gauche  s'ouvrent  les  veines  pul- 
monaires yp. 

Le  sang  des  oreillettes  passe  dans  les  ventricules  par  de  larges 
ouvertures,  les  orifices  auriculo-ventriculaires,  tous  deux  munis 
de  valvules  dont  les  bords  sont  retenus  par  des  colonnes  charnues 
faisant  partie  de  l'appareil  musculaire  des  ventricules.  La  valvule 
auriculo-ventricalaire  droite  se  nomme  tricuspide  et  la  gauche 
miirale.  Dès  quelles  ventricules  remplis  du  sang  venu  des  oreil- 
lettes commencent  à  se  resserrer,  les  valvules  auriculo-ventricu- 
laires  se  ferment  et  le  sang  n'a  d'autre  issue  que  les  artères;  celui 
du  ventricule  droit  s'échappe  par  l'artère  pulmonaire  AP  pour  se 
rendre  au  poumon;  celui  du  ventricule  gauche  va  dans  l'aorte  ko 
et  de  là  dans  tous  les  organes. 

Le  reflux  du  sang  dans  chaque  ventricule  est  empêché  par  des 
valvules  qui,  s'ouvrant  librement  pour  laisser  le  sang  sortir  des 
ventricules,  se  ferment  quand  ceux-ci  ont  fini  leur  impulsion  et 
retiennent  dans  les  artères  tout  le  sang  qui  y  a  pénétré.  Ces 
valvules,  situées  à  l'entrée  des  artères  aorte  et  pulmonaire, 
s'appellent  valvules  sigmoïdes;  une  incision  pratiquée  à  l'origine 
de  l'artère  pulmonaire  permet  de  voir,  dans  la  figure  S,  les  trois 
petits  replis  qui  forment  la  valvule  sigmoide  de  ce  vaisseau. 

Dans  chacun  des  deux  cœurs,  comme  dans  une'  pompe,  le  jeu 
des  valvules  est  alternant:  l'auriculo-ventriculaire  se  ferme  quand 
la  sigmoide  s'ouvre,  et  inversement. 

Telle  est,  dans  son  essence,  la  disposition  mécanique  du  cœur; 
les  détails  de  la  structure  de  cet  organe  sont  indiqués  dans  les 
traités  d'anatomie. 


2  5.  —  Harvey  avait  compris  que  le  sang  passe  des  artères  aux 
veines  à  travers  les  petits  vaisseaux  de  tous  les  organes;  il  le 
prouvait  par  les  arguments  les  plus  concluants,  et  pourtant,  on 
sait  quelles  résistances  rencontra  sa  découverte.  Il  était  réservé  à 
Malpighi  de  constater  de  visu  ce  passage  et  de  contempler,  dans  le 
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champ  du -microscope,  l'admirable  spectacle  de  la  circulation 
capillaire:  Le  mouvement  des  globules  du  sang  emportés  en  sens 
divers  par  le  courant  de  sérum  qui  les  entraîne  est,  en  effet,  un 
des  phénomènes  les  plus  curieux  qu'on  puisse  observer.  Mais 
pour  comprendre  la  circulation  du  sang  dans  les  membranes 
vasculaires,  il  faut  y  être  préparé  par  certaines  notions  physiques, 
fort  simples  du  reste  :  celles  qui  correspondent  aux  lois  du  mou- 
vement des  liquides  dans  les  conduits. 
Que  Ton  mette  sous  le  microscope  un  morceau  d'une  membrane 


Fig.  3*  CirculatioQ  capillaire  de  la  membrane  interdigitale  de  la  grenouille. 

vasculaire  et  transparente  détaché  d'un  animal  ;  on  y  voit  encore 
le  sang  circuler,  mais  le  courant  se  produit  alors  sous  Tinflueuce 
de  forces  exclusivement  nvécaniques.  Une  légère  pression  exercée 
sur  le  verre  qui  recouvre  la  préparation  fait  naître  dé  rapides 
courants  qui  se  dirigent  des  parties  les  plus  comprimées  vers 
celles  qui  le  sont  moins.  Une  inclinaison  de  la  plaque  du  porter- 
objet  provoque  également  des  courants  qui  sont  dus  à  la  pe^ 
santeur. 
Mais  si  la  membrane  vasculaire  est  en  connexion  avec  le  reste 
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de  l'appareil  circulatoire,  comme  lorsqu'on  étale  le  poumon  ou 
le  mésentère  d'une  grenouille  vivante  dans  le  champ  du  micros* 
eope,  les  mouvements  du  sang  qu'on  y  observe  sont  sous  la 
dépendance  des  forces  normales  de  la  circulation,  c'est-à-dire 
de  l'action  impulsive  du  cœur  combinée  aux  résistances  que  Té- 
troitesse  des  vaisseaux  offre  au  passage  des  globules  du  sang. 

La  figure  3  représente  la  circulation  dans  les  petits  vaisseaux  de 
la  membrane  interdigitale  d'une  grenouille.  Le  sang  suit  une 
direction  centrifuge  dans  les  petites  artères  a,  qui  sont  représen- 
tées avec  des  hachures  transversales  et  revient,  par  un  cours  cen- 
tripète,  à  travers  les  veinules  v.  Entre  ces  deux  ordres  de  vaisseaux, 
des-  anastomoses  nombreuses  sont  formées  par  les  capillaires 
proprement  dits;  c'est  dans  ces  petits  canaux  transparents  que 
les  globules  <;heminent  avec  le  plus  de  lenteur  et  présentent  les 
mouvements  si  curieux  qui  ont  été  décrits  par  les  physiolo- 
gistes. 


8  6.  —  Persuadés  à  tort  que  l'action  du  cœur  ne  s'étend  pas  jus- 
qu'aux dernières  ramifications  vasculaires,  certains  auteurs,  en 
observant  la  circulation  du  sang  dans  les  capillaires  vivants,  ont 
cru  que  les  globules  étaient  animés  de  mouvements  propres  K  Ou- 
bliant qu'ils  sont  entraînés  par  le  sérum  transparent  et  invisible, 
ils  ont  attribué  à  ces  globules  l'initiative  de  leurs  mouvements 
tantôt  accélérés  et  tantôt  ralentis;  ils  les  ont  décrits  hésitant  au 
niveau  des  bifurcations  vasculaires,  puis  prenant  parti  pour  l'une 
ou  l'autre  branche,  s'y  ruant  les  uns  à  la  suite  des  autres,  s'ar- 
rétant  parfois,  s'accumulant  en  certains  points  pour  repartir  de 
nouveau.  Dans  les  capillaires  de  petit  calibre,  les  globules  du 
sang  s'amincissent  et  s'effilent  pour  y  trouver  passage. 

Tous  ces  effets  qu'on  a  pu  rapporter  à  une  activité  propre 
des  globules  sont  entièrement  passifs  et  tiennent  à  ce  que  ces 
corpuscules  subissent  l'entraînement  du  sérum  qui  les  emporte 
avec  lui.  Les  globules  du  sang  sont  mous  et  compressibles;  il 
se  déforment  et  s'allongent  quand  le  calibre  des  vaisseaux  est 
trop  étroit  pour  leur  livrer  un  facile  passage.  Poiseuille  a  in- 
terprété  avec  une  grande  sagacité  ces  mouvements  des  globules 
sanguins;  il  a  indiqué  la  véritable  nature  des  résistances  quelle 

l.  nœlinger,  Sur  la  circulaiion  du  sang.  {Journal  du  Progrès  des  sciences  méd,, 
183S,t.  IX,p.  35.) 
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saog  éprouve  dans  les  petits  vaisseaux  ^  Ces  résistances,  dont 
nous  exposerons  les  caractères  dans  le  chapitre  qui  traitera  de 
la  circulation  capillaire,  consistent  dans  une  adhérence  des  molé- 
cules liquides  à  la  paroi  vasculaire  qu'elles  baignent. 

Or,  la  division  des  artères  en  artérioles  plus  petites  et  de  celles-ci 
en  capillaires  de  calibres  sans  cesse  décroissants  augmente  con- 
sidérablement la  surface  interne  des  vaisseaux  et  par  conséquent 
les  adhérences  que  le  liquide  sanguin  éprouve  contre  ces  surfaces. 
Ainsi,  bien  que  le  système  vasculaire  doive  être  considéré  comme 
gagnant  en  capacité  à  mesure  qu'il  se  ramiBe,  il  n'en  est  pas  moins 
vrai  que  le  sang  éprouve  moins  de  résistance  dans  un  gros  vaisseau 
que  dans  la  somme  des  branches  qui  en  émanent.  Ce  fait  a  une 
grande  importance  pour  Tinterprétation  des  mouvements  du 
6ang. 

Hé»  forées  qui  présideBi  A  la  elreiiIatloB  ém  flaag* 

g  7.  —  La  circulation  est  réglée  par  deux  influences  antago- 
nistes, la  force  du  cœur  qui  pousse  le  sang  et  la  résistance  des 
petits  vaisseaux  qui  le  retient.  Du  reste,  deux  forces  antagonistes 
président  au  mouvement  de  tout  liquide.  La  circulation  du  sang, 
avec  toutes  les  variations  qu'elle  présente,  est  entièrement  expli- 
cable par  les  lois  hydrauliques  fort  simples  qui  régissent  le  cours 
des  fleuves  ou  des  ruisseaux  ^ 

Cela  n'exclut  pas  l'intervention  d'actions  nerveuses  et  muscu- 
laires dans  la  circulation.  Le  cœur  et  l'arbre  vasculaire  sont  perpé- 
tuellement en  mouvement;  chaque  point  de  l'appareil  circulatoire 
se  relÂche  ou  se  resserre,  en  vertu  de  l'activité  propre  de  ses 
parois,  sous  l'action  de  certains  nerfs,  et  par  un  mécanisme  qui  n'a 


1.  Poiseuille,  Recherches  sur  les  causes  du  mouvement  du  sang  dans  les  vaisseaux 
capillaires,  {Acctd,  des  sciences,  Mém.  des  savants  étrangers,  1835,  t.  VU.) 

3.  Cette  vérité  a  été  longtemps  méconnue,  et  maintenant  encore,  certains  médecins 
admettent  avec  Bichat  que  les  lois  physiques  n'interviennent  point  dans  les  phénomènes 
de  la  vie.  «  Que  diriez-vous,-  s'écrie  l'illustre  fondateur  de  Tanatomie  génénde,  n,  pour 
expliquer  le  mouvement  des  planètes,  des  fleuves,  on  se  servait  de  l'irritabilité?  Vous 
ririez  :  riez  donc  aussi  de  ceux  qui,  pour  expliquer  les  fonctions  animales,  emploient 
la  gravité,  Timpulsion,  l'inégale  capacité  des  conduits,  eiz.  » 

Il  faut  ajouter  que  Magendie  s'est  chargé  de  réfuter  dans  des  pages  éloquentes  ces 
doctrines  singulières.  (Voy.  Précis  de  physiologie,  1825,  p.  499  et  suiv.)  On  ne  trou- 
verait plus  aujourd'hui,  parmi  les  expérimentateurs,  un  représentant  des  doctrines  phy- 
siologiques de  Bichat. 
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pas  d'analogue  dans  le  monde  inorganisé;  Mais,  de  ces  mouve- 
ments de  Tarbre  vasculaire,  de  ces  changements  de  la  capacité 
du  cœur  ou  du  calibre  des  vaisseaux,  naissent  des  impulsions 
qui  accélèrent  le  cours  du  saog  ou  des  résistances  qui  le  ralen-- 
tissent  suivant  les  lois  ordinaires  de  la  mécanique.  Il  s'agit  donc, 
avant  tout,  de  bien  définir  ces  lois. 

Une  molécule  liquide  ne  se  meut  qu'à  la  condition  d'éprouver 
sur  une  de  ses  faces  une  poussée  plus  grande  que  sur  l'autre  ; 
snpposons^la  pressée  par  des  forces  contraires  mais  inégales,  la 
molécule  obéira  à  la  plus  grande  et  se  déplacera  d'autant  plus  vite 
que  l'une  des  deux  forces  sera  plus  supérieure  à  l'autre.  Dans  les 
rivières,  le  cours  de  l'eau  est  soumis  &  la  pesanteur  qui,  par  suite 
de  la  pente,  agit  plus  fortement  dans  un  sens  que  dans  l'autre. 
Dans  les  conduits  où  l'eau  circule,  le  courant  a  lieu  quand 
chaque  molécule  est  inégalement  pressée  sur  ses  deux  faces  et 
cette  pression  est  produite  tantôt  par  la  pesanteur,  comme  dans  les 
conduits  souterrains  d'une  ville  à  travers  lesquels  l'eau  s'écoule 
d'un  réservoir  élevé,  tantôt  par  une  force  mécanique  au  moyen 
de  laquelle  on  comprime  l'eau  :  c'est  le  cas  des  pompes  fou- 
lantes, de  celles,  par  exemple,  qu'on  emploie  pour  éteindre  les 
incendies. 

Mais  quelle  que  soit  l'origine  de  la  force  qui  pousse  le  liquide, 
les  lois  qui  président  au  mouvement  sont  toujours  les  mêmes,  et 
dans  les  conduits,  comme  dans  les  cours  d'eau  à  l'air  libre,  il  y  a 
toujours  décroissance  de  pression  dans  le  sens  où  se  fait  le  courant. 
Si,  dans  quelque  point,  le  liquide  se  meut  plus  vite,  c'est  qu'en 
ce  point  la  différence  de  pression  est  plus^orte;  inversement,  si 
le  courant  est  très  lent,  c'est  que  la  différence  de  pression  est  très 
faible. 


hmà  d«i  ^toMes  et  éeu  pressions  dans  les  eos4«lts  oA  elrenle 

vu  liquide. 

§  8.  —  Une  expérience  déjà  ancienne,  car  elle  est  de  Daniel  Bet- 
nouilli  (1738),  montre  cette  décroisance  graduelle  de  la  pression 
dans  les  conduits  et  prouve  qu'une  véritable  pente  y  règle  la 
vitesse  du  liquide  en  chaque  point  de  son  cours. 

Soit  (fig.  4)  un  réservoir  cylindrique  d'une  certaine  hauteur 
rempli  d'un  liquide  coloré;  de  la  base,  part  un  conduit  horizon- 
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tal,  également  calibré,  sur  lequel  se  branchent  une  série  de  tubes 
verticaux  en  verre.  Grâce  à  la  transparence  du  verre,  on  voit  les 
niveaux  auxquels  s'élèvera  le  liquide,  tant  dans  le  réservoir  que 
dans  les  tubes  échelonnés  tout  le  long  du  conduit,  tubes  que 
l'on  nomme  piézomètres  ou  mesureurs  de  la  pression  ^ 

Si  l'extrémité  du  conduit  est  fermée,  le  liquide  est  immobile; 
tous  les  niveaux  des  piézomëtresse  trouvent  sur  une  ligne  hori- 
zontale ab  qui  atteint  la  hauteur  du  réservoir  lui-même.  Tout  est 
en  équilibre  et  nous  voyons,  en  vertu  d'un  principe  d'hydrosta- 
tique bien  connu,  que  la  pression  est  égale  dans  tous  les  points 
du  conduit 

Ouvrons  l'orifice  e  du  tube,  l'écoulement  se  produit;  aussitôt 


i:i 


*<* 


Pig.  4.  Décroissance  de  la  pression  dans  les  conduits  de  calibre  régulier. 

les  conditions  de  pression  sont  entièrement  changées.  On  voit  les 
niveaux  des  piézomètres  s'échelonner  suivant  une  pente  régulière* 
Cette  décroissance  de  pression  est  liée  au  mouvement  du  liquide; 
l'inclinaison  de  la  pente  est  toujours  d'autant  plus  grande  que 
l'écoulement  est  plus  rapide. 

Si  nous  considérons  isolément  un  des  piézomètres  et  si  nous 
cherchons  pourquoi  le  liquide  s'y  élève  moins  haut  que  dans  le 
réservoir,  nous  comprenons  qu'une  résistance  a  détruit  une  partie 
de  la  charge  ou  pression  de  l'eau.  Or,  cette  résistance  est  due  à  ce 
qu'on  appelle  assez  improprement  le  frottement  du  liquide  dans 
les  conduits.  Dans  un  tube  également  calibré,  ce  frottement 
s'exerce  également  en  chacun  des  points  de  la  longueur;  sou 
effet  total  sera  donc  proportionnel  à  cette  longueur.  Voilà  pourquoi 


1.  Dc|  iHctfic,  pmsion,  et  lUTpov,  mesure. 
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chacun  des  piézomètres  accuse  une  pression  d'autant  plus  basse 
qu'il  est  plus  éloigné  de  l'oriGce  d'enlrée  du  liquide. 

Mais,  si  les  résistances  ne  sont  pas  égales  en  tous  les  points  de 
la  longueur  du  tube,  la  décroissance  des  niveaux  cessera  d'être 
régulière. 

Soit  (fig.  5)  un  système  analogue  à  celui  dont  nous  nous  servions 
tout  à  l'heure,  mais  dans  lequel  l'écoulement  a  lieu  par  un  tube 
flexible  sur  lequel  nous  produisons  en  r  un  rétrécissement  en  Té- 
treignant  avec  un  fil.  Aussitôt  le  rétrécissement  produit,  nous 
voyons  la  pression  s'élever  en  amont  et  s'abaisser  en  aval  de  cet 
obstacle.  Quand  les  niveaux  se  sont  fixés  en  leur  position  nou<- 
velle,  nous  constatons  que  la  pente  est  plus  faible  que  tout  à 


Fig.  i,  Bépartition  de  la  pression  dans  an  tabe  inégaleifient  calibré. 

l'heure.  C'est  que  le  débit  est  devenu  moindre  et  que,  par  consé- 
quent, les  parties  larges  du  tube  laissent  circuler  le  liquide  avec 
moins  de  vitesse.  Or  comme  les  résistances  de  frottements  croissent 
et  décroissent  avec  la  vitesse  du  courant  S  on  comprend  que  la 
série  des  piézomètres  accuse  une  moindre  décroissance  de  pres- 
sion que  dans  l'expérience  précédente.  Au-dessous  comme  au- 
dessus  de  Fobstacle,  la  décroissance  de  pression  est  pareillement 
diminuée,  car  toutes  les  parties  de  la  colonne  d'eau  qui  coule 
sont  solidaires  les  unes  des  autres  et  chaque  section  du  tube  a  le 
même  débit. 

Hais,  au  niveau  du  rétrécissement,  les  piézomètres  montrent 
qu'il  se  fait  une  grande  chute  de  pression  ;  il  y  a  donc  en  ce  point 


1.  Pour  un  tube  d*un  calibre  quelconque^  la  réaistance  au  mouvement  du  liquide 
crott  comme  le  carré  de  la  vitesse. 
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une  grande  vitesse  des  molécules  liquides*  Je  dis  vitesse  des  molé- 
cules, ce  qu'il  ne  faudrait  pas  confondre  avec  augmentation  du  dé- 
bit* En  effet,  tout  rétrécissement  est  un  obstacle  et,  comme  tel, 
diminue  le  débit  du  liquide.  En  vertu  de  la  solidarité  nécessaire 
des  tranches  liquides  qui  cheminent  les  unes  à  la  suite  des  autres, 
l'obstacle  qui  existe  en  un  point  limité  retentit  également  sur  tous 
les  autres  points  de  la  longueur  du  tube  et  y  rend  le  débit  plus 
faible.  Hais,  puisque  chaque  section  du  tube  doit  laisser  passer 
en  un  même  temps  la  même  quantité  de  liquide,  il  est  clair  que 
les  molécules  auront  une  vitesse  plus  grande  dans  les  points  les 
plus  rétrécis. 

Une  comparaison  familière  expliquera  bien  ce  qui  se  passe  alors. 
Qu'on  se  représente  un  bataillon  qui  s'avance  au  pas  sur  une 
route  où  dix  hommes  peuvent  passer  de  front  ;  tant  que  la  route 
conserve  sa  largeur,  tous  les  hommes  marchent  du  même  pas. 
Hais  voici  qu'un  pont  se  présente  où  cinq  hommes  seulement 
peuvent  passer  de  front  ;  en  ce  point  rétréci,  les  soldats  doivent 
courir  ou  du  moins  marcher  deux  fois  plus  vite,  poussés  par  ceux 
qui  viennent  derrière.  Une  fois  le  pont  franchi,  les  hommes  re- 
prennent le  pas  ralenti  de  tout  à  l'heure,  après  s*étre  étalés  de 
nouveau  sur  un  front  plus  large.  Ainsi  se  comportent  les  molé- 
cules liquides  ;  elles  cheminent  rapidement  dans  les  parties 
étroites  d'un  conduit,  lentement  dans  les  parties  plus  larges.  Or, 
cette  vitesse  aux  points  rétrécis  tient  à  ce  que  la  pression  s'élève 
en  amont  de  l'obstacle  et  diminue  en  aval.  Le  lieu  où  la  vitesse  est 
la  plus  grande  est  celui  où  les  pressions  qui  agissent  sur  les  deux 
faces  de  chaque  molécule  présentent  la  plus  grande  inégalité. 

Si  nous  nous  reportons  au  système  vasculaire  représenté  figure  1, 
nous  y  voyons,  sur  les  différents  points  du  parcours  du  sang,  des 
lieux  où  les  résistances  sont  très  inégales.  Les  capillaires,  ainsi 
qu'on  Ta  vu  g  6,  sont  le  siège  de  l'obstacle  principal  au  mouve- 
ment du  sang  ;  il  en  résulte  nécessairement  une  élévation  de  la 
pression  dans  le  système  artériel,  une  décroissance  rapide  dans 
les  capillaires  eux-mêmes  ;  enfin  une  pression  basse  dans  le  sys- 
tème veineux. 

De  la  preaaioli  du  sans  dan*  le*  valMieaiut. 

g  9.  —  Haies,  en  1744,  montra  que  le  sang  circule  dans  les 
vaisseaux  artériels  sous  une  forte  pression  ;  il  s'élevait,  en  effet, 
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jusqu'à  8  pieds  anglais,  soit  environ  2"*,40^  dans  un  piézomëtre 
yertical  adapté  à  l'artère  carotide  d'un  cheval.  C'est  à  cause  de 
cette  forte  chaiige  que  le  sang  jaillit  si  loin  lorsqu'une  artère  est 
blessée. 

Mais  la  pression  n'est  pas  la  môme  dans  tous  les  points  de  l'arbre 
circulatoire.  Les  physiologistes  ont  adapté  des  manomètres  aux 
différents  vaisseaux  et  ont  constaté  que  la  pression  est  élevée 
dans  toutes  les  artères ,  et  que  sa  valeur  y  atteint  en  moyenne 
de  12  à  20  centimètres  de  mercure;  que  cette  pression  décroît 
légèrement  à  mesure  que  l'on  explore  une  artère  plus  éloignée 
du  cœur,  conséquence  nécessaire  de  la  direction  du  courant  san- 
guin ;  enCn  que,  dans  le  système  veineux,  la  pression  est  réduite 
à  quelques  centimètres  de  mercure,  que  parfois  elle  est  nulle  ou 
même  négative.  Cette  grande  chute  de  pression,  des  artères  aux 
veines,  tient  à  ce  que  le  sang  rencontre  de  grandes  résistances 
dans  les  petits  vaisseaux  et  dans  les  capillaires  qu'il  doit  tra- 
verser. En  amont  de  ces  obstacles ,  la  pression  est  élevée  ;  en 
aval,  elle  est  basse,  comme  on  l'a  vu  figure  5. 

lailtatloB  MPtlfleleile  des  phéBomèiiea  de  la  e|re«latioii. 

g  10.  —  Pour  traduire  sous  une  forme  saisissante  des  lois  du 
mouvement  du  sang,  Weber  imagina  un  appareil  fort  simple  qu'il 
a  nommé  schéma  de  la  circulation  et  qui  en  reproduit  en  effet 
quelques-uns  des  phénomènes  les  plus  caractéristiques ^ 

1.  Le lehéma  de  Weber  élait  formé  d'un  intesUn  de  chèvre  courbée!  refermé  sur 
lai-même,  de  façon  à  former  un  circuit  continu  qu'on  remplissait  de  liquide  à  Taide  de 
rentoDnoir  e.  Supposons  que  ce  circuit  ait  un  mètre  de  circonférence,  et  qu'en  un  point 


e 
Fig.  6.  Schéma  i!o  Weber  destiné  à  imiter  le  mécanisme  de  la  circulation  da  sang. 

quelconque  de  son  étendue  c  on  ait  disposé  une  ampoule  munie  à  ses  extrémités  de 
deux  soupapes  B  ei  g,  s'ouvrant  dans  le  même  sens-  Cette  ampoule  va  représenter, 
dans  le  circuit  total,  Tagent  d'impulsion  du  liquide*  c'est-À-dire  le  cœur. 
En  effet,  si  l'on  comprime  Tampoule  c,  l'une  des  valvules  se  fermera  et  l'autre 
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Le  schénia  4e  Weber  était  insuffisant,  mais  les  services  qu'il  a 
rendus  m'ont  engagé  à  en  construire  d'autres  dans  des  conditions 
moins  imparfaites.  Après  un  grand  nombre  de  tentatives  et  de 
perfectionnements  successifs,  j'ai  réussi  à  obtenir  un  appareil  qui 
imite  d'une  manière  satisfaisante  les  phénomènes  mécaniques  de 
la  circulation. 

Outre  les  avantages  que  présentent  ces  appareils  artificiels  comme 
moyens  de  démontrer  le  mécanisme  de  la  circulation,  ils  servent 
encore  aux  recherches;  bien  souvent  ils  ont  doniié,  de  la  manière 
la  plus  imprévue,  l'explication  de  phénomènes  observés  dans  là 
circulation  du  sang  et  dont  la  cause  était  fort  obscure*  Certaines 
formes  du  pouls  ou  de  la  pulsation  du  cœur,  les  bruits  qui  se 
produisent  dans  les  vaisseaux,  les  rapports  de  la  pression  à  la  vi- 
tesse du  sang,  les  troubles  circulatoires  produits  par  les  lésions  val- 
vulaires  du  cœur,  par  l'ossification  des  artères,  par  les  anévrismes 
etc.,  tout  cela  s'éclaire  au  moyen  des  expériences  faites  sur  les 
appareils  artificiels;  aussi  aurai-je  souvent  l'occasion  de  mention- 
ner les  résultats  qu'ils  m'ont  donnés.  Ainsi,  en  rapprochant  des 
tracés  du  cœur  ou  du  pouls  produits  artificiellement  de  ceux  qu'on 
obtient  sur  Thomme  sain  ou  malade,  on  constatera  aisément  l'iden- 
tité des  deux  formes. 

Certains  médecins  ont  paru  choqués  de  l'emploi  de  cette  mé- 
thode; imbus  de  l'idée  que  les  phénomènes  de  la  vie  échappent 
aux  lois  de  la  physique,  ils  répudient  toute  assimilation  de  ce 

s'ouvrira,  comme  cela  arrive  dans  le  coeur  à  chaque  systole  des  ventricules,  de  sorte 
que  le  liquide  sera  poussé  dans  une  direction  unique,  en  a.  Quand  on  aura  cessé  la 
compression,  le  liquide  soulèvera  la  valvule  B  qui  était  restée  fermée,  et  reviendra  à 
son  point  de  départ  en  c,  tandis  que  la  valvule  g,  se  fermant  en  sens  inverse,  empê- 
chera tout  reflux  du  sang  qui  a  pénétré  dans  le  tube  a.  Qu'on  suppose  une  série  de 
compressions  et  de  relâchements  de  Pampoule  c  comprise  entre  les  deux  valvules,  et 
aussitôt  voilà  une  circulation  continuelle  établie  dans  toute  la  longueur  du  circuit.  A 
chaque  impulsion  nouvelle,  un  battement  semblable  à  celui  que  présente  une  artère 
chez  un  animal  vivant  se  fait  sentir  dans  toute  l'étendue  du  conduit  circulaire. 

Le  schéma  de  Weber,  ainsi  construit,  différait  encore  beaucoup  de  Pappareil  circula- 
toire des  animaux.  Chez  ceux-ci,  les  voies  qui  transportent  le  sang  à  la  périphérie,  et 
celles  qui  le  ramènent  au  cœur,  les  artères  et  les  veines,  ne  communiquent  pas  large- 
ment les  unes  avec  les  autres,  mais,  au  contraire,  par  des  passages  étroits  dans  lesquels 
le  sang  éprouve  de  grandes  résistances. 

Pour  imiter  ces  conditions  anatomiques  dans  l'exécution  de  son  schéma,  Weber  plaça 
dans  l'intérieur  du  tube  circulaire  une  éponge  c,  qui  n'entrait  qu'avec  beaucoup  de 
frottement,  de  manière  à  constituer  au-devant  du  liquide  une  sorte  de  barrage  per- 
méable, vu  la  porosité  de  l'éponge.  Cet  obstacle  au  mouvement  4u  liquide  imitait  donc 
celui  que  le  sang  artériel  rencontre  dans  les  vaisseaux  capillaires  avant  de  passer  dans 
le  système  veineux; 
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qui  se  passe  dans  les  èlres  vivants  avec  ce  qu'on  observe  en  dehors 
d'eux,  et  croient  tout  expliquer  pour  des  propriétés  vitales.  Â  ce 
titre,  ils  pourraient  blâmer  les  physiciens  de  prétendre  imiter  dans 
leurs  laboratoires  les  phénomènes  de  la  nature. 

L'œuvre  de  l'expérimentateur  est  de  substituer  aux  conditions 
naturelles  d'un  phénomène  des  conditions  artificielles,  simples  et . 
bien  connues,  que  Ton  combina  et  gouverne  &  son  gré  pour  en  étu- 
dier les  effets. 

Ge  n'est  plus  seulement  en  chimie  et  en  physique  que  cette 
méthode  trouve  sa  place;  les  physiologistes  remploient  à  chaque 
instant  et  les  esprits  les  plus  sérieux  se  hasardent  rarement  & 
émettre  une  théorie  sur  un  phénomène  physiologique  sans  en 
avoir  cherché  le  contrôle  au  moyen  d'expériences  faites  le  plus 
souvent  en  dehors  de  Tanimal  vivant.  Aussi  peut-on,  sans  être 
taxé  de  hardiesse,  recourir  à  cette  méthode  que  tant  d'hommeç 
ëminents  n'ont  pas  dédaigné  d'employer  ^    . 

Suivant  le  but  qu'on  se  propose ,  l'appareil  qui  doit  servir 
sera  plus  ou  moins  compliqué.  Pour  donner  une  idée  des  change- 
ments de  la  tension  artérielle  et  de  la  production  du  pouls,  il  suf- 
fit d'un  tube  plein  d'eau  et  d'une  petite  pompe  foulante  qui  pro- 
jette du  liquide  d'une  manière  intermittente.  Yeut-on  reproduire 
les  bruits  valvulaires  du  cœur,  l'appareil  doit  être  muni  d'un 
organe  d'impulsion  rappelant  moins  imparfaitement-la  fonction 
du  cœur  et  de  ses  valvules;  s'agit-il  de  représenter  les  rapports 
des  circulations  artérielle  et  veineuse,  et  même  ceux  de  la 
grande  et  de  la  petite  circulation,  la  disposition  sera  encore  plus 
complexe.  Or,  comme  l'imitation  des  phénomènes  mécaniques  de 
la  circulation  est  d'autant  plus  parfaite  qu'on  s'éloigne  moins 
des  conditions  de  la  nature,  j'ai  tenté  de  reproduire  dans  un 
schéma  unique  les  deux  cœurs  et  la  double  circulation  '. 


1.  DéjÀ  Poiseaille,  dans  un  m<imoire  remarquable,  avait  étudié  les  lois  de  Técoule- 
ment  des  liquides  de  nature  difTérente  dans  les  tubes  de  petit  diamètre.  {Acad,  des 
scienceê^  Comptes  rendus,  9  janv.  1843.)  Ce  travail  a  beaucoup  contribué  à  la  coimai»- 
sapce  des  mouvements  du  sang  dans  les  petits  vaisseaux.  D'autres  expérimentateurs 
le  suivirent  dans  cette  voie  de  contrôle  synthétique  des  phénomènes  physiologiques. 
Ainsi,  pour  ne  parler  que  de  ceux  qui  ont  cherché  à  reproduire  les  phénomènes  méca- 
niques de  la  circulation,  il  faudrait  citer  bien  des  noms  :  Rouanet,  Volkmann,  Don- 
ders,  Rive,  E.  Macb,  Pick,  Sanderson,  Koschlakof,  Czermak^  Rutherford; .  Tbanhofer, 
Vivenot,  Buisson,  Heynsius  et  J.  Moens,  Paschutin,  etc. 

t.  L'appareil  (flg.  7)  imite,  dans  son  ensemble,  la  représentation  théorique  de  la 
double  circulation  déjà  indiquée  ci-dessus.  Les  vaisseaux  sont  faits  de  tubes  de  caout- 
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InportaiMe  deu  expéricaees  physi^aes  pour  éclairer  les 
pbéaoméBefl  de  la  elrealatloa  da  saag. 


g  11.  —  De  nombreux  éléments  concourent  à  produire  des 
changements  dans  la  circulation  du  sang.  Le  volume  des  ondées 
que  le  ventricule  envoie  dans  les  artères,  la  force  avec  laquelle  le 
sang  est  projeté  dans  ces  vaisseaux,  la  fréquence  des  impulsions 
du  cœur,  "le  degré  d'élasticité  des  artères,  la  résistance  opposée 
par  les  petits  vaisseaux,  etc.,  sont  autant  d'influences  qui  entrent 
comme  facteurs  dans  le  mouvement  du  sang;  que  Tun  d'eux  varie, 
dans  un  sens  ou  dans  l'autre,  aussitôt  des  changements  se  produi- 
sent dans  la  circulation.  Or,  si  la  variation  porte  sur  plusieurs  de 
ces  éléments  &  la  fois,  il  est  à  peu  près  impossible  de  prévoir  la 
modification  que  devra  subir  le  cours  du  sang  dans  ces  conditions 
compliquées. 

Les  vivisections  ont  pour  but  de  déterminer  les  effets  produits 


ehouc  (TépaUsears  et  de  calibres  Taries  ;  les  oreillettes  el  les  ventricules  sont  for- 
més de  poches  membraneuses  et  munis  de  valvules  aux  orifices  artériels  -et  auriculo- 
ventriculaires.  Tout  ce  système  est  rempli  d'eau. 

Pour  animer  cette  machine  et  imiter  les  impulsions  sys- 
toliques  des  oreillettes  et  des  ventricules,  on  a  appliqué  au- 
devant  de  ces  quatre  ampoules  quatre  petites  planchettes 
dont  chacune  esl  articulée  à  charnière  sur  la  planche  qui 
supporte  l'appareil.  Ces  planchettes  occupent  les  positions 
indiquées  dans  la  figure  7  par  des  lignes  ponctuées;  elles 
peuvent  exécuter  un  mouvement  de  va-et-vient  comme  les 
volets  d'une  fenêtre.  Dans  ces  mouvements,  les  cavités  du 
cœur  subissent  des  alternatives  de  compression  et  de  re- 
lâchement. Les  planchettes  mobiles  ou  compresseurs  sont 
actionnées  par  un  moteur  rotatif  situé  sous  une  table  qui 
supporte  tout  l'appareil  ;  ce  moteur  exerce  des  tractions 
alternatives  sur  les  compresseurs  des  oreillettes  et  des 
ventricules  :  je  n'insisterai  pas  sur  les  détails  de  la  con- 
struction de  ce  schéma;  le  lecteur  les  trouvera  dans  les 
notes  techniques  à  la  Un  de  cet  ouvrage. 

Les  battements  et  les  bruits  du  cœur^  le  pouls  des  ar- 
tères, les  souffles  vasculaires^etc.,  en  un  mot,  tout  ce  qui, 
chez  les  animaux  vivants,  traduit  la  circulation  du  sang, 
se  reproduit  sur  l'appareil  artificiel. 

Les  pulsations' artériel  les  prennent  sur  le  schéma  des  formes  variées.  Le  battement 
du  cœur  y  aflecte  également  toutes  les  variétés  qu'il  présente  chez  l'homme  et  chez 
les  animaux,  soit  à  Télut  sain,  soit  à  l'état  pathologique. 


Fig*  7.  Dispofiilion  géoérale  du 
sebéma  double  de  la  circula- 
tion. 
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par  chacune  des  conditions  dont  nouB  venons  de  parler.  Mais 
comment  isoler  ces  influences  l'une  de  l'autre  pour  faire  la  part 
de  chacune  d'elles?  Gomment  agir  sur  la  fonction  du  cœur  sans 
modifier  celle  des  vaisseaux  ?  Comment  foire  varier  la  force  des 
impulsions  cardiaques  sans  changer  le  volume  des  ondées  ou  la 
firéquence  des  mouvements? 

Ce  n'est  que  sur  des  appareils  inertes  que  l'on  peut  être  sûr  de 
produire  exclusivement  une  action  déterminée  afin  d'en  apprécier 
les  effets.  Sur  un  schéma  de  la  circulation,  on  changea  volonté  une 
ou  plusieurs  des  conditions  du  mouvement  :  on  donne  au  cœur 
plus  de  force  ou  plus  de  fréquence;  on  augmente  ou  on  diminue 
la  quantité  de  liquide  projeté;  on  substitue  à  des  tubes  épais 
d'autres  tubes  plus  minces  ;  on  ouvre  ou  resserre  les  voies  par 
lesquelles  doit  passer  le  liquide,  et  dans  chacun  de  ces  essais  on 
constate  les  effets  obtenus,  les  changements  produits  dans  la 
pulsation  du  cœur  ou  dans  celle  des  vaisseaux. 

Lorsqu'on  gouverne  ainsi  à  son  gré  les  conditions  mécaniques 
de  la  circulation  et  qu'à  volonté  on  fait  naître  telle  ou  telle  forme 
du  pouls  ou  de  la  pulsation  cardiaque,  on  acquiert  une  connais- 
sance très  exacte  des  conditions  dans  lesquelles  se  produit  cha- 
cune de  ces  formes  et  Ton  est  beaucoup  mieux  renseigné  sur  le 
mécanisme  de  la  circulation  que  lorsqu'on  opère  exclusivement 
sur  l'animal  vivant,  chez  lequel  la  douleur  ou  l'émotion  produisent 
des  troubles  dont  on  n'est  pas  maître. 

L  expérimentation  exclusive  sur  les  animaux  expose  à  un  autre 
danger.  Sachant  que  des  impressions  nerveuses  peuvent  réagir 
sur  le  cœur  ou  sur  les  vaisseaux,  et  changer  de  maintes  façons  le 
mouvement  du  sang,  le  physiologiste  qui  pratique  une  vivisection 
a  une  tendance  naturelle  à  attribuer  &  des  actions  nerveuses  tout 
changement  qui  survient  au  cours  de  l'expérience.  Il  méconnaît 
souvent  ainsi  la  véritable  nature  de  phénomènes  qui  sont  du  res- 
sort de  la  physique  pure. 

Souvent,  une  expérience  de  physique  est  le  seul  moyen  de  faire 
comprendre  la  nature  d'un  phénomène  compliqué,  en  le  dégageant 
de  conditions  accessoires  qui  en  voilaient  la  cause  véritable.  Mais 
les  expériences  physiques  ne  doivent  pas  se  substituer  aux  vivi- 
sections; ces  deux  moyens  doivent  sans  cesse  concourir  pour 
Interprétation  des  phénomènes  physiologiques;  ils  doivent  se 
contrôler  l'un  par  l'autre,  et  ce  n'est  qu'après  avoir  subi  ce  double 
contrôle  qu'une  théorie  peut  être  solidement  établie* 
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.  L'objet  de  ce  chapitre  était  surtout  de  faire  entrevoir  les 
ressources  que  nous  offrira  l'expérimentation  physique  pour 
éclairer  les  phénomènes  de  la  circulation  du  sang.  Nous  revieri- 
drons  avec  les  détails  nécessaires  sur  les  applications  particulières 
de  cette  méthode. 


CHAPITRE   IL 

ACTION    MUSCULAIRE   DU   CŒUR. 

Prédominance  de  l'action  dea  ventricules  sur  celle  des  oreillettes.  —  Nature  de  la  sys- 
tole des  cavités  du  cœur  ;  elle  correspond  à  une  secousse  musculaire.  —  Myogràphe 
du  cùïur.  —  Variations  électriques  qui  accompagnent  les  mouvements  du  cœur.  *-^ 
Temps  perdu  ou  période  d'excitation  latente  du  cœur.  ^  Tendance  à  la  fusion  dea 
systoles  du  cœur  quand  leur  rythme  s'accélère.  —  Onde  musculaire  du  cœur.  —  La 
diastole  n'est  que  le  relâchement  des  cavités  du  cœur. 

L'action  du  cœur  a  été  parfaitement  définie  lorsqu'on  a  dit 
que  cet  organe  est  une  pompe  foulante  qui,  d'une  manière  inter- 
mittente, envoie  dans  les  artères  le  sang  que  lui  rapportent  leS' 
veines. 

L'artifice  dont  on  se  sert  d'ordinaire  pour  faire  varier  la  capa* 
cité  d'un  corps  de  pompe  qui  doit  recevoir  le  liquide  et  l'expulser 
tour  à  tour,  consiste  dans  l'emploi  d'un  piston  animé  de  mouve- 
ments de  va-et-vient.  Dans  le  cœur,  la  capacité  du  corps  de  pompe 
change  par  suite  de  l'action  musculaire  des  parois  des  ventricules. 
Ceux-ci,  dans  leur  relâchement,  sont  susceptibles  d'acquérir  une 
capacité  considérable,  tandis  que,  par  leur  resserrement/  ils 
diminuent  et  peuvent  même  effacer  complètement  la  cavité  inté- 
rieure des  ventricules.  C'est  l'effort  musculaire  du  ventricule 
qui  développé  la  force  par  laquelle  le  sang  est  poussé  dans  toute 
rétendue  de  l'appareil  circulatoire. 


Wréé/owÊÈamnee  de  l'actloit  de»  ▼e«(riciilc«  «nr  celle  des  orellleUe« 

§  12.  —  Chacune  des  deux  pompes  cardiaques  est  complète  avec 
un  ventricule  muni  de  ses  deux  valvules.  Les  oreillettes^  en  effet, 
n'ont  qu*un  rôle  très  secondaire;  ce  sont  en  quelque  sorte  de 
larges  renflements  veineux  qui  assurent,  au  voisinage  des  ven- 
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tricules,  la  présence  d'une  quantité  considérable  de  sang  tout  prêt 
à  en  remplir  la  cavité  après  chaque  coup  de  pompe.  Mais  les 
oreillettes  manquent  dans  certaines  espèces  animales  sans  que  le 
cœur,  réduit  au  ventricule  seul,  cesse  de  suffire  aux  besoins  de  la 
circulation;  d'autre  part,  ces  cavités  peuvent  perdre  temporaire- 
ment leurs  mouvements  sans  que  la  fonction  circulatoire  en 
semble  compromise*.  Du  reste,  dépourvues  de  valvules  efficaces 
pour  empêcher  le  sang  de  refluer  dans  les  veines  caves,  les  oreil- 
lettes manquent  de  point  d'appui  pour  pousser  avec  énergie  leur 
contenu  dans  les  ventricules.  Elles  y  achèvent  la  réplétion  com- 
mencée (lès  le  début  de  la  diastole;  mais^  parfois,  ainsi  que  nous 
en  verrons  des  exemples,  il  reflue  plus  de  sang  de  Toreillette  aux 
veines  qu'il  n'en  pénètre  dans  le  ventricule,  et  celui-ci  est  moins 
rempli  après  la  systole  auriculaire  qu'il  ne  l'était  avant. 


IVaiurc  de  la  mjmUiie  den  eavités  du  coBur. 

§  13.  —  Les  noms  de  systole  et  de  diastole  expriment  les  alterna* 
tives  de  resserrement  ou  de  relâchement  des  cavités  du  cœur;  ils 
méritent  d'être  conservés,  car  ils  ne  préjugent  rien  sur  la  nature 
des  actes  musculaires  qui  correspondent  à  ces  mouvements.  Depuis 
quelques  années,  en  effet,  la  contraction  musculaire  est  considérée 
comme  un  acte  complexe  formé  par  la  fusion  d'une  série  de  petits 
mouvements  élémentaires  que  l'on  nomme  secousses  et  qui  con- 
courent à  former  la  contraction  proprement  dite,  comme  les 
ondes  sonores  concourent  à  la  formation  des  sons. 

Bien  des  raisons  tendent  à  faire  considérer  chaque  systole  du 
cœur  comme  ne  représentant  qu'une  secousse  du  muscle  car- 
diaque; de  sorte  que  le  mot  de  contraction  serait  impropre  pour 
désigner  Tacte  par  lequel  les  cavités  du  cœur  se  vident  du  sang 
qu'elles  renferment. 

Le  meilleur  moyen  d'étudier  l'action  d'un  muscle  est  la  myo- 
graphie  '  qui  traduit  par  une  courbe  alternativement  ascendante 
et  descendante  les  phases  du  raccourcissement  d'un  muscle,  et 

1.  Sur  les  grands  animaux,  sur  le  cheval,  par  exemple,  on  voit  souvent,  après  des 
excitations  traumatiques,  les  oreillettes  cesser  de  battre;  la  circulation  n'en  continue 
pas  moins  sans  altération  appréciable. 

2.  Voir,  pour  les  détails  de  l'emploi  de  la  myographie ,  la  Métfiode  graphique , 
p.  193. 
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de  son  retour  à  sa  longueur  primitive.  Mais  les  procédés  ordi- 
naires de  la  myographie  consistent  &  attacher  à  un  levier  inscrip- 
teur  le^  tendon  sectionné  d'un  muscle,  de  façon  que  les  chan- 
gements de  longueur  de  ce  muscle  impriment  au  levier  de? 
mouvements  susceptibles  d'être  inscrits.  Pour  le  cœur,  on  doit 
recourir  à  une  autre  méthode  qui  consiste  à  inscrire  les  chan-' 
gements  du  diamètre  transversal  des  muscles;  ceux-ci  traduisent 
fidèlement  les  phases  de  l'action  du  cœur  :  sa  fibre  musculaire,  eh' 
eiïet,  ne  peut  diminuer  de  longueur  qu'en  se  gonflant,  ni  s'allon- 
ger qu'en  s'amincissant. 


Mj^§^nkphe  dm 


§  14.  —  Un  cœur  ou  tout  autre  muscle,  placé  dans  les  conditions 
représentées  figure  8,  donnera  la  courbe  de  ses  mouvements. 


Fig.  8*  Mjographe  ftimple  du  cceur. 


On  excise  le  cœur  d'une  grenouille  et  on  le  place  dans  un  petit' 
godet  de  cire  modelé  pour  le  contenir  exactement  et  disposé  sur 
une  tablette  de  métal  établie  sur  un  support.  Au-dessus  du  cœur 
est  placé  un  levier  horizontal  de  bois  mince  et  léger  ;  ce  levier, 
dont  la  base  est  métallique,  porte  un  curseur  auquel  est  appendu 
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un  petit  bâtonnet  de  moelle  de  sureau  ;  on  place  ce  b&tonnet  sur 
la  partie  du  cœur  dont  on  veut  explorer  le  mouvement  ^ 

La  plume  qui  termine  le  levier  de  ce  myographe  trace  sur  un 
cylindre  tournant  des  courbes  dont  Tascension  correspond  &  la 
systole  et  la  descente  &  la  diastole  du  cœur.  Sur  toutes  les  espèces 
animales,  le  cœur,  vide  de  sang  et  soumis  à  l'étude  myogra- 
phique,  donne  des  courbes  semblables,  dont  la  figure  9  montre 
un  spécimen  obtenu  sur  la  grenouille.  De  bas  en  l]aut  s'échelonnent 
trois  séries  de  courbes  correspondant  à  des  degrés  croissants  de 
fatigue  du  muscle.  Chez  toutes  les  espèces  animales,  l'épuisement 
du  cœur,  bien  qu'il  varie  sous  le  rapport  de  la  rapidité  avec  la- 
quelle il  se  produit,  s'accompagne  des  mêmes  transformations  du 
mouvement  :  les  systoles  diminuent  &  la  fois  d'amplitude  et  de 
fréquence. 

Or,  si  nous  laissons  de  côté  ce  qui  a  rapport  au  rythme  du 
cœur  et  dépend  de  l'innervation  de  cet  organe,  pour  ne  considérer 
que  la  forme  du  mouvement  cardiaque,  nous  y  trouvons  une  res- 
semblance parfaite  avec  la  secousse  des  autres  muscles. 

La  forme  de  la  systole  est  celle  d'une  secousse  musculaire  : 
la  période  ascendante  qui  correspond  au  raccourcissement  du 
muscle  est  plus  brève  que  la  période  descendante,  c'est-à-dire  de 
retour  du  muscle  à  sa  longueur  primitive. 

La  fatigue  modifie  dans  le  même  sens  la  systole  du  cœur  et  la 
secousse  d'un  muscle  :  de  part  et  d'autre,  il  y  a  diminution  de  l'am- 
plitude et  augmentation  de  la  durée  du  mouvement. 

La  chaleur  et  le  froid  impriment  les  mêmes  caractères  &  la  sys- 
tole du  cœur  et  à  la  secousse  d'un  muscle.  La  chaleur  donne  &  ces 
mouvements  de  la  brièveté  et  de  l'énergie  ;  le  froid  les  affaiblit 
et  les  allonge. 

Cette  analogie  entre  la  systole  et  une  secousse  musculaire  ne 
saurait  être  inOrmée  par  la  difTérence  de  durée  que  présentent  ces 
deux  actes.  Sur  la  grenouille,  la  systole  du  cœur  est»  il  est  vrai, 
beaucoup  plus  longue  que  la  secousse  d'un  muscle  volontaire  ; 
mais  on  sait  que  la  durée  d'une  secousse  musculaire  varie  sous 
l'influence  d'un  grand  nombre  de  conditions  :  ainsi,  en  refroidis- 
sant les  muscles  d'une  patte  de  grenouille,  on  en  rend  la  secousse 

1.  Il  est  bon  qu*UDe  petite  pointe  soit  appliquée  à  l'extrémité  du  b&tonnet  de  sureau 
qu'elle  dépasse  légèrement.  Cette  pointe  s'implante  dans  la  substance  du  cœur  et  pré- 
vient toot  déplacement  latéral. 
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aussi  longue  et  même  plus  longue  que  la  systole  du  cœur.  D'autre 
part,  chez  les  différentes  espèces  animales,  il  y  a  des  différences 
énormes  dans  la  durée  de  la  secousse  musculaire  :  j'ai  trouvé  que 


Fig.  9.  Tracés  myograpbiques  d'un  cœor  de  grenouille  isolé. 

les  muscles  pectoraux  d'un  oiseau  agissent  à  peu  près  75  fois 
plus  vite  que  les  muscles  de  la  tortue. 

La  systole  n*a  pas  la  môme  durée  dans  les  différentes  parties  du 
cœur  :  Toreillette  accomplit  la  sienne  beaucoup  plus  vite  que  le 
ventricule,  ainsi  qu'on  le  voit  par  la  figure  10,  recueillie  sur  le 
cœur  détaché  d'un  lapin. 


Fig.  10.  Durées  comparatives  des  systoles  de  Poreillette  0  et  du  ventricule  V  sur  un  cœur  de  lapin. 


VarlatlonM  rlecirlqiieis  qui  aecompa^ent  le»  inouTeiiientA 
dn  cœur. 


§  15.  —  J'ai  cherché  à  contrôler  ces  vues  sur  la  nature  de  la 
systole  du  cœur,  en  comparant  les  phénomènes  électriques  qui 
l'accompagnent  à  ceux  qui  se  produisent  pendant  la  secousse 
d'un  muscle,  et  j'ai  trouvé  dans  cette  comparaison  un  argument 
nouveau  pour  l'assimilation  de  la  systole  du  cœur  &  une  secousse. 
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En  effet,  si  l'on  applique  le  nerf  d'une  patte  gatvcmoscopique  de 
grenouille  sur  le  cœur  d'un  animal,  on  voit,  à  chaque  systole 
cardiaque,  la  patte  galvanoscopique  donner  une  secousse^:  Or, 
le  caractère  du  mouvement  produit  par  la  patte  galvanoscopique 
renseigne  sur  celui  du  mouvement  qui  lui  a  donné  naissance. 
Quand  cette  patte  ne  donne  qu'une  secousse  isolée,  cela  montre 
qu'une  variation  électrique  simple  s'est  produite  dans  le  muscle 
exploré  et  que  celui-ci,  par  conséquent,  n'a  exécuté  qu'une 
secousse. 

Un  appareil  électrique  très  sensible ,  Véleclromètre  de  Lipp- 
manuy  a  fourni  sur  la  nature  du  phénomène  électrique  qui 
accompagne  la  systole  du  cœur  des  résultats  confirmatifs  de  l'opi- 
nion qui  vient  d'être  émise.  Cet  instrument  est  formé  d'une  colonne 
capillaire  de  mercure  qui  exécute  des  mouvements,  lorsqu'elle  est 


Fig.  11.  Tracé  photographique  des  Tariations  électriques  d'un  Tentricnle  de  grenouille. 

soumise  à  des  variations  électriques".  Mis  en  rapport  avec  le 
ventricule  du  cœur  d'une  grenouille  où  de  tout  autre  animal, 
l'électromètre  donne  une  oscillation  simple  pour  chacune  des  sys- 
toles. Si  l'on  met  le  cœur  tout  entier  en  rapport  avec  l'électromètre, 
on  constate  deux  oscillations  de  la  colonne  de  mercure  :  l'une 
est  produite  par  la  systole  des  oreillettes,  l'autre  par  celle  du  ven- 
tricule. 

J'ai  réussi  à  inscrire  ces  mouvements  en  photographiant  l'image 
de  la  colonne  de  mercure  vivement  éclairée  sur  une  plaque  de 
collodion  très  sensible  et  animée  d'un  mouvement  uniforme  de 
translation'.  Les  figures  ci-jointes  montrent  la  nature  des  varia- 
tions électriques  obtenues;  ces  variations  sont  simples  pour  un 
ventricule  de  grenouille  (fig.  11);  el^es  sont  doubles  pour  le  cœur 
entier  d'une  tortue  qui  fournissait  à  chaque  révolution  une  systole 
des  oreillettes,  puis  une  systole  du  ventricule  (fig.  12). 

1.  Voir,  pour  les  détails  de  l'expérience,  Trav.  du  laboratoire,  t.  I,  p.  47. 

2.  Voir  Méth,  graph,,  p.  326. 

•3.  Comptes  rendw  de  VAcad.  de^  sciences,  l.  LXXXHI,  p.  278. 
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C'est  au  moment  où  l'état  électrique  du  cœur  change  brusque^ 
ment  qu'une  patte  galvanoscopique  de  grenouille  dont  le  nerf 
repose  sur  ce  cœur  en  mouvement  subit  son  excitation.  Nûel  ^  a  fait 
à  ce  sujet,  dans  le  laboratoire  du  professeur  Donders ,  des  expé- 


Fig.  12.  Traré  photographique  des  variations  électriques  d'un  cœur  de  tortue. 

I 

riences  qui  montrent  que  la  plus  brusque  variation  de  l'état  élec- 
trique du  cœur  correspond  au  début  de Ja  systole.  Ainsi,  la  varia- 
tion électrique  du  cœur  suit  les  mêmes  phases  que  les  change- 
ments de  longueur  de  ses  fibres  musculaires  ^ 


Teatipii  perdu  ou  période  d'exellaiion  latente  du  cceur. 

g  16.  —  Quand  un  cœur  a  cessé  de  battre,  on  y  peut  provoquer 
artificiellement  des  systoles,  en  excitant  les  oreillettes  ou  les  ven- 
tricules. Or,  ces  mouvements  provoqués  n'apparaissent  pas  im- 
médiatement après  l'excitation,  mais  présentent  un  certain  retard 
qui  correspond  à  ce  que  Helmholtz  a  appelé  le  temps  perdu  ou 
la  période  d^excitation  latente  des  muscles, 

La  figure  13  montre  ce  retard.  La  ligne  supérieure  Y  est  tracée 
par  le  myograpbe  appliqué  sur  le  ventricule  détaché  du  cœur  d'un 

1.  D'après  NOel  (Bulletin  de  VAcad,  des  sciences  de  Belgique,  1873,  n**  9  et  10),  la 
pointe  du  cœar  intact  est  positive  par  rapport  aux  antres  points  de  la  paroi  ventricu- 
jaire  :  on  le  constate  en  interposant  un  galvanomètre  entre  deux  points  différents  de 
la  snr&ce  du  ventricule.  L'intensité  du  courant  augmente  quand  on  excise  le  péricarde 
viscéral  au  niveau  de  Tun  des  points  explorés.  Le  courant  varie  à  chaque  systole  du 
oœor. 

Qoand  on  dispose  le  nerf  d'une  patte  galvanoscopique  de  telle  sorte  qu'il  touche  par 
deux  points  différents  de  sa  longueur  deux  points  de  la  surface  ventriculaire  doués  de 
polarités  électriques  différentes,  on  observe  dans  la  patte  galvanoscopique  des  secousses 
qni  se  répètent  à  chaque  systole  du  cœur. 

En  inscrivant  à  la  fois  sur  un  même  cylindre,  au.  moyen  du  myographe  à  transmis- 
sion {Méth.  graph,y  p.  195  et  5?J2),  les  systoles  du  cœur  et  les  secousses  musculaires 
de  la  patte  galvanoscopique,  on  voit  qu'il  existe  un  synchronisme  parfait  entre  les 
débuts  de  ces  deux  orrlrcs  de  mouvement. 
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lapin,  après  que  cet  organe  avait  cessé  de  battre.  La  ligne  infé- 
rieure est  tracée  par  un  signal  électro-magnétique^  ;  sa  déviation 
ail  point  S  exprimé  l'instant  où  le  cœur  a  été  excité. 
-  On  voit  par  cette  figure,  que  la  systole  n*est  arrivée  qu'après  un 
temps  assez  considérable  (une  demi-seconde):  le  temps  perdu  du 
muscle  ventriculaire.  Ce  reta,rd  est  moindre  pour  la  systole  de  l'o- 
reillette. Or,  il  est  une  loi  générale,  au  sujet  de  la  durée  du  temps 


Flft.  13.  Temps  perdu  ou  période  d'escitatiop  latente  d'un  ventricule. 

perdu  d'un  muscle,  c'est  que  ce  temps  est  d*autant  plus  grand  que 
la  secousse  du  muscle  présente  plus  dé  durée. 

La  longueur  considérable  du  temps  perdit  qui  précède  une  sys- 
tole ventriculaire  est  donc  en  parfaite  correspondance  avec  la 
durée  de  cette  systole  elle-même  ;  d'autre  part,  la  moindre  durée 
du  temps  perdu  de  l'oreillette  correspond  à  la  brièveté  plus  grande 
de  la  secousse  auriculaire. 


Teadance  *  la  fanion  de*  systoles  du  cceur  quand  leur  rythme 

M*a«eélère. 

1 17.  —  Si  l'on  considère  la  série  des  systoles  du  cœur  comme 
une  série  de  secousses,  on  est  conduit  &  admettre  que  ces  sys- 
toles tendront  à  se  fusionner  entre  elles  d'une  manière  d'autant 
plus  parfaite,  qu'elles  se  suivront  à  de  plus  courts  intervalles. 
En  effet,  si  l'on  soumet  un  muscle  à  une  série  d'excitations 
électriques  de  fréquence  croissante,  il  arrive  d'abord  que  les  se- 
cousses ont  le  temps  de  s'accomplir  tout  entières  et  présentent 
une  grande  amplitude,  mais,  par  leur  succession  plus  rapide, 
elles  ne  lardent  pas  à  se  fusionner  entre  elles.  Chaque  secousse 
n'ayant  pas  le  temps  d*accomplir  sa  seconde  phase,  le  muscle  ne 

1.  Le  signal  électro-magnétique  de  M.  Deprèz.  (Voy.  Méth.  graph.,  p.  472.) 
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revientquetrès  incomplètement  à  sa  longueur  normale  ;  à  latin* 
le  muscle  se  trouve  dans  un  état  de  raccourcissement  presque 
permanent  :  c'est  le  tétanos  parfait  ou  la  contraction ^  Il  en  est  de 
inéme  pour  le  cœur  :  toute  cause  qui  augmente  la  fréquence  def 
systoles  en  diminue  l'amplitude*;  tout  ralentissement  du  rythme 
du  cœur  augmente,  au  contraire,  Tamplitude  de  ses  mouvements. 
Voici  un  exemple  frappant  de  ce  rapport  inverse  entre  Tamplir 
tude  et  la  fréquence  des  systoles  ventriculaires. 

Quand  un  cœur  est  détaché  de  Tanimal,  il  garde  encore  ses  bat- 
tements pendant  un  certain  temps;  celte  survie  peut  durer  plu- 
sieurs heures  et  même  plusieurs  jours  quand  on  alimente  |a 
fonction  du.  cœur  en  faisant  circuler  à.  travers  cet  organe  du  sang 


1.  La  figure  14inonlre  coimueni  ^se  fait  celte  décroissance  de  ramplilude  des-se* 
cousses  d'an  mascle  à  mesure  que  leur  fréquence  augmente.  Soit  a  one  première  se- 
cousse musculaire;  comme  cette  secousse  a  le  temps  d'accomplir  so^  deux  phases,  ba 
courbe  de  descente  retombe  sur  la  ligne  horizontale  X.  Mais  la  secousse  6  n'est  pas 
entièrement  terminée  quand,  sous  l'influence  d'une  excitation  électrique,  se  produit  la 
troisième  secousse  c;  la  phase  descendante  de  6  n'atteindra  donc  pas  la  ligne  X.  La 
secoiiste  c,  partant  de  moins  bas  que  les  précédentes,  s'élèvera  un  peu  au-dessus  d^eiles  ; 
mais  comme  un  muscle  déjà  raccourci  devient  moins  capable  de  se  raccourcir  encor/o, 


Fig.  14.  Décroissance  de  rarniHilude  des  secousses  d'un  muscle  à  mesure  que  leur  fréquence 
'_   -  •  «ugmente.  ,  v      • 


la  secousse  c  gagnera  moins  par  l'élévation  de  son  sommet  qu'elle  n*a  perdu  par  l'élé- 
vation de  sa  base,  elle  sera  donc  plus  petite  que  les  précédentes.  La  secousse  d  sera, 
pour  la  même  raison,  plus  petite  encore.  Ainsi  diminuera  l'amplitude  des  secousses 
musculaires  à  mesure  que  I9  fréquence  des  excitations  croîtra.  Si  les  excitations  sont 
assez  fréquemment  répétées,  le  muscle  arrivera  au  tétanos  parfait,  c*est-À-dire  que  les 
secousses  ne  seront  plus  perceptibles.  Supposons  qu*h  l'instant  k  on  cesse  d'exciter  le 
muscle,  aussitôt  on  le  voit  revenir  &  sa  longueur  normale  ;  la  courbe  descendante  re> 
tombe  sur  la  ligne  horizontale,  et  de  nouvelles  secousses  se  reproduisent  avec  leurs 
caractères  initiaux  si  on  renouvelle  les  excitations. 

2.  On  verra,  à  propos  des  nerfs  du  cœur,  quelles  sortes  de  restrictions  il  y  a  lieu 
d'apporter  à  ceUe  formule. 
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qui  8e  renouvelle  sans  cesse.  Or  les  mouvements  du  cœur  ainsi  en- 
tretenus se  ralentissent  peu  à  peu,  surtout  si  la  température  est 
basse,  de  telle  sorte  qu'ils  tombent  de  60,  par  exemple,  à  4  ou  5 
par  minute.  On  pourrait  s'attendre  à  un  afTaiblissement  graduel 


Fig.  IS.  Amplitudes  croissances  des  systoles  d'un  cœur  de  tortue»  A,  B,  C,  D,  E,  à  mesure  que 
les  pulsations  se  ralentissent. 


de  Tamplitude  des  mouvements  de  ce  cœur  qui  s^épuise;  il  n^en 
est  rien.  Les  systoles  inscrites  à  des  intervalles  successifs  se  mon- 
trent plus  étendues  à  mesure  qu'elles  sont  plus  rares.  On  en  jugera 
par  la  figure  15  dans  laquelle  sont  représentées  les  variations  suc- 
cessives du  volume  des  ondées  ventriculaires.  A  correspond  aux 
premiers  instants  de  Texpérience  ;  B  a  été  obtenu  lorsque  le  cœur 
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fonctionnait  d^epuis  une  heure  ;  C  après  trois  heures  ;  D  après  dnq 
et  E  après  sept  heures. 

L'accroissement  d'amplitpde  des  systoles  ne  tient  pas  à  un 
raccourcissement  plus  étendu  de  la  Qbre  cardiaque  dans  les  der<- 
nières  expériences,  mais  provient  de  ce  que  le  relâchement  de 
cette  fibre  était  plus  complet  quand  un  grand  intervalle,  séparant 
les  systoles  les  unes  des  autres,  donnait  à  la  réplétion  ventricu* 
laire  plus  de  temps  pour  se  produire. 


Unde  miiaeHlalre  du  eœiir. 

g  18.  —  Un  dernier  caractère  achèvera  d'identifler  la  systole  du 
cœur  à  une  secousse  musculaire  :  c'est  l'existence,  dans  les  fibres 
cardiaques,  d*une  onde  qui  se  propage  suivant  la  longueur  de  ces 
fibres  pendant  la  durée  de  la  systole. 

Aeby  a  décrit,  dans  les  muscles  volontaires  en  action,  les  mou- 
vements d'une  onde  assez  analogue  à  celles  qui  se  produisent  à  la 
surface  des  liquides  agités^.  Cette  onde  est  appréciable  quand  on 
place  sur  le  trajet  d'un  même  muscle  deux  leviers  inscripteurs  qui 
se  soulèvent  sous  l'influence  du  gonflement  musculaire  comme  le 
levier  du  myographe  (fig.  8).  Or,  ce  gonflement  ne  se  fait  pas 
simultanément  en  tous  les  points  du  muscle,  mais  se  propage, 
de  proche  en  proche,  d'un  bouta  l'autre  du  faisceau  musculaire. 
U  soulève  donc  les  deux  leviers  l'un  après  l'autre  et  les  courbes 
obtenues  permettent,  d'après  leur  défaut  de  superposition,  d'esti- 
mer la  vitesse  du  transport  de  l'onde  ^ 

Cette  onde  existe  dans  le  muscle  cardiaque  comme  dans 
tous  les  autres  muscles.  Les  plus  anciens  observateurs  avaient 
déjà  signalé  que  le  mouvement  systolique  se  propage  dans  le 
cœur  de  la  base  &  la  pointe,  c'est-à-dire  des  oreillettes  aux  ventri- 
cules et  chemine  à  la  surface  du  cœur  par  une  sorte  de  péristaltU 
cité.  Mais  cette  propagation  du  mouvement  a  été  étudiée  d'une 
manière  spéciale  par  Engelmann  *  qui  a  montré  que  l'onde  mus- 
culaire chemine  de  proche  en  proche  dans  le  tissu  du  cœur. 

1.  Aeby,  Vntersuchungen  ueber  die  Forlpflansung-geschwindigkeU  der  Reizung 
in  dtr  queryestreiflen  Muskelfaser,  Braunschweig,  1862. 

2.  Voy.  Méth.  graph.^  p.  354. 

3.  M.  Engelmann,  Sur  ia  manière  dont  l'excitation  se  propage  daths  le  muscle  car* 
diaque.  {Arch,  néerlandaises,  t.  XI.) 
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Pour  ce  savant,  la  propagation  se  fait  dans  le  tissu  musculaire, 
de  cellule  à  cellule,  indépendamment  de  toute  action  nerveuse;  il 
en  donne  pour  preuve  le  fait  suivant.  Si  Ton  dilacère-la  substance 
cardiaque  par  des  incision  faites  en  divers  sens,  de  façon  que  les 
drCTérents  fragments  du  cœur  ne  tiennent  plus  entre  eux  que  par 
de  faibles  ponts  de  substance  musculaire,  on  voit  l'onde  progres- 
ser d'un  bout  à  l'autre  de  la  substance  cardiaque,  se  ralentissant 
au  niveau  des  parties  les  plus  étroites  comme  si  elle  y  trouvait 
un  obstacle,  mais  enfin  circulant  dans  les  sens  les  plus  divers, 
suivant  le  caprice  qui  a  présidé  aux  dilacérations  de  la  substance 
du  cœur  *. 

En  résumé,  la  systole  du  cœur  d'un  animal  paraît  devoir  être 
considérée,  non  pas  comme  une  contraction  qui  est  un  phénomène 
complexe,  mais  comme  une  secousse  qui  est  un  phénomène 
simple.  Cette .  assimilation  est  basée  sur  un  grand  nombre  de 
caractères  :  d'abord  sur  la  forme  graphique  de  l'un  et  de  l'autre  de 
ces  mouvements,  tous  deux  présentant  une  phase  de  raccourcis- 
sement du  muscle  plus  brève  que  la  phase  de  retour  qui  la  suit. 
En  second  lieu,  le  temps  perdu  qui  sépare  l'excitation  d'un  muscle 


1 .  Immédialeinenl  après  la  mutilalion»  la  fibre  musculaire  du  cœur  a  perdu  son  exci- 
tabilité; elle  la  recouvre  après  un  repos  de  quelque  durée.  Cette  expérience  prouve- 
t-elle  que  les  nerfs  ne  participent  en  rien  à  ce  phénomène  de  propagation  de  Tonde? 
Sur  ce  point  il  règne  quelque  désaccord.  Banvier  pense  que  dans  la  substance  cardiaque 
il  y  a  une  intrication  plexiforme  de  fibres  nerveuses  assez  riche  pour  expliquer  la  pro- 
pagation de  Tonde  par  continuité  de  nerfs,  quelque  compliqués  que  soient  les  chan- 
gements de  direction  qu'on  observe  dans  la  propagation  de  ce  mouvement.  Ces  vues 
semblent  confirmées  par  ce  qui  s'observe  relativement  à  la  propagation  du  mouvement 
datis  d'autres  tissus  contractiles.  Romanes  ^  a  signalé  dans  la  substance  transparente 
clés  méduses  une  contraction  qui  se  propage  de  proche  en  proche.  Go  transport  se  fait 
dans  le  tissu  dilacéré  d'une  méduse  absolument  comme  dans  le  cœur  soumis  i  Tcxpé- 
rience  d'EngcImann.  Or,  il  a  été  démontré  que  cette  propagation^  qui  semblait  se  faire 
par  continuité  de  tissu,  a  lieu  très  probablement  par  continuité  nerveuse.  L'emploi  du 
chlorure  d'or  rend  visibles  au  sein  des  tissus  de  la  méduse  des  fibres  nerveuses  ana8to-> 
mosées  par  des  cellules  multipolaires  et  qui  se  croisent  suivant  des  directions  si  variéet^ 
qu'il  doit  toujours  rester  une  continuilé  nerveuse  dans  les  tissus  dilacérés. 

Le  mode  de  propagation  de  Tonde  dans  le  tissu  cardiaque  reste  donc  l'objet  do  dis- 
cussions entre  les  physiologistes,  et  la  question  ne  saurait  encore  être  tranchée. 

Aux  faits  qui  plaident  en  faveur  de  la  transmission  d'une  action  nerveuse  à  travers 
des  plexus  très  riches,  on  peut  opposer,  avec  Engeimann,  que  la  propagation  de  Tonde  est 
beaucoup  trop  lente  pour  qu'on  puisse  Tattribuer  à  une  transmission  par  des  nerfs;  on 
peut  objecter  encore  que  Taction  du  froid  ralentit  la  transmission  de  Tonde  comme  cela 
arrive  dans  les  autres  muscles. 

i.  Voy.  la  NalurCj  a*  année,  1877,  p.  33'J. 
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du  mouvement  qu'elle  produit  existe,  pour  le  cœur  comme  pour 
un  muscle  quelconque.  Le  phénomène  électrique  qui  accompagne 
une  systole  du  cœur  est  simple  comme  celui  qui  correspond  &  la 
secousse  d'un  muscle.  Enfin,  la  systole  du  cœur  s'accompagne 
du  transport  d*une  onde  analogue  à  celle  qui  se  produit  à 
chaque  secousse  musculaire.  La  série  des  mouvements  du  cœur 
équivalant  à  une  série  de  secousses  successives,  il  s'ensuit  que 
ces  mouvements  seront  d'autant  plus  étendus  qu'ils  auront  plus 
de  temps  pour  s'accomplir  en  entier  ;  l'accélération  du  rythme 
du  cœur  aura  donc  pour  eflfet  d'en  rendre  les  mouvements  moins 
étendus  et  de  tendre  &  les  fusionner  dans  une  contraction  véritable. 
Mais  cette  contraction,  que  Ton  obtient  artificiellement  par  des 
excitations  électriques  fortes  et  rapprochées,  ne  se  produit  pas  à 
l'état  physiologique;  elle  serait,  du  reste,  incompatible  avec  le 
fonctionnement  du  cœur. 


Em  Mtkmtole  M'est  que  le  rebiehemeiit  des  e«Tllé«  du  eoeiir. 

g  19.  —  La  systole  ou  resserrement  du  cœur,  sa  diastole  ou  relâ- 
chement, ne  sont  que  les  deux  phases  successives  et  opposées 
d'une  même  secousse;  elles  suflisent  pour  expliquer  les  allerna- 
tives  d'évacuation  et  de  réplétion  des  cavités  du  cœur,  et  pourtant 
certains  auteurs  ont  pensé  qu'il  fallait  admettre  deux  actes  dis- 
tincts: l'un  pour  la  diastole,  l'autre  pour  la  systole;  en  un  mot, 
que  le  cœur  se  dilatait  activement  et  exerçait  un  appel  sur  le 
sang  pour  le  faire  pénétrer  dans  ses  cavités. 

L'opinion  que  le  cœur  est  une  pompe  aspirante  et  foulante,  est 
professée  par  certains  médecins  et  par  quelques  physiologistes  ;  on 
va  voir  sur  quoi  elle  repose. 

Plusieurs  expérimentateurs,  entre  autres  Johnson  S  Chassai- 
gnac  ^,  Fink^  ont  admis  la  réalité  d'une  force  aspiratrice  du  cœur 
pendant  la  diastole. 

Fink,  reprenant,  en  les  modifiant,  les  expériences  de  ses  prédé- 
cesseurs S  a  vu  que  si  l'on  place  dans  un  vase  rempli  d'eau  le  cœur 

L  J.  Johnson.  In  Wilson  Philip.  {Trav,  oflhe  Medico-Chirurg,  Society.  1813,1.  XII, 
p.  39Î.) 
).  Chassaignac.  Cité  par  ticrard.  {Arch.  gén,  deméd.,  1854,  t.  Hl,  p.  191.) 

3.  Fink.  {MuUere  Arah.y  1849,  p.  283.) 

4.  Pour  les  détails  de  ces  expériences  et  les  documents  bibliographiques,  voir  II. 
Hitaie  Edwards.  {Anal,  et  Phys,  comp,,  t.  III,  p.  7,  notes.) 
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d'un  animal  récemment  lue  et  que  si,  après  avoir  comprimé  ce  cœur 
entre  les  mains,  on  le  relâche  tout  à  coup,  Teau  environnante  rentré 
en  certaine  proportion  dans  le  cœur;  une  nouvelle  compression  l'en 
chasse,  et  ainsi  de  suite.  Il  s'établit  ainsi  une  sorte  de  circulation 
artificielle  dans  laquelle  la  pression  de  la  main  remplace  la  force 
musculaire  qui,  sur  le  vivant,  produit  la  systole  des  ventricules. 
Mais  pourquoi  le  cœur  une  fois  comprimé  se  remplit-il  de  nou- 
veau de  l'eau  dans  laquelle  il  plonge?  C'est,  disent  ces  auteurs, 
que  les  fibres  musculaires  du  cœur,  lorsqu'elles  sont  relâchées, 
ne  permettent  pas  l'efFacement  complet  des  cavités.  Â  ce  repos 
correspond  une  forme  où  l'organe  présente  une  certaine  capa« 
cité  intérieure.  L'élasticité  de  la  fibre  musculaire  au  repos  tend 
à  donner  au  cœur  cet  état  moyen  et,  par  conséquent,  en  amenant 
le  ventricule  à  cette  forme,  exerce  une  certaine  aspiration  sur 
le  sang. 

C'est  ainsi  que  fonctionnent  certaines  pompes  en  caoutchouc 
dont  le  réservoir,  après  avoir  été  vidé  par  la  pression  de  la  main, 
aspire  de  nouveau  liquide  en  reprenant  sa  forme  primitive. 

Celte  aspiration  est  incontestable  quand  on  répète  l'expérience 
précitée  en  se  servant  d'un  cœur  en  rigidité  cadavérique;  mais, 
sur  un  cœur  vivant  et  souple,  l'aspiration  semble  être  extrêmement 
faible.  Aussi,  bien  queWedemeyer  et  Gûnlher^  aient  cru  voir  la  dia- 
stole du  cœur  exercer  une  aspiration  sur  un  siphon  plongé  dans 
un  liquide,  nous  ne  craignons  pas  d'affirmer  que  cette  prétendue 
aspiration  échappe  aux  appareils  manométriques  les  plus  délicats, 
ainsi  qu'on  le  verra  plus  loin.  Celte  force  n'est  pas  plus  réelle  que 
celle  qu'on  attribuait  autrefois  aux  petits  vaisseaux  et  par  laquelle 
ceux-ci  tendaient  à  se  dilater  en  aspirant  le  sang;  et  de  même 
qu'il  suffit  que  les  vaisseaux  se  reldchcnt  pour  que  la  pression 
du  sang  artériel  les  dilate,  de  même  il  suffit  que  les  cavités  du 
cœur  se  relâchent  pour  que  la  pression  du  sang  veineux  les  dilate 
également. 

L'action  musculaire  du  cœur,  dont  nous  avons  rapidement 
exposé  la  nature,  devra  être  étudiée  dans  les  conditions  réelles 
de  la  fonction  cardiaque,  au  moyen  des  appareils  inscripteurs. 

1.  Wedemeyer.  {Untersuch,  ûber  d.  KreUlauf,  1828,  cité  par  Miloe  Edwards,  Anat, 
et  Phys,  comp»,  1U,  p.  7,  note.) 


CHAPITRE  III. 

EXCITABILITÉ    DU    CŒUR. 

Le  sang  est  nécessaire  à  rexcilabilité  du  cœur.  —  Influence  des  excitations  trauma- 
tiques  sur  le  cœur.  —  Insensibilité  du  cœur.  —  EfTels  des  excitations  électriques  sur 
le  cœur.  —  Phases  d'inégale  excitabilité  du  cœur.  —  Durée  variable  de  l'excitation 
latente  du  cœur.  —  Tendance  du  cœur  à  conserver  son  rythme.  —  Effets  produits 
sur  le  cœur  par  des  excitations  multiples.  —  Influence  de  la  température  sur  Tcxci^ 
tabilité  et  sur  le  rythme  du  cœur. 

Nous  venons  de  voir  que  les  systoles  du  cœur  semblent  corres- 
pondre aux  secousses  dit  muscle  cardiaque.  Or,  dans  tout  muscle, 
il  faut  qu'une  excitation  provoque  le  mouvement.  Cette  question 
se  présente  naturellement:  Quel  est  l'excitant  du  muscle  cardiaque? 

lie  mmm^  est  Aéeessalre  A  TexclUiblIlté  du  eœur* 

g  20.  —  Pour  Haller,  Texcitant  naturel  du  cœur  était  le  sang*; 
dès  qu'une  cavité  du  cœur  était  remplie  de  sang,  elle  entrait  en 
systole  et  se  vidait  d'une  manière  complète.  Harvey,  BarthoHn, 
Berger,  avaient  vu  cesser  les  mouvements  du  cœur  après  la  liga- 
ture des  veines  caves  et  attribuaient  cet  arrêt  à  la  suppression  de 
l'arrivée  du  sangdans  les  cavités  ducœur*.  Cependant  Spallanzani' 
avait  reconnu  que  les  systoles  des  cavités  du  cœur  ne  sont  pas 
complètes  et  cette  observation  contredisait  les  idées  de  Haller; 
en  effet,  pour  celui-ci,  le  cœur  devait  entièrement  se  vider,  car 
«  le  sang  qui  resterait  dans  les  cavités  du  cœur  à  la  fin  de  leur  sys- 
tole mettrait,  par  l'excitation  qu'il  produit,  obstacle  à  ladiastole.  » 

Les  expériences  des  physiologistes  modernes  ont  montré  que  le 

1.  Haller.  Mémoire  sur  la  circulaliorij  p.  170. 

3.  Cet  arrêt  serait  tout  autrement  interprété  aujourd'hui,  depuis  les  expériences  do 
Stannius,  dont  il  sera  question  au  chapitre  iv. 
3.  Spallanzani.  Éd.  Tourde,  t.  IV,  p.  31. 
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rôle  du  sang  est,  pour  le  tissu  musculaire  du  cœur,  le  môme  que 
pour  les  autres  muscles.  Les  tissus  contractiles  empruntent  au 
sang  qui  les  traverse  les  matériaux  de  leur  fonction.  Aucun  muscle 
ne  peut  être  privé  de  sa  circulation  sans  perdre  bientôt  sa  con- 
traclilité  ;  mais  cette  propriété  ne  disparaît  pas  immédiatement 
après  qu  on  a  arrêté  le  cours  du  sang  dans  un  muscle  ;  elle  décroît 
peu  à  peu  et  finit  par  s'éteindre.  Il  en  est  de  même  pour  le  cœur. 
Privé  de  sang,  il  continue  à  battre,  mais  ses  battements  s'aflai- 
blissent  peu  à  peu  ;  il  épuise  les  éléments  sanguins  dont  sa 
substance  était  imprégnée:  ses  mouvements  s'affaiblissent,  de- 
vienncntplus  rares  et  s'éteignent.  La  ligature  des  artères  coronaires 
sur  un  mammifère  arrête  les  mouvements  du  cœur  au  bout  de 
deux  minutes  environ. 

C'est  dans  ces  conditions  qu'une  goutte  de  sang  dont  on  humecte 
un  cœur  de  grenouille  y  réveille  presque  instantanément  les  mou- 
vements éteints.  Il  peut  sembler,  au  premier  abord,  que  le  sang 
dont  le  cœur  vient  d'être  humecté  ait  été  l'excitant  de  ces  mouve- 
ments reparus^  il  semble  plus  naturel  d'admettre  qu'il  a  rendu  au 
muscle  cardiaque  les  conditions  nécessaires  à  sa  fonction  \ 

L'excitabilité  du  cœur  doit  être  étudiée  comme  celle  d'un  muscle 
quelconque,  en  dehors  de  toute  action  nerveuse  ;  il  faut  faire  agir 
sur  cet  organe  des  excitations  électriques,  traumatiques  ou  autres 
et  voir  dans  quelles  conditions  il  réagit  avec  le  plus  de  force  à  un 
excitant  donné. 

Il  ne  serait  pas  indifférent  de  recourir  à  tel  ou  tel  excitant 
si  l'on  voulait  juger  de  l'excitabilité  du  cœur;  cet  organe  réagit 
aux  actions  traumatiques  lorsque  des  excitations  électriques 
assez  fortes  ne  provoquent  déjà  plus  de  systoles.  Mais  comme  les 
excitations  électriques  sont  plus  faciles  à  produire  à  un  instant 
précis  et  à  graduer  dans  leur  intensité,  c'est  à  elles  qu'il  faut 
donner  la  préférence  quand  on  veut  étudier  l'excitabilité  du  cœur. 


lailaeiiee  des  excitations  traantatlqiaes  sur  le 

g  âl. —  Les  excitations  traumatiques  ont  l'avantage  de  selocaliser 

1.  Chez  la  grenouille,  dont  le  cœur  est  dépourvu  do  vaisseaux,  c'est  par  une  vérilable 
imbibilion  que  s'établit  le  conflit  du  sang  avec  la  Ûbre  musculaire  du  cœur.  Humecter 
do  sang  un  cœur  de  grenouille^  c'est  pour  ainsi  dire  le  placer  dans  les  conditions  phy- 
siologiques do  la  nutrition  de  son  tissu. 
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mieux  que  les  autres.  Ainsi,  en  touchant  avec  la  pointe  d'une  ai- 
guille la  paroi  d'un  ventricule  de  grenouille,  on  est  sûr  de  n'excilcr 
qu'un  point  de  cet  organe.  C'est  avec  des  excitations traumatiqucs 
bien  localisées  qu'Engelmann  a  constaté  les  curieux  phénomènes 
ondulatoires  dont  il  a  été  question  au  chapitre  précédent.  Mais 
quand  une  excitation  traumatique  est  appliquée  à  la  surface  du 
cœur  d'une  grenouille  vivante,  il  se  produit  parfois  une  compti- 
cation  qu'il  est  important  de  connattre.  Le  professeur  Dogiel  (de 
Kazan)  m'a  rendu  témoin  d'un  effel  curieux  des  excitations  trau- 
matiqucs portées  sur  le  cœur. 

Lorsqu'on  percute  vivement  la  surface  des  ventricules  d'une 
grenouille  au  moyen  d'un  corps  dur,  on  déchire  le  feuillet  viscéral 
du  péricarde;  aussitôt  la  portion  venlriculaire  mise  &  nu  fait 
hernie  par  cette  ouverture  et  forme,  pendant  la  systole,  une  sorte 
de  petit  sac  qui  se  gorge  de  sang  et  contraste  par  son  volume  et 
sa  couleur  avec  le  reste  de  l'organe  qui  pAlit  et  devient  exsangue. 
Pendant  la  diastole,  les  parois  ventriculaires  reprennent  leur  ap- 
parence uniformément  colorée,  mais  le  contraste  se  manifeste  de 
nouveau  à  la  systole  prochaine  K 


laseiMllillité  du  eceur. 

g  22.  —  Bien  qu'il  réagisse  &  divers  excitants,  le  cœur  est  insen- 
sible, en  ce  sens  qu'on  ne  provoque  pas  de  douleur  en  le  touchant 
ni  même  en  le  blessant.  La  curieuse  observation  du  fils  de  lord 
Montgomery  révéla  à  Harvey  cette  insensibilité  du  cœur.  Ce  jeune 
homme,  à  la  suite  d'une  blessure  reçue  dans  son  enfance,  avait 
gardé  une  perforation  des  parois  thoraciques  laissant  une  ouver- 
ture béante  au  fond  de  laquelle  on  voyait  battre  le  cœur.  Une  sorte 
de  cuirasse  métallique  lui  servait  &  recouvrir  la  blessure.  Harvey 

1.  Cet  effet  ne  serait-il  pas  intervenu  dans  les  expériences  dont  Rossbacli  formule 
ainsi  les  résultats  [Beitràge  zur  Physiologie  des  Hersens.Verhandlung  der  Phys.  med. 
Geselscliafl  in  WQrzburg.  Bd.  V,  p.  183)?  Cet  auteur,  employant  les  excitations  méca- 
niques, constate  qu'à  toute  période  de  la  contraction  le  cœur  réagit  par  un  relâche- 
ment immédiat  des  fibres  excitées.  I/efiTct  secondaire  est  un  resserrement  durable  de 
la  région  excitée;  cet  effet  ne  manque  que  si  Texcitation  a  été  très  faible.  La  même 
excitation  agissant  pendant  la  diastole  ne  produit  d'effet  qu'à  la  systole  suivante, 
dans  laquelle  les  points  excités  n'ont  qu'une  contraction  rudimentaire.  Si  l'on  agit  sur 
un  cœur  tenu  en  arrêt  diastolique  par  le  nerf  vague,  on  n'observe  pas  le  relâchement 
primitif  des  points  excités  et  l'on  provoque  une  systole  générale. 
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put  introduire  les  doigts  dans  cett«  cavité,  toucher  le  cœur  et  le 
sentir  battre,  sans  provoquer  aucune  sensalion  chez  le  patient. 
Certains  cas  d'ecfopie  congénitale  du  cœur  ont  permis  à  d'autres 
observateurs  de  constater  de  nouveau  cette  insensibilité.  Enfin 
les  physiologistes  ont  maintes  fois  observé  qu'en  introduisant, 
chez  les  animaux,  des  thermomètres  ou  des  sondes  manométriques 
à  rintérieur  du  cœur,  on  ne  provoque  aucun  signe  apparent  de 
douleur  par  ces  attouchements  de  la  membrane  interne.  Mais  si 
ces  contacts  sont  brusques  et  énergiques,  on  observe  parfois  des 
troubles  du  rythme  du  cœur  annonçant  qu'il  a  réagi  aux  exci- 
tants, en  vertu  d'une  sensation  non  perçue  &  laquelle  certains  nerfs 
paraissent  présider. 


Effets  des  exeltattons  éleetriqnes  sur  le  cœur. 

§  23.  —  On  sait  depuis  longtemps  que  le  cœur  ne  réagît  pas 
comme  les  autres  muscles  à  Télectricité  ^ 

Des  courants  induits  fréquemment  répétés,  capables  de  mettre  un 
muscle  quelconque  en  état  de  tétanos,  ne  font,  en  général,  qu'aug- 
menter un  peu  la  fréquence  des  mouvements  du  cœur  d'un  ani- 
mal vivant.  C'est  que  le  cœur  est  bien  loin  d'obéir  à  toutes  les 
excitations  électriques  qui  lui  parviennent,  tandis  qu'un  muscle 
ordinaire  exécute  autant  de  secousses  qu'il  reçoit  d'excitations 
induites;  aussi,  quand  le  nombre  des  excitations  est  suffisant,  un 
muscle  ordinaire  arrive-t-il  au  tétanos  parfait. 

Bowditch  '  a  signalé  ce  fait,  que  le  cœur  ne  réagit  pas  à  toutes 
les  excitations  électriques  qu'il  reçoit.  Il  est  vrai  que  si  ces 
excitations  sont  extrêmement  intenses,  il  répondra  à  chacune 
d'elles  par  une  systole  ;  mais,  si  les  courants  employés  sont  fai- 

1.  Gai vani  avait  nié  que  le  cœur  fût  excitable  par  Télectricité  ;  mais  en  1792;  une 
commission  instituée  par  rAcadémie  de  Turin,  pour  juger  celte  question,  reconnut  que 
le  cœur  était  sensible  aux  excitations  électriques. 

i.  Bowditch  (Arbeiten  ans  den  phyaiolooischen  Amlalt.  B.  VI,  s.  139,  Leipzig,  1872) 
agit  sur  le  cœur  isolé  soumis  à  une  circulation  artificielle  et  inscrit  ses  mouvements 
avec  un  petit  manomètre  à  mercure.  Le  ventricule  est  lié  au-dessous  du  sillon  auriculo- 
ventricnlairc  et  la  cavité  de  sa  pointe  communique  seule  avec  le  manomètre.  CeUe 
pointe  reste  immobile  tant  qu'elle  n'e<t  soumise  à  aucune  excitation  :  ce  sont  ses  réac- 
tions musculaires  que  Tauteur  étudie,  supposant,  d'après  les  données  histologiques,  que 
la  région  de  la  pointe  ne  contient  pas  d'appareils  nerveux  capables  de  compliquer  les 
efrets  des  excitations  appliquées  t  la  substance  musculaire. 
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bles,  on  verra  le  cœur  tantôt  réagir  et  tantôt  rester  insensible  aux 
excitations.  Cet  auteur  désigna  par  deux  noms  différents  ces  genres 
d'excitations  plus  ou  moins  intenses:  il  nomma  les  premières 
excitations  infaillibles,  puisque  jamais  elles  ne  manquaient  leur 
effet;  il  appela  les  autres  excitations  suffisantes  parce  que,  bien 
qu'elles  restent  parfois  sans  action,  elles  suffisent,  dans  certains 
cas,  pour  provoquer  une  systole. 

Bowditch  remarqua  en  outre  que  si  Ton  se  sert  d'excitations 
suffisantes,  le  nombre  des  systoles  provoquées  est  toujours  infé- 
rieur à  celui  des  excitations  électriques,  et  l'écart  entre  les  deux 
est  d'autant  plus  grand  que  les  excitations  sont  plus  fréquemment 
renouvelées.  D'où  l'on  peut  conclure,  à  ce  qu'il  m'a  semblé,  que 
si  des  excitations  électriques  sont  fréquentes,  un  grand  nombre 
d'entre  elles  sont  non  avenues  et  trouvent  le  cœur  inexcitable. 


IPhases  d'inégale  exeltablUté  du  eœmr. 

g  S4.  —  Je  voulus  me  rendre  compte  des  conditions  dans  les- 
quelles une  excitation  déterminée  était  tantôt  efficace  et  tantôt 
inefficace^  J'opérai  d'abord  sur  le  cœur  d'une  grenouille  mis  à  nii 
et  laissé  en  place  dans  la  poitrine,  de  manière  à  ce  qu'il  conservât 
son  rythme  propre.  Je  m'aperçus  alors  qu'une  même  excitation 
provoquait  une  systole  ou  n'en  provoquait  pas,  suivant  le  moment 
de  la  révolution  du  cœur  auquel  elle  arrivait. 

Assurément, 'comnie  l'avait  vu  Bowditch,  les  ekcitatiôhs  fortes 
étaient  toujours  infaillibles,  mais  les  excitations  faibles,  ou  suffi- 
santes, étaient  suivies  de  mouvements  toutes  les  fois  qu'on  les  ây^it 
produites  j^encia^^  la  diastole  des  ventricules,  tandis  qu'elles  étaient 
non  avenues  quand  elles  se  produisaient  pendant  la  première  par- 
tie de  la  phase  systolique.  Les  conditions  d'efficacité  des  excita- 
tions se  trouvaient  ainsi  spécifiées  et  il  devenait  évident  qu'à  cha- 
cune de  ses  systoles  le  cœur  présente  des  phases  de  plus  grande 
et  de  moindre  excitabilité  ^ 

Désirant  mieux  déterminer  la  durée  de  la  phase  de  moindre  exci- 
tabilité, je  fis  une  série  d'expériences  dans  lesquelles,  grâce  à  la 
lenteur  des  mouvements  du  cœur  de  la  grenouille,  il  était  facilis 

1.  Trav.  lab.,  t.  Il,  p.  72. 
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d'envoyer  les  excitations  à  des  instants  différents  de  la  systole  ou 
de  la  diastole  ^ 

i.  Voici  dans  quelles  condilions  ces  expériences  ont  été  faites  :  la  figure  16  montre 
une  grenouille  étalée  sur  une  planchette  de  liège  et  dont  le  cœur  est  mis  à  nu.  Cet 
organe  est  saisi,  au  niveau  de  la  région  ventriculairc,  entre  les  mors  d'une  sorte  de 
pince  myographique  formée  do  deux  cuîllerons  portés  chacun  par  un  bras  coudé.  L*un 
de  CCS  bras  est  fixe  et  l'autre^  mobile,  porto  un  levier  horizontal  qui  lui  est  perpen- 
diculairement implanté  et  qui^   par  son  extrémité  munie  d'une  plume,  trace  sur  un 


Fig.  16.  PinM  myographique  du  coBur. 

cylindre  enfumé.  Le  cuiileron  mobile  est  rappelé  par  un  petit  fil  de  caoutchouc  fixé  à 
une  épingle  e  et  agissant  comme  ressort ,  de  telle  sorte  que  chaque  systole  du  ven- 
tricule écarte  lès  mors  de  la  pince  en  tendant  le  fil  élastique,  tandis  qu*à  chaque 
diastole  le  cœur,  redevenant  mou,  laisse  revenir  le  mors  de  la  pince  sous  la  traction 
du  ressort. 

La  traction  du  fil  de  caoutchouc,  suivant  qu*elle  est  plus  ou  moins  énergique,'modifie 
les  caractères  du  trac.é  cardiaque.  Si  la  traction  est  très  forte,  elle  comprime  énergi- 
quement  le  veniricule  et  empêche  le  sang  de  le  remplir  pendant  la  diastole;  dès  lors, 


Fiff.  17.  Tracé  des  mouvements  du  coBur  d'une  grenouille  recueilli  avec  la  pince  myographique. 
On  augmente  graduellement  la  tension  du  ressort;  è  la  fîn  du  tracé,  on  n'observe  plus  que  les 
indications  des  changements  d'épaisseur  du  muscle  cardiaque. 


on  n*obtient  plus  que  les  courbes  myographiqucs  du  ventricule  qui  fonctionne  comme 
sur  un  cœur  isolé.  Mais  si  la  traction  est  faible,  le  ventricule  efTectuo  sa  réplétion 
diastolique  et  le  tracé  renferme  tous  les  détails  normaux  de  la  pulsation  cardiaque 
dont  il  sera  question  plus  loin. 
La  figure  17   montre    les   transformations   successives   que  présente  le  tracé  du 
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Pour  délenniner  avec  une  grande  précision  l'instant  où  se  pro- 
duisaient les  excitations  électriques,  j'inscrivais,  au-dessous  du 
tracé  des  mouvements  du  cœur,  celui  des  excitations,  en  me  ser- 
vant du  signal  électro-magnétique  de  Deprèz^(rig.  18).  En  groupant 
en  série  les  tracés  recueillis  dans  une  suite  d'expériences,  j'obtins 
des  tableaux  dont  la  figure  19  est  un  type  et  qui  montrent,  de  bas 
en  haut,  l'excitation  du  cœur  produite  de  plus  en  plus  tard  après 
le  début  de  la  systole  ventriculaire. 

L'inflexion  saccadée  e  de  la  ligne  du  signal  électrique  corres- 
pond, dans  toutes  les  expériences,  au  moment  de  l'excitation.  On 
voit  que  dans  les  trois  premières  expériences,  où  l'excitation 
se  produit  très  près  du  début  de  la  systole,  le  cœur  est  insensible  à 
ces  excitations;  à  partir  de  la  quatrième  ligne,  il  devient  sen* 

cceur  d'une  grenouille  sous  Tinfluence  d'une  traction  de  plus  en  plus  énergique  du  fil 
tenseur  du  myographe.  Sur  les  tracés  représentés  plus  loin,  le  lecteur  reconnaîtra  aisé> 
ment,  d'après  la  forme  de  la  courbe,  le  degré  de  pression  auquel  était  soumis  le  ven- 
tricule. 

Dans  IjB  myographe  qui  vient  d'être  décrit,  les  cuillerons  sont  électriquement  isolés 
par  des  pièces  d'ivoire  placées  sur  le  trajet  des  bras  qui  les  supportent.  Chaque  cuilleron 
est  mis  en  rapport  avec  un  fil  métallique  destiné  à  transmettre  au  cœur  des  excitations 
électriques  de  différente  nature.  Ces  courants  de  pile  ou  des  courants  induits  traverse- 
root  donc  le  ventricule,  dans  le  sens  transversal,  en  passant  d'un  cuilleron  à  l'autre. 

Enfin,  pour  signaler  l'instant  précis  où  se  produit  l'excitation  électrique  dont  on  veut 
connaître  les  effets,  on  dispose,  au-dessous  de  la  pointe  du  levier  qui  trace  les  mou- 


i  I 


Fig.  18.  Signal  électro-magnétique  de  Marcel  Deprèz,  inacriTanl  la  moment  où  ae  produit 
une  excitation  électrique. 

Tements  cardiaques,  la  pointe  d'un  signal  de  Deprèz  (fig.  18),  qui  inscrit  avec  une  pré- 
cision parfaite  le  moment  où  l'excitation  a  eu  lieu. 

Supposons  qu'on  veuille  appliquer  au  cœur  une  excitation  produite  par  un  courant 
induit  do  rupture  ;  on  fait  passer  à  travers  le  signal  de  Deprèz  le  courant  qui  traverse 
la  bobine  inductrice.  Dès  lors,  au  moment  précis  de  la  rupture  du  courant  inducteur, 
Ife  signal  tracera  sur  le  papier  l'instant  de  celte  rupture  qui  coïncide  absolument  avec 
la  production  du  courant' induit  excitateur. 

L'expérience  étant  ainsi  disposée,  on  donne  au  cœur  une  excitation  électrique  au 
détiQt  d'une  systole  ;  après  avoir  observé  les  effets  qui  se  sont  produits,  on  excite  do 
nouveau  le  cœur  à  un  moment  plus  avancé  de  sa  phase  systolique,  puis,  à  un  autre 
moment  plus  tardif  encore;  enfin,  par  des  excitations  successives,  on  explore  de  la 
même  façon  l'excitabilité  du  cœur  aux  différents  instants  de  sa  diastole. 

1.  Cest  ce  degré  d'intensité  qui  correspond  aux  excitations  infaillibles  de  Bowditch. 
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sible  et  une  pystole  ventriculaire  prématurée  se  produit.  G*est 


Fig.  19.  ElTets  que  produisent  des  excitations  électnques  faibles  appliquées  à  différentes  phases  ile 
l'action  du  cœur  d'une  grenouille. 

Les  excitations  (lignes  1,  2,  3)  qui  arrivent  au  début  de  la  phase  systolique  sont  sans  effet  ;  celles 
qui  arrivent  S  une  phase  plus  avancée  de  la  systole,  de  4  à  8,  sont  «f/îcacM,  et  la  systole  accidentelle 
qu'elles  provoquent  relarde  d'autant  moins  sur  l'instant  de  l'excitation  que  celle-ci  arrive  plus  tardi- 
vemecnt.  —  0,  0*,  repère  pour  la  superposition  de»  courbes. 

qu'alors  les  excitations,  arrivant  plus  tardivement,  atteignent  le 
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cœur  après  qu'il  est  sorti  de  la  phase  de  moindre  excitabilité. 
En  faisant  un  grand  nombre  d'expériences  sur  des  cœurs  de 
grenouilles  ou  de  tortues  placés  dans  des  conditions  variées,  j'ai 
constaté  : 

r  Que  la  phase  réfradaire,  ou  de  moindre  excitabilité  du  cœur, 
occupe  le  début  de  la  systole; 

2«  Qu'elle  est  d'autant  plus  prolongée  que  l'intensité  de  Texci- 
taDt  est  moindre,  pouvant  s'étendre,  dans  le  cas  d'excitation  très 
faible,  jusqu'au  début  de  la  diastole  du  ventricule.  La  durée  de 
celte  phase  diminue  au  contraire  à  mesure  qu'on  augmente  Tin- 
tensité  de  Texcitant.  Avec  un  certain  degré  d'intensité  des  exci- 
tations, la  phase  réfractaire  disparaît  ^; 

3*  Que  la  chaleur  abrège  la  phase  de  moindre  excitabilité  du 
cœur,  tellement  que  certains  courants  qui,  sur  un  cœur  froid, 
étaient  sans  action  pendant  toute  la  durée  de  la  systole  ventricu- 
laire,  provoquent  des  mouvements  &  tous  les  instants  de  cette 
même  systole  quand  le  cœur  a  été  réchauffé  ; 

4''  Que  les  systoles  provoquées  par  des  excitations  électriques 
semblables  sont  d'autant  plus  fortes  que  les  excitations  ont  été 
appliquées  plus  tard  par  rapport  au  début  de  la  systole  qui  les 
précède.  La  période  d'inexcitabilité  du  cœur  rend  compte  de  ce 
phénomène  singulier,  que  des  excitations  continues,  des  courants 
de  pile,  par  exemple,  donnent  lieu  à  des  mouvements  discontinus. 
Les  phases  d'inexcitabilité  semblent,  pour  ainsi  dire,  créer  des 
intermittences  dans  l'excitation. 

Borée  Tarlable  de  l'exeltatloii  latente  du  eœiir. 

g  25.  —  Sur  la  figure  19,  on  a  teinté  de  hachures  blanches  l'in- 
tervalle entre  le  moment  de  l'excitation  et  le  début  du  mouvement 
provoqué.  On  voit  que  la  durée  de  cet  intervalle  (période  d'exci- 
tation latente  du  ventricule)  diminue  à  mesure  que  l'excitation 
arrive  plus  tardivement. 

Ainsi,  dans  la  ligne  4,  c'est-à-dire  aussitôt  que  finit  la  phase 
réfractaire  du  cœur,  la  région  teintée  a  la  largeur  la  plus  grande  i 
elle  correspond  à  une  demi-seconde  environ.  Dans  la  ligne  5,  la 

1.  Marey,  Trav.  lab.,  l.  H,  1876,  p.  85. 
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région  teintée  est  plus  étroite  ;  enfin ,  on  la  voit  se  rétrécir  dans 
les  lignes,  suivantes  jusqu'à  ce  qu'elle  disparaisse  presque  entiè- 
rement ;  dans  la  ligne  7,  elle  n'a  guère  qu'un  dixième  de  seconde; 
dans  la  ligne  8,  beaucoup  moins  encore. 

Dans  cette  série  de  tracés,  les  systoles  qui  tiennent  à  l'exci- 
tation du  cœur  se  reconnaissent  à  ce  qu'elles  anticipent  sur  l'in- 
stant où  elles  se  fussent  spontanément  produites.  Il  faut  noter 
aussi  qu'elles  se  font  d'autant  moins  attendre  que  l'excitation  a 
atteint  le  ventricule  plus  près  de  l'instant  où  une  systole  spon- 
tanée devait  se  produire. 

Tendanee  du  eœiir  h  eonaerver  sob  rythme. 

g  26.  —  Les  perturbations  du  rythme  cardiaque  sous  l'in- 
fluence d'excitations  électriques  sont  très  passagères  et  le  cœur, 
après  les  systoles  provoquées  d'une  manière  anticipée,  se  repose 
assez  longtemps  (repos  compensateur)  ^  pour  que  sa  prochaine 
systole  arrive  au  moment  précis  où  elle  se  fût  produite  si  aucune 
excitation  ne  fût  intervenue.  Cette  tendance  4  l'uniformité  du 
travail  du  cœur  se  reconnaît  d'une  manière  frappante  dans  la 
figure  19. 

Les  expériences  qui  précédent  ayant  été  faites  sur  un  cœur  vivant, 
régulièrement  rythmé  dans  ses  mouvemenls  tant  que  n'inter- 
venaient pas  les  excitations  électriques,  diffèrent  de  celles  de 
Bowditch  qui,  pour  se  mettre  à  l'abri  des  influences  nerveuses, 
agissait  sur  la  partie  inTérieure  du  cœur,  excisée  et  dépourvue  de 
mouvements  spontanés  (pointe  des  ventricules).  Mais  j'ai  constaté 
que,  pour  la  pointe  du  cœur,  les  choses  se  passent  comme  pour 
le  cœur  entier  animé  de  ses  mouvements  propres". 

1.  Trav,  lab.,  t.  H,  p.  74. 

2.  Assurément,  si  nous  considérons  une  pointe  de  ventricule  immobile,  avant  toute 
excitation  électrique,  elle  n'accuse  pas  do  phase  réfractaire  ;  en  efTet,  la  première  exci- 
tation sufflsanle  sera  toujours  obéic.  Mais  une  fois  que,  sous  TinQucnce  électrique,  le 
cœur  commence  sa  systole,  il  entre  dans  la  phase  de  moindre  excitabilité  et  les  choses 
se  passent  absolument  comme  dans  Texpérience  précitée  (p.  42). 

Pour  exécuter  Texpéricnce  d'une  manière  bien  concluante  en  agissant  sur  la  poinlo 
Bolée  du  veniricule,  il  faut  placer  cette  pointe  sous  un  myographe  du  ccBur  et  envoyer 
à  cet  organe  immobile  des  groupes  de  deux  excitations,  successives  et  égales  entre  elles, 
de  plus  en  plus  séparées  Tune  de  Tautro.  De  ces  deux  excitations,  la  première  provoque 
à  coup  sûr  une  systole  ventriculairC;  et  la  seconde,  suivant  le  moment  auquel  elle 
arrive,  trouve  le  cœur  réfractaire  ou  redevenu  excitable,  comme  on  Ta  vu  précé- 
demment. 
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Bfcte  i^rodvito  sur  le  eœur  par  de*  e^Keltatloiui  multiples. 

8  27.  —  Une  série  d'excitations  très  fortes  (infaillibles)  tétanise 
le  cœur  si  les  systoles  qu'elle  provoque  sont  assez  rapprochées 
les  unes  des  autres  pour  se  fusionner  à  la  manière  des  secousses 
(l'un  muscle  ordinaire.  Une  série  d'excitations  faibles,  de  même 
fréquence,  ne  fera  qu'accélérer  légèrement  le  rythme  du  cœur,  car 
la  plupart  de  ces  excitations  seront  non  avenues,  parce  qu'elles 


Fig.  30.  Effets  différenU  produits  sur  le  cœur  par  des  excitations  de  même  fréquence,  mais  d'inten- 
sités différeatcs.  —  Ligne  1,  excitations  faibles:  simple  accélération  du  cceur.  —  Ligne 3,  excita- 
tions fortes  :  tétanos  presque  complet  du  cœur. 


tomberont  sur  la  phase  de  moindre  excitabilité.  La  figure  SO 
montre  ces  deux  effets  d'une  manière  très  nette. 

Les  courants  de  pile  interrompus  agissent  sur  le  cœur  comme 
les  courants  induits. 

Si  des  excitations  très  intenses  et  très  fréquemment  répétées 
sont  appliquées  au  cœur,  cel  organe  peut  entrer  en  tétanos*.  Ainsi 


1.  Ranvier  {f.,eçon8  faites  au  Collège  de  France,  1877-18^8,  p.  63)  élablit  une  dislino 
lioa  radicale  entre  le  tétanos  du  cœur  et  le  tétanos  des  muscles  blancs  de  la  vie  animale. 
Pour  lui,  le  tétanos  du  cœur  résulte  de  la  mise  en  icu  de  la  tonicité  du  muscle 
cardiaque  qu'il  rapproche  de  la  tonicité  des  muscles  rouges  de  la  vie  animale.  Aussi 
appelle-t-il  le  tétanos  du  cœur  >  tétanos  de  tonicité  ». 

Comme  caractère  différentiel  principal  entre  le  «  tétanos  de  tonicité  »  et  le  tétanos 
par  fusion  de  secousses,  Ranvicr  cite  le  défaut  de  rel&chement  instantané  du  cœur  quand 
cessent  les  excitations  qui  Tout  mis  en  état  do  tétanos.  Peut-être  cette  distinction  n'est- 
elle  pas  fondée.  La  différence  pourrait  tenir  simplement  à  la  plus  longue  durée  des 
actes  élémentaires  du  tétanos  cardiaque  (systoles)  que  des  actes  élémentaires  du  téta- 
nos des  muscles  ordinaires  (secousses). 

On  pourrait  assimiler  un  cœur  tétanisé  à  un  muscle  de  tortue  en  état  de  tétanos  : 
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la  Ogure  20  montre  dans  sa  moitié  supérieure  un  cœur  à  peu  près 
complètement  tétanisé  par  des  excitations  électriques  dont  le 
nombre  est  indiqué  par  les  vibrations  d'un  signal  électro-magné- 
tique. Vient-on  à  diminuer  Tintensité  des  excitations  sans  en 
changer  le  nombre,  le  cœur  ne  fait  plus  qu'accélérer  le  rythme 
de  ses  mouvements  sans  atteindre  le  tétanos.  C'est  ce  qui  est 
représenté  dans  la  moitié  inférieure  de  la  figure,  où  les  vibra- 
tions du  signal  attestent  que  le  nombre  des  excitations  électriques 
n'a  pas  changé,  et  que  c'est  bien  &  la  diminution  de  leur  intensité 
qu'est  due  la  moindre  fréquence  des  mouvements  du  cœur  ^ 


InlIiieBee  de  la  température  sur  l^exeltalilllté  et  sur  le  rythme, 

du  eœar. 

g  28.  —  Le  tétanos  du  cœur  peut  être  également  obtenu  avec 
des  courants  de  force  modérée,  quand  on  augmente  l'excitabilité 
du  cœur  en  l'échaulfant,  c'est-à-dire  quand  on  diminue  ou  sup- 
prime la  durée  de  la  période  réfractaire,  g  24.  En  excitant  avec 
des  courants  faibles  un  cœur  refroidi,  on   obtient  une  simple 

dans  les  deux  cas,  le  relâchement  ne  s*opére  qae  lentemenl  et  vraisemblablement 
pour  la  même  raison,  parce  que  le  mouvement  de  ces  deux  muscles  est  extrêmement 
ent. 

1.  Une  autre  manière  saisissante  de  démontrer  Tinfluence  de  l'intensité  des  excita- 
tions sur  la  fréquence  du  rythme  du  cœur  consiste  à  employer  des  courants  induits 
de  fréquence  constante  et  à  faire  varier  Tintensilé  de  ces  courants  en  rapprochant  et 
en  éloignant  tour  à  togr  la  bobine  induite  de  Tinductrice. 

\a  tigure  21  montre,  ligne  inférieure    les  mouvements  d'un  signal  éleclro-magné- 


Fig.  21.  Chaogements  de  rythme  du  cœur  sous  Tinfluence  de  courants  induits  dont  la  fréquence 
reste  constante,  mais  dont  l'intensité  Tarie. 

lique  témoignant  de  la  constance  du  nombre  des  excitations;  en  haut,  une  ligne  ascen- 
dante ah  correspond  au  moment  où  Ton  accroît  la  force  du  courant  en  rapprochant  la 
bobine  induite  de  Tinductrice.  Plus  loin,  de  6  en  c,  la  ligne  est  descendante  et  exprime 
qu'on  éloigne  la  bobine  induite.  Au  milieu,  sont  inscrite  les  mouvements  du  cœur;  leur 
fréquence  augmente  pendant  que  s'accroît  la  force  des  courante;  elle  diminue  pendant 
que  les  courante  faiblissent. 


CHAPITRE  III.  47 

accélération  du  rythme  du  cœur.  En  chauffant  ce  même  cœur 
sans  rien  changer  à  la  force  ni  à  la  fréquence  des  excitations,  on 
peut  arriver  à  le  tétaniser.  Dans  ces  deux  expériences  compara- 
tives, où  Ton  fait  varier  par  la  chaleur  l'excitabilité  du  cœur,  on 
obtiendra  des  tracés  analogues  &  ceux  qui  ont  été  représentés 
figure  20,  lorsque  la  force  des  excitations  était  différente. 

8  29.  —  La  fréquence  des  mouvements  spontanés  du  cœur  est 
également  accrue  par  la  chaleur,  et  diminuée  par  le  froid.  Sénac 
avait  déjà  constaté  cet  effet  de  la  chaleur  sur  le  rythme  cardiaque*. 
Yulpian  a  observé  que  si  Ton  tient  entre  les  doigts  un  cœur  de 
grenouille  dont  les  mouvements  étaient  rares,    leur  fréquence 


Fig.  22.  Erfets  de  la  chaleur  (ligne  G)  et  du  froid  (ligne  F)  sur  le  rythme  d'un  cceur  de  grenouille.' 

s'accrott  beaucoup.  C'est  la  chaleur  des  doigts  plutôt  que  la 
compression  qui  proJuit  cette  accèléralion.  Du  reste,  il  est  facile 
de  dégager  rinfluence.de  la  chaleur  de  toute  autre  condition 
accessoire.  En  concentrant  sur  le  cœur  d'une  grenouille  les  rayons 
du  soleil  ou  d'une  lampe,  on  voit  s'accélérer  singulièrement  le 
rythme  cardiaque.  Si  le  cœur  était  préalablement  refroidi,  le 
nombre  de  ses  battements  peut  devenir  3  à  4  fois  plus  grand 
sous  Tinfluence  de  la  chaleur  (fig.  22). 

A  Télat  physiologique,  la  température  du  cœur,  chez  les  ani- 
maux c\  sang  chaud,  ne  subit  que  de  faibles  variations:  à.  peine  1* 
centigrade,  et  pourtan  t  ces  variations  sont  suffisantes  pour  changer 
la  fréquence  des  mouvements  du  cœur.  On  exagère  beaucoup  ces 

1.  Sénac,  Traité  de  la  structure  du  cœur,  t.  L  p.  322. 
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influences  de  la  chaleur  et  du  froid  en  plaçant  des  animaux  dans 
des  étuveS;  ou  en  les  refroidissant  par  des  courants  d'eau  froide. 
La  chaleur  produit,  comme  sur  le  cœur  isolé,  une  grande  accélé; 
ration  et  le  froid  un  ralentissement  du  rythme.  Toutefois,  des 
influences  multiples  s'exercent  alors  et  la  chaleur  agit  sur  la 
circulation  vasculaire  dans  un  sens  qui  peut  modifier  les  condi- 
tions du  travail  du  cœur  et,  par  conséquent,  le  rythme  de  cet  or- 
gane, ainsi  qu'on  le  verra  plus  loin.  Aussi,  pour  apprécier 
l'action  de  la  température  sur  la  fréquence  des  mouvements  du 
cœur,  vantail  mieux  s'en  rapporter  aux  expériences  où  la  chaleur 
est  rigoureusement  localisée  sur  le  cœur  même  '. 

§  30.  —  Ces  modifications  du  rythme  spontané  du  cœur  par  la 
température  semblent  pouvoir  se  rattacher  à  l'accroissement  de 
l'excitabilité  de  cet  organe,  sous  l'influence  de  la  chaleur.  Quelque 
mystérieuse  que  soit  encore  la  cause  qui  excite  le  cœur  &  entrer 
en  mouvement  d'une  manière  rythmée,  et  que  nous  appelons 
provisoirement  décharge  d'influx  nerveux,  on  conçoit  que  cette 
cause  excitatrice  suive  la  loi  des  autres  excitants  et  que,  dans 
un  cœur  chaud,  elle  provoque  des  systoles  plus  fréquentes  que 
dans  un  cœur  refroidi. 

J'ai  longuement  insisté  sur  ces  caractères  de  l'excitabilité  du 
muscle  cardiaque  parce  qu'ils  seront  importants  à  connaître  pour 
comprendre  certaines  particularités  de  l'action  des  nerfs  sur  le 
cœur.  Ainsi,  le  pneumogastrique,  dont  l'excitation  par  des 
courants  interrompus  produit  Tarrêt  du  cœur,  le  produit  avec 
des  retards  divers  suivant  la  phase  de  la  révolution  cardiaque 
pendant  laquelle  cette  excitation  a  été  produite*.  Noua  parlons 
de  ces  curieux  phénomènes  à  propos  de  l'innervation  du  cœur. 

Cette  phase  de  moindre  excitabilité  du  cœur  est-elle  une 


1.  L*inflaence  des  variations  de  la  tempôrature  sur  le  cœur  isolé  de  la  grenouille 
et  soumis  à  une  circulation  artificielle  a  fait  Tobjet  d'un  travail  très  complet  de  E. 
Cyon  {Pfluger'8  Arch.  1874. 1,  340)  ;  la  question  a  été  reprise  récemment  par  Aristow 
{Arch.  f.  An,  u.  Phys.Phys,  Abth,  1879,  p.  198).  Ce  dernier  a  constaté,  comme  Do- 
giel,  que  les  effets  sont  difTérents,  suivant  que  les  variations  de  température  auxquelles 
le  cœur  est  soumis  sont  brusques  ou  graduelles.  C*est  ainsi  que  le  cœur  de  la  grenouille 
passant  de  Tcau  chaude  dans  la  glace,  donne  d'abord  des  mouvements  plus  rapides  ;  il 
se  ralentit,  au  contraire,  au  début  de  son  immersion  dans  Teau  chaude,  quand  il  est 
enlevé  de  Peau  froide. 

2.  De  Tarchanoff,  Trav,  ^a6.,  t.  U,  p.  300. 
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particularité  du  muscle  ventriculaire?  Il  semble  a  priori  diffi- 
cile d'admettre  qu'un  muscle  présente  une  propriété  qui  ne  se 
retrouve  pas  dans  .les  autres.  Les  progrès  de  la  physiologie 
comparée  tendent,  au  contraire,  à  faire  admettre  que  des  lois  com- 
munes président  partout  à  la  contraction  musculaire.  Tout  muscle, 
en  efiet,  présente  une  période  d'excittftion  latente  plus  ou  moins 
longue,  tout  muscle  procède  par  secousses  isolées  ou  par  secousses 
fusionnées  en  une  contraction  ;  il  n'y  a  de  différences  que  dans  la 
durée  des  secousses  et  dans  la  fréquence  qu'elles  doivent  avoir 
pour  se  fusionner^.  On  devrait  donc  s'attendre  à  ce  que  les 
muscles  volontaires  présentent,  comme  le  cœur,  une  période 
d*excitabilité  moindre  pendant  la  phase  de  raccourcissement,  de 
chacune  de  leurs  secousses. 

J'ai  indiqué  ce  sujet  de  recherches  à  l'un  de  mes  élèves,  Boudel 
de  Paris,  qui  a  fait  de  remarquables  études  sur  les  propriétés  des 
muscles.  Or  voici  ce  que  ce  physiologiste  a  constaté. 

Si  l'on  prend  comme  excitants  des  décharges  très  faibles  de 
condensateur  et  qu'on  envoie  i  un  muscle  gastrocnémien  de  gre-^ 
nouille  deux  décharges  successives,  les  effets  des  deux  secousses 
provoquées  dans  ce  muscle  s'additionnent  pour  produire  un  rac- 
courassement  total  plus  grand  que  celui  qui  résulte  d'une  se- 
cousse isolée.  Or,  si  Ton  rapproche  de  plus  en  plus  l'une  de 
Fautre  les  deux  excitations  électriques,  on  voit  que  le  raccour- 
cissement total  qui  résulte  de  l'addition  des  deux  secousses 
devient  moindre  quand  l'intervalle  entre  les  deux  excitations  est 
très  petit  (2  à  3  millièmes  de  seconde].  Ainsi,  on  n'a  pas  trouvé,  à 
proprement  parler  de  période  refractaire  du  muscle  gastrocnémien, 
car  le  raccourcissement  produit  par  les  deux  excitations  a  tou-> 
jours  été  plus  grand  que  celui  que  provoque  une  excitation 
unique  :  mais  comme  ce  raccourcissement  est  moindre  que  celui 
qui  résulte  de  deux  secousses  moins  voisines  l'une  de  l'autre^  il 
semble  probable  que  la  seconde  excitation ,  quand  elle  a  été  trop 
rapprochée  de  la  première,  a  trouvé  le  muscle  moins  excitable. 

1.  Marey,  La  machin»  animaUj  p.  44,  -*  et  Du  mou^itmcnt  dam  les  fonction»  <k 
lavie,  p.  371,  in-8M868. 
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CHAPITRE    IV. 

NERFS  DU  CŒUR. 

Innervation  intrinsèque  du  cœur  :  ganglions  nerveux.  —  Nerfs  extrinsèques  du  cœur. 
»  Branches  émanant  du  pneumogastrique  et  provoquant  Tarrôt  du  cœur.  —  Retards 
variables  de  Taction  du  pneumogastrique  sur  le  cœur.  —  Origine  des  nerfs  d*arrôt 

vdu  cœur.  —  Détails  de  l'action  du  pneumogastrique  sur  le  cœur.  —  Nerfo  exci- 
tateurs ou  accélérateurs  du  cœur. 

Le  cœur,  pour  les  anciens  physiologistes,  était  soustrait  & 
Taclion  du  système  nerveux;  les  auteurs  modernes,  au  contraire^ 
le  représentent  comme  un  des  organes  les  plus  riches  en  nerfs  de 
toutes  sortes.  En  effet,  le  cœur  aurait  des  ganglions  nerveux  de 
différentes  natures  constituant  une  innervalimi  intrinsèque  grâce 
à  laquelle,  bien  que  séparé  du  corps»  il  continue  à  exécuter  ses 
mouvements.  Il  posséderait  en  outre,  des  nerfs  extrinsèques  très 
variés,  les  uns  sensitifs,  les  autres  présidant  à  Taccélération  de 
son  rythme,  d'autre  enQn  au  ralentissement  et  même  &  l'arrêt  de 
ses  mouvements. 

Il  est  peu  de  sujets  aussi  compliqués  que  cette  action  de  nerfs  de 
provenances  multiples  et  de  fonctions  variées,  agissant  isolément 
ou  ensemble.  Des  influences  réflexes  se  produisent  à  chaque 
instant,  provoquées  par  des  sensations  douloureuses,  par  des 
émotions  et  même  par  des  excitations  non  perçues  qui  s'exercent 
4  Tintérieur  de  l'appareil  circulatoire  ou  du  cceur..  Nous  ne  pour- 
rons aborder  l'étude  de  ces  actions  nerveuses  complexes  qu'après 
avoir  traité  de  la  circulation  dans  son  ensemble.  Pour  le  mo- 
pient^  il  suffira  de  donner  un  aperçu  des  propriétés  spéciales  des 
principaux  éléments  de  l'appareil  nerveux  du  cœur. 

§  31.  —  Le  cœur  détaché  d'un  animal  vivant  continue  à  battre 
pendant  un  temps  assez  long  dont  on  peut  du  reste  augmenter  la 
durée  en  humectant  cet  organe  avec  du  sang  et  en  le  mettant  à 
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Tabri  des  causes  de  putréfaction.  Les  mouvements  sont  conservés 
plus  longtemps  encore  si  le  cœur  est  soumis  à  la  circulation 
artificielle^  c'est-à-dire  traversé  par  un  courant  de  sang  défibriné 
qui  entre  par  les  orifices  veineux  dans  les  oreillettes  et  s'échappe 
par  les  artères.  Nous  aurons  souvent  à  parler  de  cette  méthode 
des  circulations  artificielles  dont  Ludwig  a  généralisé  l'emploi. 

Haller  et  les  auteurs  qui  Tout  suivi  attribuaient  le  rythme  du 
cœur  &  la  présence  du  sang  qui  y  pénètre  d'une  manière  inter- 
mittente; ils  considéraient  le  sang  comme  le  stimulant  des  sys- 
toles. Une  expérience  célèbre  de  Haller  semblait  justifier  ces  vues. 
Ayant  constaté,  comme  GalienSque  Toreillette  droite  était  le 
dernier  point  du  cœur  ou  s'éteignaient  les  mouvements,  Haller 
en  avait  conclu  que  cela  tenait  &  ce  que  l'oreillette  droite  est  le 
lieu  où  le  sang  s'accumule  après  la  mort;  il  voulut  confirmer 
celte  théorie  par  une  expérience.  Au  moyen  de  ligatures  placées 
sur  les  veines  caves,  il  empêcha  le  retour  du  sang  à  l'oreillette 
droite,  puis,  ouvrant  l'artère  pulmonaire ,  obtint  la  vacuité  des 
cavités  droites  du  cœur;  plaçant  enfin  une  ligature  sur  l'aorte,  il 
retint  le  sang  dans  le  cœur  gauche.  Alors  se  produisit  un  ren- 
versement de  l'ordre  normal  suivant  lequel  disparaît  le  mouve- 
ment dans  les  cavités  du  cœur  :  Vultimum  moriens  fut  déplacé  et 
le  ventricule  gauche  conserva  son  mouvement  quatre  heures  de 
plus  que  les  cavités  droites*. 

La  conclusion  légitime  de  ces  expériences  est  que  la  présence 
du  sang  dans  le  cœur  est  nécessaire  pour  y  entretenir  le  mouve- 
ment; or,  il  en  est  de  môme  pour  tout  muscle.  Chez  la  grenouille 
dont  le  cœur  n'a  pas  de  vaisseaux,  il  suffit  que  du  sang  y  soit 
contenu  pour  y  entretenir  le  mouvement. 

Chez  les  animaux  dont  le  cœur  est  pourvu  d'une  circulation 
vasculaire,  l'intégrité  de  cette  circulation  est  nécessaire  .au  main- 
tien de  la  fonction  cardiaque  :  on  a  cité,  chez  l'homme,  des  cas  de 
mort  subite  qui  semblaient  dus  à  l'oblitération  des  artères  coro- 
naires par  une  embolie.  ErichsenS  SchifF%  Yon  Bezold  et  Breg- 

1.  Catien  avait,  pour  cette  raison,  donné  à  l*oreiHette  droite  le  nom  d^ultimum 
moriens, 

2.  Haller,  Opéra  minora j  1. 1,  p.  155. 

3.  Erichsen,  On  the  Infl.  oflhê  Coronary  Cireulation  on  the  action  of  the  Heart. 
(London,  Med.  Qaz.,  1842.) 

4.  Schiff,  Der  Modus  d.  Herzbewegung,  (Aroh,  f.phys.  Heilkunde,  B.  IXv)— En  liant 
rarlère  qui  ae  rend  au  ventricule  droit,  Schiff  a  vu  le  mouvement  s'arrêter  promptement 
dans  ce  ventricule^  tandis  que  le  gauche  continuait  à  battre  longtemps. 
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man'  ont  vu^  après  la  ligature  de  Tartère  coronaire  ou  de  ses 
branches,  les  mouvements  s'affaiblir  et  s'éteindre  dans  les  parties 
du  cœur  où  la  circulation  était  supprimée;  RebateP  a  signalé 
la  mort  rapide  d'un  cheval  après  Toblitération  des  artères  coro- 
naires'. 


iaaerwatloa  lBtrfaM^a«  du  eœvr  :  guiflioas  aerveiu. 

g  32.  —  Ces  corpuscules  nerveux  sont  en  grand  nombre  et  oc- 
cupent des  sièges  variés.  Remak*^  en  1844,  en  découvrit  sur  le  cœur 
de  la  grenouille,  au  niveau  de  l'embouchure  de  la  veine  cave 
dans  l'oreillette  droite.  Bidder  et  Ludwig'  en  ont  signalé  de  nou- 
veaux groupes  dans  l'épaisseur  des  cloisons  auriculo-ventricu- 
laires  et  dans  le  sillon  qui  sépare  les  oreillettes  des  ventricules. 
Ranvier«  a  soigneusement  étudié  la  disposition  de  ces  ganglions 
nerveux  et  leurs  connexions  avec  les  terminaisons  du  pneumo* 
gastrique.  D'après  tous  les  histologistes,  les  ganglions  manquent 
dans  les  deux  tiers  inférieurs  du  ventricule;  la  pointe  du  cœur 
n'en  contient  pas. 

t.  VôQ  Bezold  et  Bregman.  (Lab.  y.  Wurzbarg,  1S68.) 
%  RebaCel.  (Thèse  ioaag.  Lyoo,  1812.) 

3.  Tout  récemment,  Samuelson  a  repris  avec  le  même  résultat  les  esqiérteiices  de 
Bezold  et  autres  sur  les  effets  de  la  compression  des  artères  coronaires.  {CentraiblaU 
f.die  med.  Wiu.,  n*  12,  1880.) 

4.  Remak,  Neut'ologiêche  Erlauterungen.  {MiUUr^s  Aroh,,  1844,  g  463.) 

5.  Lodwif,  Ueber  die  Hertnerven  d.  Frosckes.  {MiUkr's  Arch,,  1848,  g  139.) 

6.  Ranvier  {Leçon$  faites  au  CoUège  de  France^  1877-78,  Sur  la  terminaison  de$ 
fhreê  nerveuêee  dane  les  muscles  striés.)  a  montré  sur  la  rana  esculenta  que  les  deai 
branches  cardiaques  des  pneumogastriques  pénètrent  dans  le  cœur  an  nir^u  du 
«nus  YeittèuXy  en  formant  deux  troncs  parallèles  unis  entre  eux  par  des  anastomoses 
transversales.  A  ce  niveau,  on  trouve  un  premier  groupe  de  cellules  ganglionnaires  qui 
sont  appendues,  en  forme  de  grappe,  sur  le  trajet  du  nerf.  Plus  bas,  ces  deux  nerfs  de^ 
Tiennent  Tun  antérieur  et  Taotre  postérieur;  ils  suivent  la  cloison  des  oreillettes  et 
donnent  en  chemin  de  nombreux  filets  qui  forment  des  réseaux  ganglionnaires.  Enfin, 
quand  les  deux  nerfs  cardiaques,  antérieur  et  postérieur,  arrivent  au  niveau  du  sillon 
auriculo-ventriculaire,  ils  s*unissent  de  nouveau  par  une  anastomose  concentrique  4 
l'orifice  auriculo-Yentricnlaire,  et  chacun  d'eux  aboutit  à  des  cellules  ganglionnaires 
groupées  surtout  au  milieu  de  Tun  des  appendices  frangés  de  la  clo|son  (appendice  fai- 
sant partie  de  la  valvule  auriculo-ventriculaire).  Ce  dernier  groupe  ganglionnaire  cor- 
respond à  ce  qu'on  désigne  sous  le  nom  de  ganglions  de  Bidder. 

MaiSy  comme  on  le  voit,  il  ne  làudrait  pas  se  représenter  ces  ganglions  du  ccsur 
comme  formant  des  renflements  circonscrits,  analogues  aux  ganglions  sympathiques  : 
ce  aont  des  groupes  plus  ou  moins  condensés  de  cellules  nerveuses  qui  forment  une 
chaîne  ininterrompue,  de  l'orifice  veineux  au  sillon  auriculo-ventriculaire,  en  se  maa-^ 
aant  particulièreipent  sur  certains  points. 


CHAPITRE  IV.  ^S 

Ludwig  détachant,  par  une  section  transversale,  la  pointe  du 
ventricule  du  coeur  de  la  grenouille,  vit  qu'elle  cessait  de  battre^ 
tandis  que  le  reste  du  cœur  conservait  ses  mouvements;  il  en 
conclut  que  la  présence  des  gangHoùs  du  cœur  est  la  cause  dif 
rythme  cardiaque.  Ces  ganglions  agiraient  comme  des  centres, 
nerveux,  se  chargeant  et  se  déchargeant  à  intervalles  réguliers, 
pour  provoquer  le  mouvement  dans  les  fibres  musculaires  du 
cœur. 

Le  rôle  des  ganglions  se  compliqua  bientôt.  Stannius^  annonça 
que  si  Ton  place  une  ligature  serrée  sur  te  sinus  veineux  de 
4'oreillette  (au  niveau  des  ganglions  de  Remak),  le  cœur  s'arrête 
tout  entier;  il  vit,  en  outre,  que  si,  par  une  autre  ligature,  on 
étreint  le  cœur  au  niveau  du  sillon  auriculo-ventriculaire,  on  ré* 
tablit  les  battements  du  cœur. 

La  conclusion  de  Stannius  fut  qu'il  y  avait  deux  sortes  de 
ganglions,  les  uns  présidant  &  Tarrét,  les  autres  au  mouvement 
du  cœur;  qu'en  posant  une  ligature  sur  le  sinus  veineux,  on 
irrite  le  ganglion  de  Remak  qui  préside  à  l'arrêt  du  cœur;  tandis 
qu'en  liant  le  cœur  au  niveau  du  sillon  auriculo-ventriculaire,  l'ir* 
ritation  porte  sur  les  ganglions  de  Ludwig  et  provoque  l'action. 

L'attention  des  physiologistes  une  fois  attirée  sur  ce  sujet,  les 
expériences  se  succédèrent  rapidement;  la  plupart  des  auteurs 
confirmèrent  les  résultats  obtenus  par  Stannius,  mais  quelques* 
uns  en  modifièrent  l'interprétation. 

S  33.  —  Eckhardt'  posa  cette  question  :  Que  fait-on  en  appli* 
quant  une  ligature  au  niveau  d'un  ganglion  nerveux,  Texcite-t-oq 
ou  au  contraire  le  détruit-on  f  L'auteur  que  nous  citons  se  rat- 
tacha à  cette  dernière  hypothèse,  c'est-i-dire  admit  qu'une  liga- 
ture détruit  les  ganglions  ou,  tout  au  moins ,  en  intercepte  le^ 
communications  avec  le  cœur. 

De  ce  jour,  les  expérimentateurs  se  partagèrent  en  deux  campa 
que  l'on  peut  définir,  les  partisans  de  l'excitation  des  ganglions, 
et  les  partisans  de  la  suppression  du  rôle  de  ces  organes  par  la 
ligature'. 

1.  SUumiiis.  Rostoek,  1S51,  et  Ârch.  de  MttUer,  1863. 

2.  Eckhafdt  Zur  Théorie  der  Ureoehen  d.  Herxbeweg.  «<-  Beitràge  lur  AtuU,  und 
Pk\f$.,  GieaMD,  1858.  > 

3.  HeidenhAÎB  {MuUer'ê  Àrehiv.f  1858,  p.  479),  coDsidèra  la  ligature  comme  un  ageal 
d'ezcitatjoD.  —  V.  Bezold  (Arch.  f,  path,  Anat,  und  PhyHi>L,  1848.  B.  XIV]  eMàyadf 
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.  Goltz  revint  aux  idées  de  Haller  en  les  appuyant  par  des  expé- 
riences nouTelles.  Pour  lui,  c'est  la  présence  du  sang  qui  est  Tex- 
citant  du  cœur  et  les  ganglions  ne  sont  que  les  centres  réflexes 
par  lesquels  cette  excitation  réagit  sur  l'apppareil  moteur  ^ 
•  Il  semble  aujourd'hui  démontré  que  la  présence  des  ganglions 
n'est  pas  nécessaire  pour  donner  au  cœur  la  faculté  de  battre  d'une 
manière  rythmique.  En  effet,  Bernstein  a  imaginé  de  séparer  phy- 
siologiquement  la  pointe  du  ventricule  du  reste  de  cet  organe 
au  moyen  d'un  écrasement  linéaire.  Des  pinces  spéciales,  à  bords 
légèrement  mousses,  servent  &  opérer  cette  division  des  parois 
muscûleuses  qui  restent  en  place  sans  que  la  cavité  des  ventri* 
cules  soit  perforée.  Bernstein  vit  ainsi  que  la  pointe  du  cœur,  gor* 

concilier  quelques-unes  des  opinions  de  Eckhardt  avec  celles  de  Heidenhain.  —  Dans 
un  nouveau  travail,  Eckhardt  {Beitràge  s.^nat.undPhys.^  Giessen,  1860)  soutient  la 
théorie  séparatiste  et  insiste  sur  la  durée  variable  de  Tarrét,  Suivant  le  niveau  auquel 
on  fait  la  ligature  du  sinus  veineux.  — Nawrocki  {Stud.  d.  Physiol.  InstU,  z.  Breslau. 
Leipzig,  1861)  montre  que  Tabsence  ou  la  brièveté  de  Tarrèt  ne  s'observe  que  si  on 
laisse  quelque  partie  du  sinus  veineux  en  continuité  avec  les  oreillettes. 

Un  récent  travail  de  Ranvier  {Revtie  internationale  des  sciences  y  24  janvier  1878) 
réunit  les  recherches  auxquelles  cet  auteur  s'est  livré  depuis  187t.  Il  conclut  à  consi- 
dérer les  ligatures  comme  des  excitants  des  corpuscules  nerveux  sur  lesquels  on  les 
applique.  Le  fait  sur  lequel  Ranvier  s'appuie  est  le  suivant  : 

'  Une  excitation  électrique  capable  de  provoquer  une  systole  du  ventricule  ou  même 
de  sa  pointe  isolée  devient  inefficace  après  qu'on  a  posé  une  ligature  sur  le  sinus  vei- 
neux, à  la  manière  de  Slannius.  La  ligature  semble  donc  avoir  agi  en  excitant  des  élé- 
ments nerveux  dont  l'action  est  d'empêcher  les  mouvements  du  cœur.  Dans  l'oreillette, 
les  centres  d'arrêt  l'emporteraient,  d'après  Ranvier,  sur  les  centres  excitateurs;  l'in- 
verse aurait  lieu  pour  le  ventricule. 

L'existence  de  ces  deux  influences  nerveuses,  dont  l'une  provoquerait  l'arrêt  et  l'autre 
l'activité  du  cœur,  trouvera  son  analogue  dans  le  rôle  antagoniste  de  certains  nerfs 
extrinsèques  du  cœur. 

1.  Goltz  (Ftrc/toiu's  Àrch,  B.  XXI,  H.  ii,  1861)  dit  que  si  l'on  empêche  la  pénétration 
de  l'air  dans  le  cœur  en  opérant  sous  l'huile,  la  ligature  ou  la  section  du  sinus  agissent 
de  la  même  manière;  que,  du  reste,  l'excitation  électrique  du  sinus  veineux  ne  pro- 
duit pas  l'arrêt  du  cœur.  Dans  un  autre  mémoire  {Virchow^s  Àrch.  B  XXIII,  H.  v-vi, 
1862),  Goltz  prétend  démontrer  le  rôle  du  sang  comme  excitant  du  cœur.  Le  cœur  vidé 
de  sang  par  un  courant  d'eau  reste  définitivement  en  repos  ;  quand  on  y  injecte  du 
sang,  il  recommence  à  battre. 

L'action  du  sang  sur  le  rythme  du  cœur  a  été  bien  étudiée  par  Bowditch  (Arbeilen 
aus  denphys.  Anstalt^  Leipzig,  1872),  qui  a  vu  qu'après  la  ligature  du  sinus  veineux, 
le  cœur  reprend  ses  mouvements  s'il  reçoit  du  sérum  dans  son  intérieur.— Luciani  {ibid.j 
Leipzig,  1873),  en  vérifiant  le  même  fait,  a  signalé  des  rythmes  bizarres  du  cœur, 
rythmes  que  Rossbach  (t6td.fl874)  attribue  à  ce  que  le  sérum  employé  par  Luciani  était 
privé  de  globules  rouges.  —  Merunowicz  (i6tci.,  1875),  voulant  savoir  quelle  influence 
exerce  la  qualité  du  sang  sur  le  rythme  du  cœur,  employa  du  sérum  dépouillé  succes- 
sivement de  ses  éléments  divers  et  arriva  à  entretenir  quelque  temps  les  mouvements 
du  cœur  avec  un  liquide  qui  ne  contenait  plus  qu'un  peu  de  sel  marin  et  d'hémo- 
globine. 
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gée  de  sang  et  passivement  distendue,  ne  présentait  pas  de  mou* 
vement,  tandis  que  les  autres  parties  conservaient  leur  action. 

Mais  en  reprenant  ces  expériences,  d'autres  auteurs  ont  obtenu 
des  résultats  tout  différents.  GaskelP  en  Angleterre,  J.  M.  Lud- 
wig  et  Luchsinger'  en  Allemagne  ont  vu  dans  certaines  condi- 
tions cette  pointe,  physiologiquement  séparée  du  reste  du  cœur, 
entrer  en  mouvement. 

Gaskell  ayant  sous  les  yeux  la  pointe  du  cœur  remplie  de 
sang,  et  immobile  comme  Favait  vue  Bernstein,  vit  que  s'il  com- 
primait la  bulbe  de  Taorte,  cette  région  entrait  bientôt  en  mouve- 
ment Plus  tard,  cet  auteur,  en  distendant  les  cavités  du  cœur 
au  moyen  d'injections  veineuses,  provoquait  également  des  mou- 
vements de  la  pointe,  et  cela,  non  seulement  avec  des  injections  de 
sang,  mais  aussi  en  injectant  dans  le  cœur  un  sérum  artificiel. 

Ainsi  le  cœur  paraît  être  un  organe  qui  réagit  par  des  mouve- 
ments rythmés  à  des  excitations  continues.  Nous  avons  vu  dans 
le  précédent  chapitre,  §  30,  des  faits  qui  tendent  à  faire  admettre 
celte  conclusion. 

IVerfs  extrloflèqnes  du  eœnr. 

g  34.  —  D'anciennes  expériences  de  Legallois'  avaient  montré 
que  l'ablation  du  cerveau  laisse  subsister  les  mouvements  du  cœur 
pourvu  qu'on  pratique  la  respiration  artificielle,  mais  que  les 
mouvements  sont  supprimés  si,  au  moyen  d'une  tige  de  fer,  on 
écrase  la  moelle  dans  le  canal  vertébral.  L'auteur  conclut  que  la 
force  qui  fait  contracter  le  cœur  émane  de  la  moelle.  Cette  con- 
clusion était  contredite  par  ce  fait  bien  connu,  que  le  cœur  isolé 
continue  à  battre;  elle  était  en  opposition  avec  les  expériences  de 
Zimmermann  et  de  Spallanzani  qui  avaient  vu  les  mouvements 
du  cœur  continuer  après  l'ablation  de  la  moelle  épiniëre\  L'ex- 
périence de  Legallois  devait  s'expliquer  plus  tard  par  cette  théo- 
rie :  qu'une  excitation  portée  dans  les  centres  avait  atteint  l'origine 
de  filets  nerveux  centrifuges  dont  le  rôle  est  d'arrêter  les  mouve- 
ments du  cœur. 

1.  Gaskell,  Royal  Society  London,  mars  1880,  etJourn.  of  PhysioL,  t.  UI,  n*  1. 

2.  tudwig  et  Luchsinger,  Centralblat  fur  d.  Med.  Wiss.y  n«  23,  1879. 

3.  Legallois,  Expériences  sur  le  principe  de  la  vie.  Œuvres,  1. 1,  p.  152. 

-  4.  Voir,  ponr  l'hifltoriqae  de  ces  questions,  Uilne  Edwards,  Leçons  sur  la  physiologie 
et  Vanatomie  comparées  de  Vhomme  si  des  animaux,  t.  IV,  p.  120  à  168. 
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ém  ya««mogaiitrl4«e  et  pro^o^iUMl  Tarrei 


g  35.  —  La  découverte  de  celle  singulière  propriété  qu'a  le 
pneumogastrique  de  produire  Tarrêt  du  cœur  a  été  attribuée 
tantôt  aux  frères  Ë.  et  H.  WeberS  et  tantôt  k  Budge\  Le  fait 
remarquable  est  celui-ci:  quand  le  pneumogastrique  est  soumis 
à  des  courants  induits  successifs,  pareils  à  ceux  qui  produisent  le 
tétanos  lorsqu'ils  sont  appliqués  à  des  nerfs  moteurs,  ces  cou- 
rants provoquent  un  arrêt  du  cœur  en  diastole*.  Ce  résultat,  en 
apparence  paradoxal,  &  savoir  que  l'excitation  d'un  nerf  provoque 
le  repos  d'un  muscle,  a  été  longtemps  contesté,  mais  est  aujour- 
d'hui parfaitement  établi. 

Gomme  le  pneumogastrique  est  un  nerf  mixte,  en  l'excitant 
dans  sa  continuité,  on  s'exposerait  i  produire  des  effets  com* 
plexes;  il  faut  donc,  pour  étudier  son  action  centrifuge,  couper  ce 
nerf  à  la  partie  moyenne  du  cou  et  en  exciter  le  bout  périphé- 
rique. 

On  constate  alors  que  la  section  du  nerf  produit,  au  moment 
où  elle  a  lieu,  un  ralentissement  ou  un  arrêt  passager  du  cœur; 
puis,  que  le  rythme  cardiaque  s'accélère  pendant  un  certain 
temps.  Quand  on  excite  le  bout  périphérique  du  nerf  coupé,  on 
obtient,  suivant  la  force  de  l'excitation,  soit  un  ralentissement  du 
cœur,  soit  un  arrêt  complet  durant  quelques  secondes^.  Mais  cet 
arrêt  n'est  que  temporaire,  et  lors  même  qu'on  prolonge  l'exci- 
tation électrique  du  pneumogastrique  le  cœur,  au  bout  de 
quelques  instants,  reprend  ses  mouvements  rythmés. 

Pendant  toute  la  durée  de  son  arrêt,  le  cœur  est  en  relâchement; 
ses  ventricules  sont  flasques  et  l'organe  tout  entier  se  laisse  dis- 

1.  E  et  H.  Weber,  Congrès  des  naturalistes  italiens,  Naples,  1845. 
t.  Badge,  BriefUcke  MiUheilung  tt^er  die  Hersbevoegung,  lMuller*$  Àrchiv,  fiir 
AnaUundPhyêiol,  1846,  p.  394.) 

3.  Dans  deux  mémoires  italiens,  Pagliani  {SuUo  stcUo  attuale  deUa  fiaioL  intomo 
at  êiiUma  nervaso,  Turin,  1873)  et  Sanquirico  {Conlrib.  alto  $tudio  dei  mommerUi 
del  euore  [Giom.d.  R.  Âcad.  d.  Torino^  n**  4  et  5, 1880]),  on  trouve  {"affirmation  que 
Galvani  connaissait  déjà  cette  influence  du  pneumogastrique  sur  le  cœur. 

4.  On  ne  peut  rien  dire  d'absolu  sur  le  degré  d'intensité  nécessaire  pour  produire 
Tarrét  du  cœur,  car  beaucoup  de  circonstances  rendent  le  pneumogastrique  plus  ou 
moins  excitable;  de  ce  nombre  sont  les  Yariations  de  la  température,  l'action  des  poi- 
sons, etc. 
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tendre  par  le  sang  que  lui  rapportent  les  veines.  A  la  reprise  au 
inouvement,  l'oreillette  exécute  parfois  une  systole  qui  n'est  pas 
suivie  par  celle  du  ventricule, 
La  figure  23  montre  un  arrêt  du  cœur  produit,  sur  la  gre- 


Fîg.  3S.  Arrêt  du  c<eur  de  la  grenouille  par  l'excitation  du  nerf  pneumogastrique. 

nouille,  par  l'excitation  du  pneumogastrique.  La  ligne  C  est 
tracée  par  le  myographe  du  cœur,  tandis  qu'un  signal  électrique 
trace  la  ligne  S  sur  laquelle  on  peut  compter  la  fréquence  des 
excitations.  Les  vibrations  de  l'appareil  indiquent  la  durée  de 
l'action  des  courants  induits  sur  le  nerf  vague. 


Beterd  Tarlable  de  l'ACtton  du  pneumogastrique  sur  le  coDiir. 

g  36.  —  Il  s'écoule  un  certain  temps  entre  le  début  de  l'exci- 
tation du  pneumogastrique  et  l'arrêt  des  mouvements  du  cœur. 
Ce  temps,  comparable  à  la  période  d'excitation  latente  des  muscles 
et  à  la  durée  de  transport  de  l'agent  nerveux  moteur,  a  été  me- 
suré par  Donders  qui  lui  a  trouvé  des  valeurs  variables  :  il  se  pro- 
duit au  moins  une  systole,  et  parfois  deux,  après  le  début  des 
excitations  du  pneumogastrique  ^ 

1.  Si  le  débat  de  rexcitation  du  nerf  précède  celui  d'une  systole  ventriculaire,  cette 
systole  s'accomplira^  mais  il  ne  s'en  produira  plus  d'autre;  c'est  le  retard  minimum. 
Mais  si  une  systole  est  déjà  commencée  au  début  de  l'excitation  du  nerf,  non  seulement 
elle  s'accomplira^  mais  il  s'en  produira  une  autre  ensuite;  c'est  le  relard  maximum. 
(  J.  C  Donders,  De  faction  du  courant  œnstant  sttr  le  nerf  vague.  Arch.  néerlan-^ 
daitfs,  t.  VU,  1872.)  Dans  ce  travail,  le  retard  de  l'arrêt  cardiaque  a  été  étudié,  soit 
avec  des  courants  d'induction,  soit  avec  des  courants  continus  ascendant  ou  descen- 
dapt;  on  a  pareillement  employé  des  excitations  d'ouverture  ou  de  fermeture. 

Déjà  en  1865,  Pflûger  (Unters.  auB  d.  phys,  Laborat,  in  Bonn,  p.  29)  avait  observé 
<Iiie  le  retord  de  l'arrêt  cardiaque  est  toujours  très  notable,  mais  que  cependant  il  n'y  a 
jamais  deux  pulsations  intercalées  entre  le  début  de  l'excitation  et  l'apparition  de 
Tarrèt. 

L'influence  da  moment  de  la  révolution  cardiaque  ob  intervient  l'action  du  pneumo^ 
gastrique  semble  se  rattacher  aux  variations  de  l'excitabilité  du  cœur  soumis  à  un 
courant  induit,  à  des  instants  différents  de  sa  révolution.  (Voy.  p.  43.)  On  la  trouvera 
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g  37.  —  Certains  physiologistes  ont  pensé  que  le  pneumogas- 

clairement  représentée  dans  on  mémoire  de  Tarchanoff  (TVov.  ki6.,  t  II,  p.  300),  dans 
lequel  sont  superposés  une  série  de  tracés  du  cœur  avec  arrêts  provoqua  par  des  exci- 
tations du  pneumogastrique.  Les  excitations  ont  toutes  même  durée  et  même  intan- 
site,  mais  se  produisent  à  des  phases  différentes  de  la  rérolution  du  cœur,  ce  qui  en- 
traîne la  production  d'flf^  r0(a^d  vi^rifibl^. 


Fig.  34.  Inégal  retard  de  Tarrèt  du  cœur  suiTaot  TiDStant  de  la  révolution  cardiaque  où  se  produit 
l'excitation  da  pneamogastrique. 

Dans  tous  les  cas,  l'excitation  électrique  a  eu  la  môme  force  et  a  duré  le  même  temps, 
comme  le  montre  le  tracé  du  signal  électro-magnétique.  La  seule  différence  porte  sur 
rinslant  de  la  révolution  du  cœur  auquel  Texcitation  s'est  produite.  A  la  partie  supé- 
rieure de  la  figure,  sont  placés  les  types  de  retard  minimum  ;  en  bas,  ceux  de  retard 
maximum.  Du  reste,  la  durée  absolue  du  retard  des  effets  du  pneumogastrique  semble 
varier  arec  l'espèce  auimale  sur  laquelle  on  opère  ;  François-Franck  a  constaté  à  cet 
égard  des  différences  notables  ;  il  a  vu  également  celte  durée  varier  sous  Tinfluenoe 
de  certains  agents,  tels  que  le  froid,  la  chaleur,  l'état  asphyxique. 
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triqae  était  un  nerf  excitateur  du  cœur  et  que  Tarrèt  ne  se  pro- 
duit que  sous  Tinfluence  de  courants  trop  forts  qui  épuisent 
l'action  du  nerf^  A  I^appui  de  cette  opinion,  ils  citent  des  cas  où 
l'excitation  faible  du  pneumogastrique  a  accéléré  le  rythme  car* 
diaque.  Gela  pourrait  tenir  à  ce  que  le  pneumogastrique  ren- 
ferme eflectivement  des  lilets  excitateurs  dont  l'action,  masquée 
par  l'influence  antagoniste  des  filets  d'arrêt,  se  manifesterait 
quand  cette  dernière  est  supprimée. 

Or»  certaines  influences  éteignent  dans  le  pneumogastrique  la 
propriété  d'arrêt.  Certains  poisons,  comme  le  curare,  l'atropine, 
la  nicotine,  suppriment  Toction  d'arhêt  du  cœur  par  le  pneumo- 
gastrique. Les  anesthésiques,  éther,  chloroforme,  chloral;  d'autre 
part,  la  morphine  et  certains  narcotiques,  diminuent  notablement 
et  suppriment  l'action  d'arrêt,  quand  l'anesthésie  a  été  poussée 
assez  loin  :  c'est  ce  qui,  d'après  François-Franck,  pourrait  expli- 
quer la  suppression  des  accidents  cardiaques,  quand  on  irrite  les 
nerfs  sensibles  chez  les  animaux  soumis  à  une  anesthésie  préa- 
lable sufQsante. 


#rlglne  des  nerfii  dl'anpèt  da  cœur. 

I  38.  —  Si  l'on  cherche  Torigine  réelle  de  ces  filets  d'arrêt  qui 
cheminent  dans  le  tronc  du  pneumogastrique,  on  constate,  comme 
l'a  signalé  Waller  en  1856,  qu'ils  proviennent  de  la  branche  que 
ce  nerf  reçoit  du*  spinal.  En  effet,  après  l'arrachement  du  spinal, 
le  nerf  pneumogastrique  perd,  au  bout  de  quelques  jours ,  sa 

1.  CeUe  théorie,  présentée  par  Schifi,  peu  de  temps  après  la  découverte  des  frères 
Weber  et  de  Badge,  paraît  avoir  été  acceptée  par  ce  dernier  auteur  lui-même  ;  elle  fut 
ardemment  défendue  par  Moleschott,  Lister,  etc. 

Ob  a  beaucoup  protesté  contre  la  théorie  de  Schiff  et  de  Moleschott.  Sans  rappeler 
les  objections  qui  loi  ont  été  faites,  l'argument  principal  qui  ait  été  donné  contre 
elle  est  le  suivant  :  Quand  on  excite  le  bout  périphérique  du  pneumogastrique  et 
qn*0D  provoque  Tarrôt  du  cœur,  au  bout  de  quelques  secondes,  les  battements  repa- 
nisseot,  bien  qu*on  prolonge  Texcitation.  Si  le  nerf  était,  comme  le  veulent  Schiff  et 
MbleschoU,  épuisé  par  l'excitation  qu'on  lui  applique,  il  est  évident  qu'il  le  serait 
d'autant  plus  que  cette  excitation  est  plus  longtemps  maintenue.  Dès  lors,  comment 
expliquer  la  réapparition  des  battements  à  la  suite  de  l'arrêt  initial,  si  l'excitation  est 
eootinnée  7 

On  admet  plutôt  que  le  nerf  pneumogastrique  rentre  dans  la  catégorie  des  nerf$ 
darrét  el  se  rapproche,  par  son  mode  d'actioU;  des  splanchniques  dont  l'excitation 
produit  l'arrêt  des  mouvements  de  l'intestin  et  des  nerfs  vaso-dilatateurs  qui,  comme 
la  corde  da  tympan,  font  dilater  les  vaisseaux . 
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propriété  d'arrêter  le  cœur.  Gela  coïncide  avec  la  dégéDérescence 
d'un  certain  nombre  de  fibres  qui  entrent  dans  la  composition  du 
cordon  du  nerf  vague. 

C'est  par  sa  branche  interne  que  le  spinal  fournit  au  pneumo- 
gastrique son  action  modératrice  du  Cœur.  Or,  comme  cette  bran- 
che interne  vient  elle-même  des  racines  bulbaires  du  nerf,  on  con- 
sidère le  bulbe  comme  renfermant  les  centres  modérateurs  du 
cœur. 

Détells  de  l'uctlon  dm  pneumogastrique  sur  le  eœar. 

§  39.  —  Si  on  analyse  avec  un  peu  plus  de  détails  les  effets 
produits  sur  le  cœur  par  l'excitation  du  bout  périphérique  de 
ses  nerfs  modérateurs,  on  se  trouve  en  présence  d'un  certain 
nombre  de  faits  de  la  plus  grande  importance  sur  lesquels  il  est 
nécessaire  d'insister  quelque  peu. 

L'influence  modératrice  des  nerfs  pneumogastriques  semble 
s'exercer  sur  le  cœur  d'une  manière  continue  :  si  en  effet  on  vient 
à  couper  les  deux  pneumogastriques,  on  observe  une  accélération 
qui  élève  le  nombre  des  battements  au  moins  au  double  de  leur 
fréquence  normale. 

L'action  du  pneumogastrique  d'un  seul  côté  s'étend  aux  deux 
moitiés  du  cœur  :  le  ralentissement  ou  l'arrêt  s'observent  aussi 
bien  dans  le  cœur  droit,  si  on  excite  le  pneumogastrique  gauche, 
que  dans  le  cœur  du  côté  correspondant.  L'action  bilatérale  de 
chacun  des  pneumogastriques  a  été  attribuée  à  l'association  intra- 
cardiaque  des  deux  nerfs  au  moyen  des  plexus  ganglionnaires  du 
cœur*. 

Le  ralentissement  ou  l'arrêt  du  cœur  est  total,  c'est-à-dire  que 
les  oreillettes,  tout  aussi  bien  que  les  ventricules,  subissent  l'in- 
fluence modératrice.  Quand  la  reprise  des  battements  se  produit 
après  l'arrêt  momentané,  on  voit  apparaître  la  succession  physio- 
logique des  battements  des  oreillettes  et  des  ventricules.  Les  oreil- 
lettes donnent  la  première  pulsation. 

1.  On  a  signalé,  entre  les  deux  pneumogastriqaes,  une  différence  d'activité  an  profil 
évL  pneumogastrique  droit.  Arloing  et  Tripier,  Masouin,  ont  constaté  ce  fait  à  la  même 
époque  (1872)  chez  les  mammifères.  Antérieurement,  B.  Mayer  l'avait  observé  chez  la 
tortue  (1868).  Depuis  quelques  années,  plusieurs  physiologistes,  comme  Langendorff  (de 
KOnigsborg);  ont  nié  la  prédominance  constante  de  Faction  du  pneumogastrique  droit. 
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François-Franck^  a  récemment  observé  que  si  Ton  emploie 
des  excitations  très  faibles  et  peu  prolongées,  on  n'arrête  que  le 
ventricule  ;  pendant  ce  temps,  Toreillette  exécute  seulement  des 
battements  plus  rares.  Cette  localisation  de  Tinfluence  du  pneumo*. 
gastrique  sur  les  ventricules  s'observe  dans  la  figure  25,  E.  Png. 

Le  ralentissement  et  Tarrét  sont  des  phénomènes  essentielle- 
ment diastoliques^  c'est-i-dire  que  si  l'arrêt  est  complet,  le  cœur 
présente  un  relâchement  général,  et  que  si  le  ralentissement  seul 
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Fig.  2i.  ConserTatioa  des  mouvemenls  de  roreillette  avec  arrèl  de  ceux  du  ventricule,  lur«qu« 
rezcilatioa  du  pneumogastrique  est  très  faible. 

se  produit,  c'est  &  l'augmentation  de  durée  des  phases  diastoliques 
qu'il  est  dû.  On  peut  donc  dire  que  le  nerf  pneumogastrique  est 
non  seulement  un  nerf  d'arrêt,  mais  encore  un  nerf  de  relâchement. 
Suit-il  de  là  qu'on  doive  voir,  dans  la  diastole  ainsi  produite  par 
l'action  d'un  nerf,  l'expression  d'une  fonction  particulière  du 
muscle  cardiaque  et  la  désigner  avec  certains  auteurs  sous  le 
nom  de  diastole  active?  Nous  nous  sommes  déjà  prononcé  sur  ce 
point. 

g  40.  ^  On  savait  depuis  les  expériences  de  Legallois,  Wilson 
Philip,  Henle,  que  certaines  excitations  portées  sur  les  centres  ner- 
veux accélèrent  le  rythme  du  cœur.  Par  quelles  voies  se  trans* 
mettent  les  influences  nerveuses  qui  amènent  cette  accélération? 
Burdach,  Longet,  Yierordt,  citent  des  exemples  d'accélération  du 
rythme  du  cœur  produite  par  des  excitations  de  différentes 
ïialures  portées  sur  le  cordon  cervical  du  grand  sympathiquer 


1.  François-Franck.  {Camplen  rendus  de  la  Soc.  de  Biologie.  Février  1881). 
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Moleschott  a  vu  qu'une  augmentation  de  30  à  40  battements  par 
minute  succède  à  une  légère  excitation  du  bout  inférieur  du  cordon 
sympathique  cervical;  il  ajoute  même  qu'une  excitation  plus 
intense  amène  un  arrêt  passager  du  cœur,  comme  on  le  ferait  en 
agissant  sur  le  pneumogastrique.  Y.  Bezold,  Ludwig,  les  frères 
Cyon  et  François-Franck  ont  étudié  avec  soin  les  origines  de  ces 
branches  du  sympathique  dont  l'action  semble  être  accélératrice  ; 
elles  se  relieraient  &  la  moelle  épinière  par  les  quatre  ou  cinq 
dernières  paires  cervicales  et  les  cinq  premières  dorsales  ;  de  1&, 
se  portant  aux  ganglions  cervical  inférieur  et  premier  thora- 
cique,  elles  fourniraient  au  plexus  cardiaque  ^ 

1;  WiLson  Philip  et  Legallois  avaient  émis  Topinion,  qae  la  moelle  exe^  ane  influence 
motrice  surlecowr.  (W.Philip.  BibL  univ.  Genève,l$19.— Legalloi8,C&uvre9,éd.li30.) 

Des  expériences  de  Bezold  sur  les  elTele  de  l'excitation  de  la  moelle  cervicale  avaient 
montré  que  le  cœur  s'accélère  et  que  la  pression  artérielle  s'élève  dans  ces  conditions  ; 
l'atliiur&vait  conclu  en  faveur  de  deux  influences  distinclea,  simultaoémeat  mises  en 
jeu  :  l'une,  agissant  directement  sur  le  cœur  pour  l'accélérer,  l'autre  sur  les  vaso- 
moteurs  généraux  pour  produire  l'élévation  de  la  pression. 

Ludwig  et  Cyon  reprirent  ces  expériences  et,  obtenant  les  mêmes  résultats^  manifes- 
tèrent une  certaine  tendance  à  subordonner  l'accélération  du  cœur  à  l'élévation  de  la 
pression.  Mais  G.  etM.CyoU;  revenant  sur  ce  sujet,  établirent  (Reiehert  u,  du  Bots- 
Reymond$  Arch.  1867  )  qu'il  y  a  bien,  en  effet,  une  influence  indépendante  de  la 
moelle  sur  le  cœur,  influence  accélératrice  qu'ils  poursuivirent  dans  les  branches  car* 
diaques  du  ganglion  cervical  inférieur  et  du  premier  thoracique. 

Ces  observations  ont  été,  depuis  lors,  confirmées  par  un  grand  nombre  de  physiologistes 
qui  se  sont  surtout  attachés  à  déterminer  le  triget  des  influences  accélératrices  entre 
la  moelleet  le  cœur.  Signalons  particulièrement  le  travail  surtoutanatomique  deSchmie- 
deberg  {Ludwig'sArb.j  1870)  et  les  recherches  de  Albertoni  et  Bufolini  {Lob,  de  Stenfie^ 
Milan,  1876),  celles  de  Stricker  et  Wagner.  {Jahrb,  d.  Ges,  Wieii,  1878). 

Malgré  tout  le  soin  avec  lequel  cette  question  a  été  étudiée^  on  n'était  pas  cependant 
complètement  d'accord  sur  la  provenance  et  le  trajet  des  nerfs  accélérateurs  du  cœur. 
C'est  pour  arriver  à  obtenir  quelques  notions  précises  sur  ce  sujet  que  FrançoisF-Franck 
a  fait  dans  mon  laboratoire  de  nombreuses  recherches  sur  les  origines  et  le  tnjet  de 
ces  nerfs.  Suivant,  par  des  dissections  habiles,  des  filets  nerveux  dans  leur  trajet,  iuteiv 
rogeant  le  bout  périphérique  de  chacun  d'eux  par  des  excitations  soigneusement  loca- 
lisées, inscrivant  simultanément  le  début  et  la  durée  des  excitations  ainsi  que  les 
effets  qui  en  résultaient,  ce  physiologiste  croit  pouvoir  représenter  par  la  figure  26  le 
trajet  des  nerfs  accélérateurs. 

On  y  voit  que  la  moelle  cervicale  fournit  un  premier  groupe  de  filets  descendants 
ILcM  qui  arrivent  au  premier  ganglion  thoracique  par  le  nerf  vertébral  NV;  de  la 
moelle  dorsale  partent  les  autres  rameaux  accélérateurs  R.d.M  qui  sont,  les  uns  trans- 
versalement dirigés  et  aboutissent  directement  au  ganglion  premier  tlioracique,  les 
autres  ascendants,  gagnant  d'abord  le  cordon  sympathique  pour  remonter  jusqu'au 
même  centre  ganglionnaire.  De  ce  point  de  convergence,  le  premier  ganglion  thora- 
cique, les  nerfs  accélérateurs  vont,  les  uns  directement  aux  plexus  cardiaque  P(.  c, 
les  autres  se  détachent  de  l'anneau  de  Vieussens,  d'autres  enfin  émanent  du  ganglion 
cervical  inférieur  qui  lui-même  les  a  reçus  du  premier  thoracique. 

Quel  que  soit  leur  trajet  au  delà  des  ganglions  du  sympathique,  ces  nerfs  ont  été 
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II  y  aurait  un  retard,  toujours  considérable,  qui  varie  de 

amenés  de  la  moelle  aux  gangUoiiB  par  les  rameaux  communiquants  émanant  des  nerfs 
radiidiens  correspondants:  c'est  ainsi  qu'on  a  pu  dire  que  les  derniers  nerfs  cervicaux 
et  les  premiers  nerfo  dorsaux  contiennent  les  nerfs  accélérateurs  du  cœur. 

Mais  la  moelle  fournit-elle  seule  des  nerfs  accélérateurs  du  cœur?  Le  bulbe  rachidien 
n'en  émet-il  pas  qui  descendraient  le  long  des  nerfs  du  cou  pour  gagner  les  plexus  car- 
diaques où  ils  se  confondraient  avec  ceux  qui  viennent  de  la  moelle  cervico-dorsale? 
Cette  opinion  a  été  Surtout  défendue  par  Schiff  qui  admet  la  présence  de  fibres  accéléra- 
trices à  la  fois  dans  le  tronc  du  pneumogastrique  et  dans  les  nerfs  laryngés  supérieurs. 

1*  Poor  le  nerf  pneumogastrique,  un  certain  nombre  de  faits  peuvent  autoriser  en 
effet  à  croire  qu'il  renferme  des  fibres  accélératrices  ;  citons  seulement  l'expérience  qui 
consiste  à  supprimer  par  l'atropine  l'action  modératrice  de  ce  nerf  sur  le  cœur  et  à 


Fig.  26.  Scbéma  de  François-Franck  sur  le  trajet  des  fibres  accélératrices  entre  la  moelle  et  le  camr 

en  exciter  ensuite  te  bout  périphérique  ;  on  verrait  dans  ces  conditions  le  cœur  s'ac- 
célérer. 

La  présence  de  fibres  accélératrices  dans  le  tronc  môme  du  pneumogastrique,  ad- 
mise d'une  fkçon  exclusive  par  Schiff  dans  ses  premiers  travaux,  semble  avoir  été  établie 
en  iSeO  par  Wundt  {VerharuU,  d.  Naturhist.  med.  Vereins.  Heildelberg).  Wundt, 
mettant  à  profit  Taction  paralysante  du  curare  sur  les  terminaisons  cardiaques  des  nerfs 
modérateurs,  a  observé  l'accélération  en  excitant  le  bout  périphérique  du  pneumogas- 
trique quand  toute  influence  modératrice  avait  disparu. 

Enfin,  dans  ces  derniers  temps,  Schiff,  convenant  que  le  nerf  pneumogastrique  ren- 
ferme bien  des  nerfs  d'arrêt  pour  le  cœur,  pensa  pouvoir  y  démontrer  la  présence  de 
fibres  accélératrices  par  le  moyen  suivant:  Après  la  section  du  pneumogastrique, 
ditril,  les  nerfs  modérateurs  dégénèrent  plus  rapidement  que  les  nerfs  accélérateurs; 
aussi  peut-on,  à  un  moment  donné,  mettre  en  évidence  l'action  de  ces  derniers,  les 
autres  étant  dégénérés  (Schiff,  Pfluger'8  Àreh,,  1878).  C'est  le  trajet  de  ces  fibres  accé^ 
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7  dixièmes  de  seconde  à  une  seconde  et  demie  entre  le  moment 
de  rexcitation  d'un  nerf  accélérateur  et  l'instant  où  apparaît  l'accé- 
lération du  rythme  cardiaque  ;  cette  durée  s'exagère  encore  par  le 
refroidissement  des  animaux,  par  le  curare  et  les  anesthésiques, 

L'intensité  de  l'accélération  est  d'autant  plus  grande  que  le  cœur 
présentait  un  rylhme  plus  lent  au  moment  où  l'excitation  a  été 
produite.  Quand  le  cœur  a  des  battements  fréquents,  l'excitation 
des  accélérateurs  semble  incapable  d'en  augmenter  le  nombre. 

A  ces  nerfs,  il  faut  ajouter  les  filets  qui  cheminent  à  l'intérieur 
du  pneumogastrique  lui-même  et  qui,  d'après  SchilT,  provien- 
draient de  la  partie  bulbaire  du  spinal. 

Sous  l'inQuence  de  l'accélération  de  son  rythme,  le  cœur  a  moins 
de  temps  pour  se  remplir  et  lance  probablement  des  ondées  plus 
petites;  le  fait  est  que  la  tension  des  artères  n'augmente  pas  sous 
l'inQuence  de  l'accélération  ainsi  provoquée  ^ 


Nerfti  Beiislblcs  du  eoear. 

§41.-11  est  un  petit  filet  nerveux  qui  chez  le  lapin  et  quelques 
autres  animaux*  accompagne  le  grand  sympathique  au  cou  et 
aboutit  au  pneumogastrique  par  deux  branches,  au  niveau  du  nerf 

lératrices  qui  a  été  flguré  par  le  trait  poiotillé  {ace)  accompagnant,  dans  la  figure  26, 
les  nerfs  modérateurs  du  pneumogastrique  (mod.  Png.)« 

2*  Quant  à  la  présence  de  libres  accélératrices  dans  les  nerfs  laryngés  supérieurs,  elle 
paraît  tout  à  fait  discutable.  Schiff,  qui  a  émis  cette  opinion,  fait  passer  les  nerfs  accé- 
lérateurs du  pneumogastrique  dans  le  laryngé  supérieur  ;  de  celui-ci  dans  l'aDastomose 
de  Galien,  de  là  dans  le  récurrepty  et  pense  qu'ils  se  détachent  du  récurrent  pour  se 
rendre  aux  plexus  cardiaques.  Or  l'excitation  du  bout  inférieur  du  laryngé,  de  Tana- 
stomose  de  Galien  ou  du  récurrent  lui-même,  n*est  suivie  d'accélération  du  cœur  que 
quand  il  se  produit  en  même  temps  des  manifestations  de  sensibilité  qui  doivent  laisser 
subsister  le  doute  sur  Faction  accélératrice  directe  des  nerfs  excités  (François-Franck. 
Comptes  rend,  Acad,  des  sciences  et  Trav.  lab,j  IV,  1879.) 

1.  Bering  savait  déjà  que  si  le  nombre  des  battements  du  cœur  augmente,  la  quan- 
tité de  sang  lancée  par  chaque  systole  est  moins  considérable  que  si  les  systoles  sont 
plus  lentes.  î)onden{Nederland's  Arck,  II,  p.  139)  a  émis  Topinion  que  Taccélératioit 
du  cœur  se  fait  surtout  par  le  raccourcissement  des  phases  diastoliques.  Baxt  [Arch.  f. 
Anal,  und  Phys.  1878)  a  signalé  le  même  fait.  François- Franck  {Trav.  lab.j  III,  1878) 
pense  que  dans  Taccélération  le  cœur  n*a  pas  le  temps  de  se  remplir  et  verse  des  ondées 
insuffisantes. 

2.  Kreidmann  a  décrit  en  1878  (Arch.  f,  Anat.  Entivickelung.j  de  His  et  Braun), 
nn  nerf  dépresseur  chez  le  chien  et  chez  l'homme.  ;  Ad.  Finkelslein  vient  de  publier 
dans  le  même  recueil  (4*  et  5*  fascicule,  1880)  un  travail  complémentaire  dans  lequel 
il  décrit  comparativement  le  nerf  dépresseur  chez  l*homme,  le  lapin,  le  chien,  le  chat 
et  le  cheval. 
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laryngé  supérieur.  Ce  nerf  est  sensitif;  si  on  le  coupe,  on  n'obtient 
aucun  effet  en  excitant  le  bout  périphérique  (celui  qui  se  rend  au 
cœur);  mais  si  Ton  excite  le  bout  central,  Tanimal  donne  des  signes 
de  douleur  et  Ton  voit  survenir  du  côté  de  la  circulation  des  mo- 
difications remarquables.  Le  cœur  se  ralentit  légèrement  et  la 
pression  artérielle  diminue  :  c'est  principalement  la  chute  de  la 
pression  artérielle  qui  s'observe  alors  ;  aussi,  Ludwig  et  Cyon  qui 
ont  découvert  les  propriétés  de  ce  nerf,  l'ont-ils  appelé  nerf  dé^ 
fjresseur. 

Nous  verrons,  à  propos  de  l'influence  du  système  nerveux  sur 
la  circulation,  qu'un  grand  nombre  de  nerfs  sensitifs  possèdent, 
à  des  degrés  divers,  cette  propriété  de  faire  baisser  la  pression 
artérielle  et  nous  discuterons  alors  le  mécanisme  de  cette  chute 
de  pression. 

Le  pneumogastrique  renferme  aussi  des  filets  sensitifs;  c*est 
pourquoi  l'excitation  du  bout  central  de  ce  nerf  produit  de  la  dou- 
leur et  des  effets  réflexes  dont  les  uns  s'exercent  sur  la  circulation, 
les  autres  sur  la  respiration.  Ces  filets  proviennent  d'origines  mul- 
tiples et  atteignent,  à  difTérentes  hauteurs,  le  cordon  du  pneumo- 
gastrique. Des  nerfs  sensibles  proviennent  des  différentes  parties 
de  l'appareil  respiratoire  et  des  viscères  abdominaux;  d'autres 
viennent  du  cœur  lui-môme  et  constituent  le  nerf  dépresseur  dont 
nous  venons  de  parler. 

L'action  indirecte  de  ces  différents  nerfs  sensibles  sera  exposée 
dans  le  chapitre  xxix  relatif  aux  influences  du  système  nerveux 
sur  la  circulation. 


MABKT,  Circiilalian. 


CHAPITRE  V. 


FORGE  ET  TRAVAIL  DU  CŒUR. 


Évaluation  de  la  force  du  cœur  d'après  la  pression  du  sang  artériel.  —  De  la  force 
actuelle  et  de  la  force  possible  du  cœur.  —  De  la  force  du  ventricule  aux  dÎTors 
instants  de  sa  systole.  —  Comment  s'utilise  la  force  du  cœur.  —  Travail  du  cœur. 
—  Influence  des  pressions  artérielle  et  veineuse  sur  le  travail  du  cœur.*—  Variations 
du  travail  du  cœur  avec  la  température. 


En  physiologie,  comme  en  mécanique  ordinaire,  la  seule  mesure 
précise  des  forces  el  de  leur  effet  utile  consiste  à  les  rapporter 
à  l'unité  de  travail  mécanique,  le  kilogrammètre,  à  ses  multiples 
ou  à  ses  sous-multiples.  Aussi  est-ce  &  cette  unité  que  nous 
ramènerons  le  travail  du  cœur.  La  notion  du  travail  mécanique 
s'est  introduite  depuis  très  peu  de  temps  dans  les  sciences  natu- 
relles et  c'est  peu  à  peu,  et  à  la  suite  de  conceptions  de  moins 
en  moins  vagues,  que  les  physiologistes  sont  arrivés  &  corn* 
prendre  et  à  mesurer  le  travail  du  cœur. 

Borelli  ^  qui  Qt  faire  de  si  grands  progrès  à  la  mécanique  animale 
émit  sur  la  force  du  cœur  des  estimations  singulières.  Il  s'était 
fait  une  théorie  du  mécanisme  d'après  lequel  toute  flbre  muscu- 
laire développe  son  effort  de  traction,  et  dans  cette  théorie  il 
fallait  beaucoup  de  force  pour  produire  peu  d'effet.  On  en  jugera 
d'après  le  chiffre  de  180  000  livres  que  Borelli  attribuait  &  la  force 
de  chacune  des  systoles  du  cœur. 

Ces  mesures  ne  reposaient  que  sur  des  hypothèses,  aussi  ne  les 
discuterons-nous  pas. 

1.  Borelli,  De  moiu  animalium^  Fars  prima,  cap.  viii,  prop.  33. 
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É^BBlaatloB  ém  la  force  du  e«B«r  d'«] 

artériel 


iprés  la  preuMlon  du 


§  42.  —  La  première  évaluation  directement  déduite  de  l'expé- 
rience fut  celle  de  Haies'.  Ce  physiologiste^  après  avoir  me- 
suré la  hauteur  à  laquelle  s'élève  le  sang  dans  un  tube  vertical 
mis  en  communication  avec  une  artère,  c'est-à-dire  ce  que  nous 
appelons  aujourd'hui  la  pression  manométrique  du  sang,  conclut 
que  cette  même  pression  s'exerce  sur  tous  les 
points  de  la  surface  du  ventricule  au  moment 
de  sa  systole.  Haies  multiplia  donc  la  surface 
du  ventricule  gauche  par  la  pression  mano- 
métrique du  sang  et  obtint  un  poids  de  51  li- 
vres anglaises  (environ  23  kilogr. )  pour  la 
valeur  de  l'effort  que  le  ventricule  exerce. 

Pour  bien  comprendre  la  signification  de 
cette  mesure  de  la  force  du  cœur,  il  faut  se 
reporter  à  la  mémorable  expérience  de  Pascal 
dite  expérience  du  tonneau;  voici  en  quoi  elle 
consiste  (fig.  27)  : 

Un  tonneau  étant  rempli  d'eau,  on  y  fait 
un  trou  auquel  on  adapte  un  tube  vertical  de 
petit  calibre  et  de  quelques  mètres  de  lon- 
gueur. Dans  ce  tube,  on  verse  de  l'eau  et  quand 
celle-ci  ^'élève  à  une  hauteur  plus  ou  moins 
grande  suivant  la  résistance  du  tonneau,  ce- 
lui-ci se  brise. 

Au  moment  de  la  rupture  du  tonneau,  le  poids 
de  Vemu  versée  dans  le  tube  pouvait  n'être  que 
de  quelques  grammes,  mais,  par  suite  de  l'é- 
troitesse  du  tube  dans  lequel  ce  liquide  était 
contenu,  il  formait  une  haute  colonne  et  représentait,  &  Toritice 
inférieur  de  ce  tube,  une  pression  considérable.  Or,  en  vertu  du 
principe  de  l'égalité  de  pression  dans  les  liquides,  tous  les  points 
de  la  surface  intérieure  du  tonneau  recevaient,  en  totalité,  la  pres- 
sion de  cette  colonne  d*eau;  aussi,  l'effet  total  arrivait-il  &  vaincre 
la  résistance  des  cercles  ou  des  fonds  du  tonneau  et  à  les  rompre. 


Fig.  27.  Expérience  du 
tonoeau  de  Pascal. 


1.  Haies,  Hémostatique, 
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C'est  sar  le  même  principe  qu'est  basée  la  construction  de  la 
presse  hydraulique. 

Si  nous  revenons  aux  conditions  d'un  ventricule  du  cœur  qui 
contient  du  sang  sous  la  pression  manométrique  de  20  centi- 
mètres de  mercure  par  exemple,  nous  devons  conclure  que  chaque 
point  de  ses  parois  supporte  intérieurement  une  pression  de 
20  centimètres  de  mercure  et  que  l'efTort  total  exécuté  par  le 
ventricule  équivaudrait  au  poids  d'uir  cylindre  de  mercure  qui 
aurait  pour  base  la  surface  intérieure  du  ventricule  que  l'on  sup- 
poserait étalée  sur  un  plan,  et  pour  hauteur  20  centimètres.  Un  tel 
cylindre,  d'après  les  mesures  prises  par  Haies  sur  la  surface 
in^rieure  du  ventricule  gauche  d'un  cheval,  pèserait  environ 
23  kilogrammes. 

Mais  une  difficulté  se  présente  dans  ces  évaluations  de  la  force 
du  cœur.  Comment  estimer  la  surface  intérieure  du  ventricule  ? 
I^  mesurer  avec  ses  anfractuosilés  si  nombreuses  et  ses  colonnes 
charnues,  ce  serait  attribuer  aux  parois  ventriculaires  une  surface 
beaucoup  trop  grande.  Pour  déterminer  la  surface  effective  du 
ventricule,  il  faut  faire  abstraction  des  anfractuosités  qu'elle  pré- 
sente*; le  moyen  le  moins  inexact  serait  de  mesurer  le  volume 
du  liquide  que  peut  recevoir  un  ventricule  en  diastole  et  d'attri- 
buer à  cette  cavité  du  cœur  la  surface  d'une  sphère  qui  aurait 
exactement  ce  volume. 


De  la  ffor^e  «etvelle  et  de  la  forée  p<MMiible  dn  eeevr. 

g  43.  —  Tout  acte  qui  s'exerce  dans  le  but  de  surmonter  une 


1 .  Colin  {Détermination  expérimentale  de  la  force  du  cœur, Comptes  rendus,  t.  XL  VU , 
p.  254,  1853),  croyant  perfectionner  les  évaluations  de  ses  devanciers,  a  mesuré 
minutieusement,  sur  un  moule  de  pl&tre  coulé  dans  le  ventricule  gauche  d'un  che- 
val, toutes  les  surfaces  que  baigne  le  sang.  Ce  physiologiste  a  trouvé  un  dévelop- 
pement total  de  565  centimètres  carrés,  ce  qui  lui  a  fourni,  pour  mesure  de  la  force 
ventriculaire,  un  effort  de  118  kilog.  650  gr.  Il  e.st  clair  que  cette  manière  de  mesurer 
la  surface  intérieure  du  ventricule  ne  peut  conduire  qu'à  des  résultats  exagérés;  les  co- 
lonnes charnues  qui  baignent  dans  le  sang  y  sont  également  pressées  dans  tous  les 
sens,  de  sorte  que  les  efforts  égaux  et  contraires  auxquels  elles  sont  soumises  m  neu- 
tralisent entièrement.  A  ce  compte,  en  tendant  à  Tintérieur  du  tonneau  de  Pascal  des 
fils  et  des  cordes  diversement  entre-croisés,  ou  en  remplissant  ce  tonneau  de  fascines, 
de  paille  ou  de  copeaux,  de  manière  à  multiplier  la  surface  mouillée,  on  accrottnût 
la  pression  supportée  pour  une  môme  hauteur  de  liquide  dans  le  tube,  et  on  obtiendrait 
la  rupture  avec  une  charge  beaucoup  plus  faible. 
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résistance  a  nécessairement  pour  limite  la  valeur  de  cette  résis^ 
tance  elle-même.  Si  nous  soulevons  avec  la  main  une  plume,  puis 
un  corps  très  pesant^  Teffort  de  nos  muscles  sera  inégal  dans  ces 
deux  cas  et  il  nous  serait  impossible  de  développer  un  effort  de 
deux  kilogrammes  en  soulevant  un  kilogramme  seulement  ^ 

Le  cœur  aussi  règle  son  effort  sur  la  résistance  qu'il  éprouve^ 
c'est-ft-dire  sur  la  pression  à  laquelle  le  sang  est  soumis  dans  les 
artères.  Or,  comme  cette  pression  varie,  à  chaque  instant,  sous 
toutes  sortes  d'înQuences,  rien  n'est  plus  variable  que  la  force 
que  déploiera  le  cœur  dans  ces  diverses  conditions.  Que  Ton 
saigne  un  animal  par  l'ouverture  d'une  grosse  artère,  la  pression 
artérielle  baissera  rapidement  et  si,  pendant  ce  temps,  deux 
manomètres  étaient  adaptés  Tun  au  ventricule  gauche  et  Tautre 
à  une  artère,  on  verrait  Teffort  systolique  du  ventricule  suivre  les 
phases  décroissantes  de  la  pression  artérielle.  Ainsi,  la  force 
actuelle  du  cœur  est,  comme  celle  d'un  muscle  quelconque,  pro- 
portionnelle à  la  résistance  que  le  ventricule  doit  vaincre. 

Si  le  ventricule  trouvait  au-devant  de  lui  une  résistance  crois- 
sante, on  verrait  croître  proportionnellement  Teffort  de  sa  systole. 
Enfin,  si  Ton  opposait  à  la  sortie  du  sang  du  ventricule  un  ob- 
stacleabsolUjl'effortdéveloppé  par  les  parois  de  cet  organe  s'élève- 
rait jusqu'à  la  limite  de  leur  puissance  musculaire,  ce  serait  la 
mesure  de  la  plus  grande  force  possible  du  cœur. 

g  44.  —  Pour  déterminer  cette  plus  grande  force  possible,  il  faut 
placer  un  manomètre  à  Torigine  de  l'aorte  ;  puis,  au  delà  de  ce 
manomètre,  comprimer  brusquement  l'aorte  au  moment  où  le 

1.  CeUe  proposition  a  besoin  d'élre  plus  complètement  déflnie.  Ainsi  quand  on  parle  de 
Tégalité  entre  la  puissance  et  la  résistance  ou  entre  Vaction  et  la  réaction^  on  entend 
qne  cette  égalité  existe  au  lieu  d'application  de  la  force  contre  le  corps  résistant.  Mais 
i  son  ocigine,  TefTort  développé  est  souvent  beaucoup  plus  grand,  et  s'il  a  perdu  de  sa 
valeur  au  point  d'application,  c'est  qu'il  a  agi  sur  un  levier  défavorable.  Ainsi,  en 
soalevanl  au  bout  du  bras  un  poids  môme  léger,  on  développe,  au  point  d'insertion  hu- 
roérale  du  deltoïde,  un  effort  considérable;  c'est  qu'alors  la  puissance  a  un  monietU 
(Vaeiion  plus  défavorable  que  la  résistance . 

Une  autre  circonstance  dans  laquelle  l'effort  excède  le  poids  auquel  on  l'applique, 
correspond  au  cas  où  ce  poids  est  déplacé  avec  vitesse.  En  vertu  de  l'inertie  de  la  ma- 
tière, il  faut,  pour  déplacer  un  certain  poids,  des  efforts  d'autant  plus  grands  qu*on 
voudra  imprimer  à  celui-ci  une  plus  grande  vitesse.  La  résistance  des  masses  au  dé- 
placement croît  comme  les  carrés  des  vitesses  qui  leur  sont  imprimées  :  de  sorte  que, 
pour  imprimer  à  un  corps  qui  tombe  une  vitesse  deux  fois  plus  grande  que  celle 
qne  la  pesanteur  lui  donnerait,  il  faudrait  le  pousser  de  haut  en  bas  avec  une  foroe 
quatre  fois  supérieure  à  son  poids. 
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ventricule  va  entrer  en  systole.  Le  sang  ne  trouvant  plus  aucune 
issue,  TefTort  du  ventricule  s'applique  en  entier  à  faire  monter  le 
niveau  du  manomètre  qui  atteint  une  hauteur  bien  supérieure  i 
celle  qu'on  observe  dans  les  conditions  ordinaires,  sous  l'influence 
des  élévations  physiologiques  de  la  pression  artérielle. 

Cette  expérience  serait  difficile  à  réaliser  si  Ton  agissait  sur 
un  animal  dont  la  poitrine  aurait  été  ouverte  ;  elle  se  fait  très 
commodément,  au  contraire,  dans  les  conditions  de  la  circulation 
ctrtificielle,  c'est-à-dire  sur  le  cœur  détaché  d'un  animal  à  sang 
froid. 

Expérience,  —  On  enlève  avec  soin  le  cœur  d'une  grenouille, 
ou  mieux  encore  celui  d'une  tortue  [Pig.  28),  puis,  on  adapte 


Fig.  38.  Mesure  de  la  force  du  ventricule  aux  difTérenleis  phases  de  sa  systole. 


une  canule  de  verre  au  tronc  veineux  commun  Y,  une  autre 
à  l'une  des  aortes  A;  enfin  on  lie  tous  les  autres  vaisseaux. 
A  chacune  de  ces  canules  est  ajusté  un  long  tube  de  caout- 
chouc d'assez  gros  calibre  (  3  ou  4  millimètres  de  diamètre 
intérieur).  Le  tube  qui  se  rend  à  l'oreillette  sera  plongé  dans  un 
réservoir  R,  rempli  de  sérum  de  sang  de  bœuf;  le  sang  coulera 
par  ce  tube,  comme  à  travers  une  veine,  et  pénétrera  dans  l'o- 
reillelle,  puis  dans  le  ventricule.  Ce  dernier  le  lancera  dans  le 
tube  A  adapté  à  la  branche  aor tique,  où  le  sang  circulera  comme 
dans  une  artère.  Si  l'on  fixe  rorifice  terminal  e  de  ce  tube  au-des- 
sus du  réservoir  qui  contient  le  sang,  on   verra  s'établir  une 
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circulation  continue  qui  durera  parfois  pendant  plusieurs  jours, 
et  permettra  de  faire,  sur  la  force  du  cœur,  sur  son  rythme  et  sur 
son  débit,  les  expériences  les  plus-variées  ^ 

Or,  si  Ton  place  un  manomètre  i  mercure  de  très  fin  calibre  m 
i  l'origine  du  tube  artériel  »  de  manière  à  constater  la  pression 
du  sang  dans  ce  conduit,  on  verra  qu'en  comprimant  plus  ou 
moins  le  tube  en  aval  du  manomètre  la  pression  accusée  par 
l'instrument  s'élèvera  en  raison  de  l'obstacle  apporté  au  cours  du 
sang  ;  et  si  l'on  comprime  le  tube  de  manière  à  empêcher  entiè- 
rement le  cours  du  sang,  l'eiîort  ventriculaire  agira  exclusive- 
ment sur  le  manomètre,  et  le  fera  monter  jusqu'à  11  ou  1% 
centimètres,  chiffre  que  n'atteint  pas  la  pression  du  sang  chez  la 
tortue  dans  les  conditions  physiologiques. 


•e  Im  furee  d«  vcntrlevle  aoix  divers  lastaata  de  ki  systole . 

g  45.  —  Les  développements  qui  ont  été  donnés  plus  haut  sur  la 
proportionnalité  de  l'effort  du  cœur  &  l'étendue  de  la  surface  inté- 
rieure du  ventricule  permettent  de  conclure  que  si  la  pression  ar- 
térielle était  constante,  le  cœur  aurait  besoin  d'un  effort  de  moins 
en  moins  grand  pour  la  surmonter,  à  mesure  qu'il  serait  arrivé  à 
un  degré  plus  avancé  de  son  resserrement*.  Mais  Texpérience 

1.  CeUe  disposition  se  rattache  à  la  grande  méthode  des  circulations  artificielles 
dont  on  trouve  les  premières  tentatives  dans  les  expériences  de  Legallois,  de  Poi- 
senille,  de  Brown-Sequard,  de  J.  MQUer^  méthode  si  habilement  développée  par  Lud- 
wig  et  son  école,  et  destinée  À  rendre  les  plos  grands  services  &  la  physiologie.  L'illustre 
professeur  de  Leipzig,  après  avoir  séparé  un  organe  du  corps  d'un  animal,  fait  circuler 
du  saog  déûtiriné  ou  du  sérum  à  travers  les  vaisseaux  de  Porgane,  et  Ton  voit  celui  ci 
accomplir  sa  fonction  ordinaire  :  un  muscle  fait  du  travail  ;  un  poumon  dégage  de 
Tacîde  carbonique,  tandis  que  Toxygëne  est  absorbé  par  le  sang  qui  le  traverse;  noe 
glande  sécrète;  le  cœur  enfin  effectue  son  travail  intermittent  avec  une  régularité  ad- 
mirable. La  disposition  ci-dessus  indiquée  d'un  cœur  do  tortue  faisant  circuler  du  sang 
déflbriné  dans  un  système  de  tubes  représentant  les  vaisseaux  constitue  donc  un  des 
procédés  de  la  méthode  générale  des  circulations  artificielles. 

2.  On  enseigne,  en  mécanique,  que  si  des  sphères  creuses  faites  d'une  môme  ma- 
tière et  d'égale  épaisseur,  mais  présentant  des  dimensions  différentes,  sont  soumises 
à  une  même  pression  graduellement  croissante,  la  plus  grande  se  rompra  la  pre- 
mière et  la  plus  petite  résistera  le  plus  longtemps.  L'effort  qui  tend  à  produire  la 
rupture  est ,  pour  une  même  pression,  sensiblement  proportionnel  au  rayon,  si  Ton 
agit  sur  des  vases  sphériques.  Or  cet  eff'ort  à  la  rupture  est  de  môme  nature  que  la 
résistance  que  doit  vaincre  la  paroi  du  cœur  lorsqu'elle  se  contracte  sur .  le  sang 
oontenn  dans  le  ventricule  et  qu'elle  surmonte ,  pour  se  vider,  la  pression  du  sang 
dans  l'aorte. 
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montre  qu'il  n'en  est  pas  ainsi  ;  cela  tient  à  ce  que  deux  facteurs 
interviennent  pour  constituer  la  force  du  cœur,  et  que  ces  deux 
facteurs  varient  en  sens  inverse  l'un  de  l'autre.  En  effet ,  tandis 
que  le  ventricule  se  resserre  et  que  la  diminution  de  sa  sur- 
face intérieure  lui  permet  de  surmonter  avec  un  moindre  effort  la 
pression  du  sang  artériel,  sa  fibre  musculaire  s'affaiblit  et  perd 
d'autant  plus  de  sa  force  qu'elle  est  déjà  plus  raccourcie.  Cette 
diminution  de  la  force  musculaire  du  cœur  fait  plus  que  compen- 
ser les  avantages  de  la  diminution  de  capacité  du  ventricule,  de 
sorte  que  la  pression  explorée  au  moyen  du  manomètre,  aux  diffé- 
rentes phases  de  la  systole,  se  montre  de  moins  en  moins  forte, 
du  début  à  la  fin  de  celle-ci. 

L'expérience  se  fait  au  moyen  de  l'appareil  représenté  figure  28. 
Le  cœur  de  la  tortue  a  des  mouvements  assez  lents  pour  qu'on 
puisse  comprimer  à  volonté  le  tube  artériel,  soit  au  début  de  la 
systole  ventriculaire,  soit  à  une  autre  phase  plus  ou  moins  avan- 
cée de  cette  systole.  En  fermant  le  tube  d'écoulement  A,  en  aval  du 
manomètre,  au  moment  oii  les  ventricules  vont  commencer  leur 
mouvement  systolique,  on  constate  que  l'élévation  du  manomètre 
atteint  sa  hauteur  maximum,  11  centimètres,  par  exemple.  En 
fermant  le  tube  au  milieu  de  la  phase  systolique,  l'effort  maxi- 
mum du  ventricule  n'est  plus  que  8  centimètres;  plus  tard,  il  n'est 
plus  que  5  centimètres;  vers  la  fin  de  la  systole,  il  est  plus  faible 
encore. 

On  trouve  dans  cette  expérience  une  preuve  manifeste  de  l'af- 
faiblissement du  muscle  cardiaque  à  mesure  que  ses  fibres  ont 
subi  un  raccourcissement  plus  prononcé. 

CoBuneat  ■*«tilise  la  forée  d«  eœar. 

g  46.  —  Lorsque  l'on  compare  la  grande  surface  du  ventricule  à 
l'aire  beaucoup  plus  restreinte  de  l'oririce  aortique  par  lequel  le 
sang  passe  dans  le  système  artériel,  on  est  porté  à  croire  qu'une 
grande  partie  de  la  force  que  développent  tous  les  points  de  la 
paroi  du  ventricule  est  inutilisée.  11  semble  que,  dans  le  cylindre 
d'une  pompe  ordinaire,  un  piston  à  étroite  surface  qui  pousse 
devant  lui  le  liquide  agisse  dans  des  conditions  plus  favorables. 

Il  est  vrai  qu'avec  un  piston  qui  se  mouvrait  dans  un  cylindre 
de  section  égale  à  celle  de  l'orifice  aortique,  on  pourrait  pousser 
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dans  Faorte  la  quantité  de  sang  qu'y  envoie  le  ventricule,  en 
employant  un  effort  beaucoup  moindre  que  celui  que  le  cœur 
déploie;  mais  alors  le  piston  devrait  parcourir  le  même  chemin 
que  la  colonne  liquide  elle-même. 

Dans  le  cœur,  au  contraire,  toute  la  surface  intérieure  du  ven- 
tricule presse  également  sur  le  sang,  mais  chaque  point  de  cette 
surface  ne  se  déplace  que  d'une  faible  quantité.  De  la  somme  de 
ces  petits  déplacements  résulte  un  mouvement  considérable  de 
la  colonne  sanguine  qui  pénètre  dans  Taorte.  Admettons,  pour 
fixer  les  idées,  que  la  surface  interne  du  ventricule  soit,  en  moyenne, 
six  fois  plus  grande  que  celle  de  Torifice  aortique,  il  s'ensuivra 
que  pendant  la  systole,  la  quantité  dont  chaque  point  de  la  paroi 
se  rapproche  du  centre  du  ventricule  étant  prise  pour  unité,  le 
cylindre  de  sang  qui  pénétrera  dans  l'aorte  aura  un  parcours  six 
fois  plus  étendu.  Ici,  comme  dans  un  grand  nombre  d'actes  phy- 
siologiques *,  le  mouvement  gagne  en  étendue  ce  qu'il  perd  en 
force,  mais  le  résultat  final  est  le  même,  au  point  de  vue  du 
travail  effectué. 


Tnivail  du  coeur. 

g  47.  —  On  appelle  travail  mécanique  le  produit  de  l'effort  par  le 
chemin  parcouru.  Comme  exemple  d'évaluation  d'un  travail,  nous 
citerons  le  cas  le  plus  simple  :  un  effort  capable  de  soutenir  un  poids 
d'un  kilogramme  aura  effectué  un  kilogrammëtre  si  le  poids  a  été 
élevé  à  un  mètre  de  hauteur  ;  il  aura  effectué  deux  kilogrammètres 
si  un  kilogramme  a  été  élevé  à  deux  mètres,  ou  si  deux  kilo- 
grammes ont  été  élevés  à  un  mètre.  A  chaque  systole  du  ventri- 
cule, un  certain  travail  est  produit,  car  l'effort  du  cœur  contre  le 
sang  déjà  contenu  dans  l'aorte  fait  parcourir  à  ce  sang  un  certain 
chemin. 

Si  nous  considérons  une  tranche  idéale  du  sang  contenu  dans 
l'aorte,  nous  savons  que  cette  tranche  présente  au  déplacement 
une  certaine  résistance  :  ce  sera  le  produit  de  la  pression  mano- 


1.  La  plupart  des  muscles  du  corps  s'insèrent  sur  les  os  qu'ils  déplacent,  très  près 
du  centre  du  mouvement  articulaire;  ils  exécutent  donc  un  effort  beaucoup  supérieur 
à  Ja  valeur  des  résistances  qu'ils  surmontent  à  rexlrémité  du  rayon  osseux:  aussi, 
en  revanche,  ils  impriment  à  ces  résistances  un  parcours  beaucoup  plus  étendu  que 
celui  qu'effectue  leur  insertion  mobile. 
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métrique  par  la  surface  d'une  section  transversale  de  Taorte.  Or, 
si  nous  pouvions  suivre  le  mouvement  de  cette  tranche  de  liquide, 
du  commencement  à  la  fin  de  la  systole  du  ventricule,  nous  Ter- 
rions qu'elle  a  subi  un  certain  déplacement,  poussée  par  le  sang 
nouveau  que  le  cœur  a  envoyé  derrière  elle.  C'est  ce  déplacement 
qu'il  faut  multiplier  par  la  résistance  vaincue,  afin  d'avoir  le  tra- 
vail du  cœur. 

L'équation  du  travail  du  cœur  est  le  produit  de  la  pression  ma- 
nométrique  par  la  section  de  l'aorte  et  par  le  chemin  parcouru. 
Ces  deux  derniers  facteurs  représentent  le  volume  du  cylindre  de 
sang  qui  entre  dans  l'aorte  à  chaque  systole  ventriculaire ,  de 
sorte  que,  pour  une  pression  quelconque  du  sang,  le  travail  sera 
proportionnel  au  volume  de  ce  cylindre,  c'est-à-dire  au  débit 
produit  par  la  systole  ventriculaire.  Cette  considération  donne 
le  moyen  de  mesurer  le  travail  du  cœur  toutes  les  fois  qu'on 
pourra  estimer  la  pression  moyenne  et  le  débit. 

Dans  les  conditions  de  la  circulation  artificielle  représentées 
figure  28,  on  peut  aisément  mesurer  le  débit  du  cœur,  tandis  que  le 
manomètre  indique  la  pression.  En  effet,  au  lieu  de  laisser  le  sang 
du  tube  artériel  A  se  déverser  dans  le  réservoir  d'où  il  revient  dans 
l'oreillette,  recueillons  ce  sang,  pendant  une  minute,  dans  une 
éprouvette  graduée;  nous  verrons,  par  exemple,  que  cent  centi- 
mètres cubes  ont  été  versés  sous  la  pression  de  dix  centimètres 
de  mercure.  Le  travail  effectué  est  le  même  que  si  l'on  eût  soulevé 
à  un  mètre  un  cylindre  de  mercure  ayant  un  centimètre  de  base 
et  dix  centimètres  de  haut;  le  poids  de  ce  solide  étant  cent  trente 
grammes,  le  travail  effectué  sera  cent  trente  grammètres  *. 

Veut-on  connaître  le  travail  correspondante  chacune  des  systoles 
ventriculaires,  il  faut  diviser  le  travail  total  par  le  nombre  des 
systoles,  nombre  facile  à  déterminer  si  l'on  inscrit,  pendant  l'expé- 
rience, le  nombre  des  oscillations  manométriques  par  le  procédé 
précédemment  indiqué. 

Ces  mesures  du  travail  du  cœur  n'ont  que  peu  de  valeur  au  point 
de  vue  absolu  :  étant  ainsi  placé  dans  des  conditions  anormales, 
le  cœur  n'a  probablement  pas  la  même  puissance  que  sur  le  vi- 
vant, mais  on  peut  tirer  de  la  méthode  qui  vient  d'être  décrite 

1.  Dans  cette  évaluation,  on  ne  mesure  que  le  poids  du  sang  et  la  hauteur  à  la- 
quelle il  a  été  élevé,  mais  on  ne  tient  pas  compte  des  résistances  de  frottement  que 
le  sang  éprouve  dans  les  conduits  qu'il  traverse.  Ces  résistances,  du  reste,  sont  né- 
gligeables si  Ton  se  sert  de  tubes  larges. 
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d*importante  résultats  au  point  de  vue  des  influences  qui  aug- 
mentent ordinairement  le  travail  du  cœur^ 


¥«pfaiti«as  d«  travail  d« 


«oenr  «aas  lenra  rapports  avM  la 
êom  artérielle. 


g  48.  —  Le  travail  du  cœur  varie  suivant  la  pression  arté- 
rielle. Pour  étudier  cette  influence,  on  peut  recourir  à  la  circu- 
lation artificielle;  en  cfiTet,  la  résistance  que  le  cœur  éprouve 
pour  se  vider,  c'est-à-dire  la  pression  du  sang  dans  le  tube  artériel 
peut  être  facilement  réglée  ;  dans  l'expérience  ci-dessus,  il  suffit 
d*élever  ou  d'abaisser  l'orifice  d'écoulement  e  du  tube  artériel  dans 
l'éprouvette.  Le  cœur  devra  soulever  une  colonne  de  sang  ayant 
pour  hauteur  la  distance  verticale  qui  sépare  l'orifice  aortique  du 
cœur  de  l'orifice  d'écoulement  '. 


DÉBIT 

CHARGE 

PRODUIT 

eo 

en 

des 

CSimMtrRKS  CUBES 

HAirrCUR  os  SANG 

FACTEURS  DU  TRAVAIL 

10 

0 

0 

8,5 

•     0,05  c.  m. 

41 

7 

0,10    - 

70 

5,25 

0,15    — 

79 

4 

o;2o  — 

80 

1,5 

0,25    — 

37 

0,25 

0,30    — 

7 

0 

0,35    — 

0 

===== 

Or  si  l'on  fait  varier  la  pression  artérielle,  on  constate  que  les 
débits,  en  un  temps  donné,  diminuent  à  mesure  que  la  pression 
augmente.  Le  tableau  ci-dessus  montre  la  manière  dont  se  pro- 


1.  De  nombreuses  recherches  dans  le  détail  desquelles  nous  ne  pouvons  entrer  ici  ont 
été  faites  à  rétranger,  en  Allemagne  surtout,  sur  le  travail  du  cœur  de  la  grenouille 
soumis  à  une  circulation  artiflcielle.  Le  plus  souvent  on  a  évalué  le  travail  en  tenant 
eompte  de  la  hauteur  à  laquelle  s'élève  le  manomètre  {Froschmanomeler)  et  du  nombre 
des  systoles  (Blasius,Coal8,Cyon.elc.):  quelquefois  on  a  évalué  le  débit  d'après  Tampli- 
tade  des  courbes  de  diminution  de  volume  du  cœur  au  moment  de  la  systole  (François- 
Franck,  Ch.  Roy).  Tontes  ces  ex|$ériences  concordent  sur  les  points  essentiels  avec  celles 
que  nous  avons  faites  nous-mémo  en  tenant  compte  de  la  valeur  absolue  du  débit  et  de 
la  fréquence  des  systoles. 

2.  Il  fiiut,  dans  ces  expériences,  avoir  soin  de  placer  assez  bas  le  réservoir  d'alimen- 
tation qui  fournit  au  cœur  le  sang  veineux  et  de  le  mettre  sensiblement  au  niveau 
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duisent  ces  variations  du  débit,  suivant  la  valeur  de  la  pression- 
que  le  cœur  devra  surmonter.  On  voit  que  pour  une  charge  de 
C'jOb*  de  sang,  le  cœur  débitait  Sfi""""  cubes;  que  pour  une  charge 
de  0">,10<^  il  débitait  7«"  cubes;  pour  0",15*^  il  débitait  5*'"»,  etc. 
Le  produit  du  débit  par  la  charge  a  eu  successivement  les  valeurs 
41,  70,  79,  80,  37,  7.  C'est-à-dire  qu'il  a  commencé  par  croître 
jusqu'à  la  charge  de  0'»,20<'  de  sang,  puis  à  diminuer  à  mesure 
que  la  charge  augmentait.  Ce  résultat  est  conforme  à  ceux  que 
Ton  obtient  avec  les  autres  muscles.  Weber,  en  effet,  a  démontré 


Fig.  39.    Représentation  graphique  des  débits  du  cœur  d'une  tortue  sous  diiïérenles  charges 

artérielles. 

que  le  travail  d'un  muscle  atteint  son  maximum  pour  une  cer- 
taine charge  moyenne,  mais  que  s'il  est  soumis  à  une  charge  trop 
faible  ou  trop  forte,  son  travail  est  moindre. 

La  figure  29  représente  graphiquement  les  résultats  du  tableau 
précédent;  les  débits  du  cœur  y  sont  comptés  sur  l'axe  des  ordon- 
nées et  les  pressions  artérielles  sur  Taxe  des  abscisses.  On  voit 
que  le  débit  du  cœur,  pour  une  minute,  varie  sensiblement  en 
raison  inverse  de  la  pression  artérielle. 


du  cœur  lui-môme^  car  si  Téprouvette  qui  reçoit  le  sang  élail  plus  bas  que  le  réscr- 
Toir  d'ail meolatioD ,  le  sang  traverserait  le  cœur  en  permanence,  les  tubes  faisant 
Tofflce  de  siphon,  et  Faction  du  vcnlricule  ne  ferait  que  provoquer  des  intermittences 
dans  cet  écoulement  spontané. 
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Inlhieacc  de  la  pren^loa  velMemie  mur  le  travail  du  etoeur. 

ê  49.  —  La  hauteur  du  réservoir  d'alimentation  qui  envoie  au 
cœur  le  sang  veineux  règle  la  réplétion  de  cet  organe  pendant  sa 
phase  diastolique;  doii  cette  conséquence,  que,  sous  une  charge 
veineuse  trop  faible,  le  cœur,  ne  recevant  qu'une  quaatité  insuf- 
Tisante  de  sang,  n'enverra  qu'une  faible  ondée,  môme  s'il  se  trouve 


Fîg.  30.  Représentation  graphique  des  débits  du  cœur  d'une  tortue  sons  différentes  chargée  veineuses. 

dans  les  conditions  les  plus  favorables  pour  son  travail,  relative- 
ment à  la  charge  artérielle.  En  élevant  la  charge  veineuse ,  on 
obtient  un  accroissement  du  débit  du  cœur,  c'est-à-dire  du  tra- 
vail ;  cet  accroissement,  sensiblement  proportionnel  à  la  charge 
jusqu'à  26  ««  (fig.  30),  est  moins  prononcé  pour  des  pressions 
veineuses  plus  élevées*. 


1.  Toutes  ces  expériences,  falles  avec  PéprouvcUe  graduée,  demandent  beaucoup 
de  temps;  il  serait  plus  avantageux  de  recourir,  pour  mesurer  les  variations  de  débit 
du  cœur,  aaz  moyens  d'inscription  des  débits.  Voy.  Mélh.  graph.,  p.  214. 
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Wartetloow  ûm  «mv«ll  d«  emmw  avec  la 

g  50.  —  Des  expériences  faites  avec  la  circulation  artificielle  ont 
montré  que,  sous  une  même  pression,  la  température  plus  ou 
moins  élevée  à  laquelle  on  soumet  le  cœur  fait  varier  le  tra- 
vail. L'échauffement  accélère  le  rythme  du  cœur  et  augmente 
d'abord  le  travail  produit  en  un  temps  donné;  mais  bientôt  on 
constate  que,  par  la  plus  grande  rapidité  de  ses  mouvements, 
le  ventricule  n'a  plus  le  temps  d'effectuer  sa  réplétion  d'une 
manière  complète,  les  systoles,  quoique  plus  nombreuses  en  un 
temps  donné,  ne  représentent,  chacune,  qu'un  moindre  débit, 
d'où  résulte  une  diminution  du  travail  tolaP. 

On  verra  plus  loin  que  ces  inQuences  diverses  se  retrouvent 
dans  les  conditions  normales  de  la  circulation,  et  que  le  travail 
du  cœur  varie  sous  l'influence  des  pressions  artérielle  et  vei- 
neuse ;  qu'il  varie  également  sous  Tinfluence  des  températures  ; 
enfin,  que  l'accroissement  de  fréquence  des  pulsations  du  cœur 
n'impliqiiie  pas  toujours  une  plus  abondante  pénétration  du  sang 
dans  le  syst^e  artériel.  On  sait  déjà  que,  parmi  les  nerfs  qui 
modifient  la  fréqujBnce  des  mouvements  du  cœur,  il  en  est  avec 
lesquels  l'accroissemei^  de  fréquence  est  racheté  par  la  diminution 
de  volume  des  ondées  veiHciculaires;  tel  serait  TefTet  de  l'accélé- 
ration de  la  fréquence  du  cœur  par  l'excitation  des  filets  sym- 
pathiques du  plexus  cardiaque,  g  40;  d'iattrlres  eSels  accélérateurs, 
ceux  qui  suivent  la  section  des  nerfs  vagues,  g  35,  semblent  s'ac- 
compagner d'une  augmentation  réelle  du  travail  du  cœur;  dans 
ce  dernier  cas,  les  ondées  ventriculaires  ne  perdraient  donc  pas 
en  volume  autant  qu'elles  gagnent  en  fréquence. 

1.  Le  même  phéaomène  se  produit  pour  le  Iravail  des  autres  muscles,  qui  crott 
d'abord ,  puis  décroît  par  suite  d'une  élévation  graduelle  de  la  température.  Signa- 
lons ici  les  expériences  de  E.  Cyon  sur  les  effets  de  la  température  sur  le  travail  du 
cceur.  {Rticheri  et  Du  Bois-Reymond's  Arch,,  1866.) 


CHAPITRE    VI. 

ÉTUDE   GRAPHIQUE  DU  MÉCANISME  DU  CŒUR. 

Des  diflérentes  théories  relatives  à  la  cause  des  battements  et  des  bruits  du  coeur.  — 
fitnde  graphique  de  la  succession  des  mouvements  du  cœur.  —  Transmission  des 
monvements  dn  cœur  aux  appareils  qui  les  inscrivent.  ~  Exploration  de  la  pression 
dans  les  cavités  du  cœur.  —  Sondes  cardiaques.  —  Tambour  à  levier.  —  Appareils 
cardiographiques.  —  Interprétation  des  tracés  cardiographiques.  —  Synchronisme 
d'action  des  deux  moitiés  du  cœur. 

Le  mécanisme  du  cœur  esl  connu  depuis  Harvey  qui  a  su  éga- 
lement reconnaître  que  c'est  au  moment  de  la  systole  des  ven- 
tricules que  le  cœur  produit  contre  les  parois  de  la  poitrine  ce 
battement  que  tout  le  monde  a  senti.  Si  Ton  applique  l'oreille 
contre  la  poitrine  d'un  homme  ou  d'un  animal ,  au  niveau  de  la 
région  précordiale,  on  entend  deux  bruits  pour  chaque  battement 
du  cœur;  ces  bruits,  dont  l'un  coïncide  avec  le  battement  lui- 
même ,  ont  des  timbres  différents  et  sont  séparés  les  uns  des 
autres  par  des  intervalles  inégaux. 

Or  dans  certaines  maladies  le  cœur  subit  des  altérations  orga* 
niques,  ses  valvules  ne  ferment  plus  hermétiquement  et  lais- 
sent refluer  le  sang  qu'elles  devraient  retenir,  ou  bien  les  ori- 
fîces  sont  rétrécis  et  ne  livrent  qu'un  passage  insuffisant  au 
sang  qui  vient  de  l'oreillette  dans  le  ventricule  ou  qui  du  ventri- 
cule passe  dans  les  artères.  Dans  tous  ces  cas,  le  désordre  de  la 
fonction  cardiaque  entraîne  des  modifications  dans  les  caractères 
des  battements,  dans  le  rythme  ou  le  timbre  des  bruits  du  cœur. 


théovtos  relaUve*  *  la  eaaa«  é^m  li«ti«iiieiiUi  et 
é^m  hnàim  dm  eœar. 

|bl.—  Depuis  la  découverte  de  l'auscultation ,  les  médecins 
ont  attaché  une  grande  importance  à  l'étude  des  bruits  anor- 
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maux  et  des  changements  dans  les  caractères  de  la  pulsation 
du  cœur,  afin  d'établir  sur  les  modifications  qu'éprouvent  ces 
signes  extérieurs  le  diagnostic  précis  des  lésions  que  le  cœur  a 
subies. 

On  conçoit  que  le  diagnostic  de  la  nature  d'une  lésion  organique 
du  cœur,  basé  sur  les  caractères  anormaux  de  ses  battements 
et  de  ses  bruits,  implique  nécessairement  une  connaissance  par- 
faite de  la  valeur  de  ces  signes  à  l'état  physiologique.  On  a  donc 
fait  un  grand  nombre  d'expériences  pour  déterminer  la  cause 
véritable  des  battements  et  des  bruits  du  cœur.  Tantôt  on  ouvrait 
la  poitrine  d'un  animal  à  sang  froid  et  l'on  mettait  à  nu  le  cœur 
dont  on  voyait  les  battements  se  continuer  pendant  un  temps 
très  long.  Tantôt  on  opérait  sur  de  grands  mammifères  dont  on 
entretenait  la  vie  par  la  respiration  artiBcielle,  après  leur  avoir 
ouvert  la  poitrine.  Nous  avons  dit  comment  Harvey  eut  cette 
bonne  fortune  de  voir  à  nu  et  de  saisir  dans  ses  mains  le  cœur 
d'un  homme  vivant  dont  la  circulation  s'exerçait  d'une  manière 
régulière. 

Mais  les  mouvements  du  cœur  sont  trop  complexes  et  se  suivent 
à  trop  courts  intervalles  pour  qu'on  puisse  les  analyser  facilement, 
môme  en  faisant  concourir  la  vue,le  toucher  et  l'auscultation.  Aussi, 
à  mesure  que  les  expériences  se  multipliaient,  voyait-on  se  multi- 
plier également  le  nombre  des  théories  émises  sur  la  nature  du 
mouvement  et  des  bruits  du  cœur.  Barth  et  Roger,  dans  leur 
remarquable  traité  d'auscultation,  comptaient  en  1859  vingt- 
trois  théories  différentes  sur  la  cause  du  choc  et  des  bruits  du 
cœur  ". 

Toutefois,  les  expériences  de  Rouanet*  ont  si  clairement  démon- 
tré que  la  production  des  bruits  du  cœur  est  due  en  grande 
partie  à  la  clôture,  au  claquement  des  valvules,  que  depuis  le 
remarquable  travail  de  ce  médecin  l'origine  valvulaire  des  bruits 
normaux  du  cœur  est  généralement  admise.  Mais  comme  ces 
bruits  sont  au  nombre  de  deux  à  chaque  révolution  du  cœur, 
il  faut  pouvoir  les  distinguer  l'un  de  l'autre,  afin  de  reconnaître 
celui  qui  correspond  au  début  de  la  systole  des  ventricules 
et  accompagne  la  clôture  des  valvules  auriculo-ventriculaires, 
et  de  le  distinguer  de  celui   qui  signale  le   relâchement   des 

1.  V.  Barth  et  Roger,  Traité  (t auscultation. 

2.  Rouanet,  Thèse,  Paris,  183?,  et  Noxtvelk  analyse  des  bruits  du  cœur^  Paris,  1844. 
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ventricules  et  tient  à  la  clôture  des  valvules  sigmoïdes*.  Or,  Tun 
des  deux  bruits  coïncide  exactement  avec  le  battement  du  cœur  ; 
la  question  se  réduit  donc  &  savoir  à  quel  moment  de  la  révolu- 
lion  cardiaque  se  produit  ce  battement.  C'est  précisément  la  diver- 
gence d'opinions  à  cet  égard  qui  a  donné  naissance  à  tant  de  théo- 
ries différentes  sur  la  signification  du  battement  et  des  bruits  du 
cœur. 

Il  y  a  une  vingtaine  d'années  deux  théories  surtout  régnaient 
en  France  parmi  les  médecins.  L'une,  la  plus  répandue  il  est  vrai, 
avait  été  donnée  par  Harvey';  elle  avait  été  confirmée  par  les 
expériences  d'un  comité  de  médecins  qui  s'était  constitué  à  Dublin 
en  1836*;  par  les  recherches  plus  récentes  de  Chauveau  et  Faivre*; 
enfin  elle  était  défendue  en  France  par  le  professeur  Bouillaud. 
Celte  théorie  considérait  le  battement  du  cœur  comme  produit  par 
la  systole  des  ventricules.  Mais  ses  partisans  avaient  peine  à  ex- 
pliquer comment  les  ventricules  pouvaient,  en  se  vidant,  battre 
contre  les  parois  de  la  poitrine.  On  verra,  dans  le  chapitre  x, 
consacré  &  la  pulsation  du  cœur,  que  les  explications  données  à 
cet  égard  n'étaient  pas  exactes. 

L'autre  théorie  était  soutenue  par  Beau*  et  avait  entraîné  un 
grand  nombre  de  partisans;  elle  consistait  à  admettre  que  le 
baltement  du  cœur  était  dû  &  l'expansion  soudaine  du  ventricule 
gonflé  de  sang  au  moment  de  la  systole  de  Toreiliette.  Avec  un 
semblant  de  logique,  l'auteur  disait  qu'il  est  bien  plus  facile 
de  comprendre  qu'un  ventricule  batte  contre  les  parois  thoraci- 
ques  au  moment  où  il  se  gonfTe  qu'au  moment  où  il  diminue  de 
volume.  Beau  invoquait  du  reste,  comme  ses  adversaires,  des 
expériences  en  faveur  de  son  opinion.  Il  s'appuyait  particulière- 
ment sur  les  phénomènes  que  l'on  observe  quand  on  examine 

1.  Comme  il  y  a  quatre  valvules  dans  le  double  coeur  de  l'homme  et  des  mammifères, 
il  semblerait  qu'on  dût  entendre  quatre  bruits  à  chacune  des  révolutions  du  cœur;  mais, 
en  vertu  du  synchronisme  d'action  des  deux  moitiés  de  cet  organe,  les  deux  valvules 
aoricolo-ventriculaires  se  ferment  à  la  fois  et  ne  produisent  qu'un  bruit  unique.  U  en 
est  de  môme  des  deux  valvules  sigmoïdes.  Dans  certains  cas  anormaux,  ce  synchro- 
nisme est  altéré  et  l'on  peut  entendre  trois  ou  quatre  bruits  à  chaque  révolution  du 
cteur. 

2.  Harvey,  Ex€7*ciiatio  de  motu  cordU  et  sanguinis  (Edit.  princeps,  Francfort,  1628). 

3.  Report  on  the  motions  andsounds  oftht  Heart,  by  tho  Dublin  sub-commitee  of 
the  Médical  Section.  {Report  of  the  British  Association  for  the  Advancement  of 
ScienceSy  1835-1836.) 

4.  Chauveau  et  Faivre,  Gazette  médicale  de  PaiHs^  1856. 

5.  Beau,  Traité  d^ auscultation. 
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le  cœur  d'une  grenouille  vivante  dont  on  a  ouvert  la  poitrine. 
Il  est  évident,  &  l'inspection  de  ce  qui  se  passe  alors ,  que  les 
ventricules  se  distendent  violemment  à  chaque  systole  des  oreil- 
lettes, en  repoussant  les  corps  légers  qu'on  appuie  sur  eux.  Mais 
ce  battement  des  ventricules  en  diastole  ne  correspond  pas  à  la 
véritable  pulsation  du  cœur  de  la  grenouille;  nous  le  démon- 
trerons plus  loin.  Tout  le  malentendu  parait  tenir  à  l'emploi  de 
la  grenouille  pour  étudier  la  succession  des  mouvements  du  cœur 
et  au  transport  qu'on  a  fait  aux  animaux  supérieurs  d'une  ap- 
parence observée  sur  ce  batracien. 

Tel  était  l'état  de  la  question  lorsque  j'entrepris  de  trancher  le 
différend  au  moyen  d'expériences  décisives.  Avec  le  concours  de 
mon  ami  Chauveau,  déjà  exercé  à  l'étude  des  mouvements  du  cœur 
sur  les  grands  animaux,  nous  pûmes  expérimenter  sur  des  che- 
vaux, ânes  et  mulets. 

La  méthode  graphique  nous  parut  devoir  aisément  résoudre 
les  questions  litigieuses;  elle  supplée,  en  effet,  à  Tinsuflisance 
des  sens  »  quand  il  s'agit  de  déterminer  les  rapports  de  suc- 
cession et  de  durée  de  phénomènes  trop  compliqués  et  trop 
rapides. 


Ët«de  graphique  de  Hm  BncceBsloii  des  monTeineBUi  d«  eœur. 

g  52.  — Le  lecteur  a  déjà  vu  plusieurs  fois  dans  les  chapitres  qui 
précèdent  comment,  en  inscrivant  simultanément  sur  un  cylindre 
tournant  les  vibrations  d'un  signal  électrique  et  les  mouvements 
provoqués  dans  un  muscle  ou  dans  un  cœur  de  grenouille,  on  dé- 
termine la  durée  et  le  nombre  des  excitations  électriques,  les 
phases  du  mouvement  provoqué ,  l'intervalle  qui  sépare  les 
excitations  du  mouvement,  etc.,  g  36. 

Dans  le  cas  présent,  il  s'agissait  d'inscrire  à  la  fois  les  différents 
actes  du  cœur  dont  nous  voulions  connaître  la  succession  et  la 
durée.  La  solution  d'un  tel  problème,  qui  n'est  plus  aujourd'hui 
qu'un  cas  particulier  des  inscriptions  multiples  simultanées  S  ne 
laissait  pas  que  d'être  assez  embarrassante  à  l'époque  où  ces 
expériences  furent  instituées. 

Il  fallait,  pour  le  moins,  inscrire  à  la  fois  trois  des  actes  que 

1.  Voy.  Méthode  graphique^  quatrième  partie  :  Inscriptions  multiples. 
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le  cœor  accomplit  :  les  mouvements  des  oreillettes,  ceux  des  ven- 
tricules et  le  battement  du  cœur.  Il  fallait  aller  chercher  ces 
mouvements  dans  le  cœur  lui-même  et  les  transmettre  chacun 
à  un  levier  particulier  chargé  de  les  inscrire,  de  manière  &  juger, 
d'après  les  rapports  de  longueur  et  de  superposition  des  trois 
tracés  obtenus,  de  la  durée  et  de  la  succession  de  ces  actes. 

Pour  transmettre  chacun  de  ces  mouvements  du  cœur,  du  lieu 
011  il  se  produisait  jusqu'au  levier  chargé  de  Tinscrire,  nous 
nous  servîmes  de  tubes  à  air.  Voici  le  principe  de  ce  genre  de 
transmission  qui  rend  journellement  de  très  grands  services 
dans  les  expériences  physiologiques. 


TransmlBBioii  éem  nionTeincBts  dn  coeur  «nx  appareils  qui  les 

InscrlTcni. 

g  53.  —  Soient  (Pig.  31)  deux  ampoules  de  caoutchouc  A  et  B 
fixées  aux  deux  extrémités  d'un  tube  long  et  flexible;  le  tout 
étant  clos  et  plein  d'air. 

Si  l'on  presse  entre  les  doigts  l'ampoule  Â,  on  expulse  à  travers 
le  tube  une  partie  de  l'air  qu'elle  contenait  et  cet  air  va  distendre 


Fiff.  31.  Principe  de  la  transmission  des  mouTements  aux  appareils  inscripteurs. 

l'ampoule  B.  Si  cette  ampoule  B  était  placée  sous  un  levier, 
comme  le  ventricule  de  grenouille  dont  on  inscrit  les  mouve- 
ments (fig.  8),  ce  levier  exprimerait  par  son  élévation  que  l'am- 
poule A  est  comprimée;  inversement,  il  annoncerait  par  son  abais- 
sement que  l'ampoule  A  cesse  d'être  comprimée  et  a  laissé  rentrer 
l'air  préalablement  refoulé  en  B.  Si  la  compression  exercée  sur 
A  est  brusque  ou  lente,  forte  ou  faible,  brève  ou  prolongée,  les 
mouvements  du  levier  traduisent  fidèlement  et  tracent  sur  le 
cylindre  les  caractères  de  ce  mouvement  *. 

1.  L'idée  de  transmettre  un  mouvement  à  distance  au  moyen  de  tubes  pleins  d'air 
appartient  à  Cli.  buisson.  En  1868,  j'avais  essayé  d'obtenir  cette  transmission  à  l'aide 
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Imaginons  que  nous  ayons  préparé  trois  systèmes  semblables 
d'ampoules  conjuguées  et  que  Tampoule  initiale  A,  d'un  de  ces 
systèmes,  soit  introduite  dans  l'oreillette;  celle  d'un  autre  sys- 
tème dans  le  ventricule,  la  troisième  placée  en  face  du  cœur 
pour  en  recevoir  le  choc,  tandis  que  les  trois  ampoules  B,  ou 
ampoules  terminales,  seraient  placées  chacune  sous  un  levier 
inscripteur.  Il  est  clair  que  chacun  de  ces  trois  leviers  tracera 
le  mouvement  qu'il  est  chargé  d'écrire  et  que,  de  la  combinaison 
de  ces  trois  tracés,  on  pourra  déduire  les  rapports  d'intensité, 
de  succession  et  de  durée  des  trois  mouvements.  Si  ces  ampoules 
sont  placées  dans  les  cavités  du  cœur,  elles  seront  comprimées 

d*un  tube  de  plomb  muni  à  ses  extrémités  d'ampoules  semblables  à  celles  qui  sont 
décrites  figure  31  ;  mais  cet  appareil  était  rempli  d*eau  au  lieu  d^air.  Lorsqu'une 
des  ampoules  était  introduite  dans  le  cœur  par  veine  jugulaire,  il  fallait  qu'une 
force  considérable  la  comprimât  pour  que  la  colonne  liquide  contenue  dans  le  tube 
entrât  en  mouvement  et  que  le  levier  enregistreur  fût  soulevé.  Le  ventricule  seul  pou- 
vait produire  cet  effet,  tandis  que  Faction  de  l'oreillette  ne  donnait  lieu  à  aucun  mou- 
vement du  levier  qui  lui  correspondait.  En  1860,  Gh.  Buisson  imagina  un  moyen  de 
transmettre  au  sphygmographe  les  battements  de  différentes  artères  sur  lesquelles 
cet  instrument  ne  serait  pas  directement  applicable.  A  cet  effet,  ce  physiologiste  se 
servait  de  deux  entonnoirs  conjugués  dont  un  tube  de  caoutchouc  réunissait  les  becs, 
comme  on  réunit  les  ampoules  dans  l'appareil  décrit  figure  31.  Le  pavillon  de  chacun 
de  ces  entonnoirs  était  recouvert  d'une  membrane  élastique,  comme  cela  existe  dans 
l'appareil  connu  sous  le  nom  de  sphygraomètre  d'Hérisson.  (Voir  chap.  xiii.)  Il  résul- 
tait de  cette  disposition  que  si  l'on  exerçait  une  pression  sur  la  membrane  de  l'un  des 
entonnoirs,  la  membrane  de  l'autre  se  soulevait  par  la  compression  de  l'air  contenu 
dans  l'appareil.  Buisson  adaptait  à  cette  seconde  membrane  un  disque  léger  surmonté 
d'une  arôte  qui  soulevait  le  levier  d'un  sphygmographe.  Dès  lors,  si  l'on  appliquait  sur 
une  artère  la  membrane  du  premier  entonnoir,  les  battements  du  vaisseau  se  trans- 
mettaient au  levier  qui  les  enregistrait. 

Antérieurement  à  toutes  ces  expériences,  le  docteur  Upham  (de  Boston)  avait  essayé, 
par  un  semblable  moyen,  de  transmettre  à  des  sonneries  électriques  les  mouvements 
extérieurs  du  cœur  :  le  physiologiste  américain  expérimenta  sur  un  jeune  médecin 
nommé  Groux ,  atteint  d'une  division  congénitale  du  sternum,  et  chez  lequel  on  sentait 
les  battements  du  cœur  très  superficiellement,  puisque  les  téguments  seuls  le  recou- 
vraient  en  certains  points.  On  voit  la  figure  de  l'appareil  du  docteur  Upham  dans  une 
brochure  publiée  par  M.  Groux  {Fissura  sterni  congenita,  New  observ.  and  cxperim. 
2*  édition,  Hambourg,  1859). 

Ces  expériences  destinées  à  faire  constater  l'intervalle  qui  sépare  le  début  de  la  con- 
traction de  l'oreillette  de  celle  du  ventricule,  ne  nous  semblent  pas  à  l'abri  de  tout 
reproche,  malgré  l'extrôme  ingéniosité  de  l'appareil.  Je  n'en  parle  ici  que  pour  signaler 
l'on  des  auteurs  de  la  découverte  de  la  transmission  des  mouvements  au  moyen  de 
tubes  pleins  d'air. 

Du  reste,  l'appareil  de  Buisson  présente  un  avantage  sur  celui  du  docteur  Upham  : 
c'est  qu'il  ne  renferme  que  de  l'air,  tandis  que  dans  l'appareil  du  physiologiste  améri- 
cain, l'un  des  entonnoirs  est  rempli  d'eau,  ainsi  qu'une  partie  du  tube,  ce  qui  fausserait 
les  indications,  si  l'on  voulait  enregistrer  la  foirme  des  mouvements  qu'il  décèle,  sur- 
tout dans  le  cas  où  ces  mouvements  devraient  être  transmis  à  grande  distance. 
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comme  le  sang  lui-même  et  traduiront  au  dehors  la  valeur  de 
cette  compression.  C'est  pourquoi  nous  les  avons  appelées  am- 
poules manométriques. 


Ezploraitioii  4e  la  preMifon  daim  les  cavités  eu  cœnr.  —  Sondes 

cardlaqaes. 

§  54.  —  Les  cavités  droites  du  cœur  sont  facilement  accessibles 
à  des  instruments  introduits  par  les  veines  jugulaires;  c'est 
celte  voie  qui  nous  a  servi  à  porter  des  ampoules  manométriques. 
Tune  dans  l'oreillette  droite,  l'autre  dans  le  ventricule  droit,  tan- 
dis qu'une  troisième  ampoule  introduite  dans  un  espace  inter- 
costal, au  lieu  même  où  le  cœur  fait  sentir  son  battement,  recevait 
l'impulsion  du  choc  du  cœur. 

Pour  s'appliquer  aisément  aux  besoins  de  la  cardiographie,  les 
ampoules  manométriques  ont  subi  une  modification  particulière; 


Fig.  33.  Sonde  cardiaqao  droite;  déUile  de  sa  construction. 

elles  ont  été  adaptées  sur  une  sonde  à  double  courant  qui  s'en- 
fonce dans  la  veine  jugulaire.  Cette  sonde  est  représentée  figure.32. 
L'ampoule  manométrique  V,  destinée  au  ventricule  droit,  com- 
munique avec  son  ampoule  terminale  par  le  tube  TV;  l'am- 
poule 0,  destinée  &  l'oreillette,  communique  avec  son  ampoule 
terminale  par  le  canal  annulaire  située  entre  les  deux  tubes 
concentriques  dont  la  sonde  est  formée.  La  longueur  qui  sépare 
les  ampoules  0  et  Y  est  calculée  de  telle  sorte  qu'il  sufTit  d'en- 
foncer cette  sonde  par  la  jugulaire,  jusqu'à  ce  qu'elle  ne  puisse 
plus  pénétrer  davantage,  et  l'on  peut  être  sûr  que  les  deux 
ampoules  manométriques  occupent  la  position  qui  leur  est 
assignée. 
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Tamlioiir  *  levier. 

§  55.  —  Quant  aux  ampoules  terminales,  elles  avaient  subi 
une  modification  dont  l'idée  appartient  à  Buisson;  elles  étaient 
transformées  en  capsules  métalliques  dont  la  face  supérieure. 


Fig.  3S.  Tambour  à  levier. 

formée  par  une  membrane  de  caoutchouc,  transmettait  à  un  levier 
inscripteur  ses  mouvements  de  soulèvement  et  d'abaissement. 
C'est  cet  instrument,  perfectionné  dans  sa  construction,  qui  est 
représenté  figure  33  ;  nous  le  désignerons  à  l'avenir  sous  le  nom 
de  tambour  à  levier^. 


Appareil  eurdio^apidqne. 

§  56.  —  L'appareil  se  compose  de  trois  ampoules  manométriques 
reliées  chacune  par  un  tube  spécial  à  un  tambour  à  levier.  Il  est 
représenté  dans  son  ensemble  {fig.  34)  ;  on  y  voit  trois  tambours  à 
levier  to,  Iv,  /c,  dont  les  pointes  sont  exactement  superposées  et  qui 
écrivent  sur  un  papier  entraîné  par  un  rouage  d'horlogerie  H. 
Les  leviers  lo  et  Iv,  qui  écrivent  les  mouvements  de  l'oreil- 
lette et  ceux  du  ventricule,  sont  réliés  chacun  à  l'une  des  deux 
ampoules  de  la  sonde  cardiaque;  le  levier  le  qui  inscrira  le  choc 
du  cœur  est  relié  à  une  ampoule  manométrique  spéciale. 

Après  avoir  placé  l'ampoule  manométrique  destinée  à  recevoir 
le  choc  du  cœur  dans  le  quatrième  espace  intercostal,  à  l'intérieur 
d'une  cavité  pratiquée  par  le  décollement  des  muscles  intercos- 
taux externe  et   interne*,   on  introduit  par  la  veine  jugulaire 

1.  Voy.  Meth.  graph,y  p.  446. 

2.  Pour  appliquer  cette  ampoule,  on  fait  sur  le  cheval  une  petite  incision  verticale,  au 
niveau  du  cœur,  à  une  distance  d'environ  un  travers  de  doigt  derrière  te  t>ord  de 
Tomoplate.  On  fait  pénétrer  celte  incision  assez  profondément  pour  qu'elle  divise  le 
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externe  la  sonde  cardiaque  droite  jusqu'à  ce  qu'elle  cesse  de  péné- 
trer; on  constate  qu'elle  est  dans  le  cœur,  en  voyant  les  deux 


Fig.  34.  Appareil  cardiographique  poar  démontrer  la  saecession  des  mouTements  du  cœur. 

leviers  qui  lui  correspondent  animés  de  mouvements  rythmés 
différents  l'un  del'autre^  Après  s'être  assuré  que  les  trois  plumes 


muscle  intercostal  externe  ;  puis,  en  introduisant  le  doigt  dans  la  plaie,  on  dédouble 
les  deux  muscles  intercostaux  de  manière  à  former  une  cavité  de  3  ou  4  centimètres  de 
profondeur  occupant  le  quatrième  espace  intercostal ,  cavité  dans  laquelle  on  enfonce 
Tampoule  manométrique. 

C'est  là  le  temps  le  plus  difficile  de  Texpérience;  c'est  le  seul  qui  soit  assez  doulou- 
reux pour  que  Tanimal  s'agite.  Un  danger  qui  est  à  redouter,  c'est  l'ouverture  de  la 
cavité  thoracique;  aussi,  en  générai,  est-ce  par  cette  incision  qu'il  faut  commencer 
l'expérience  ;  car,  dès  qu'on  a  réussi  à  introduire  l'ampoule  intercostale,  tout  le  reste 
ne  présente  plus  de  difficultés  sérieuses. 

L'ampoule  ainsi  appliquée  se  trouve  en  face  du  ventricule  et  reçoit  de  lui  une  pres- 
sion de  dedans  en  dehors  à  chacun  des  battements  cardiaques.  Cette  ampoule  est  encore 
soumise  à  d'autres  causes  de  compression,  suivant  que  le  cœur  augmente  plus  ou 
moins  de  volume  pendant  qu'il  se  remplit. 

] .  Manuel  opératoire.  On  met  à  nu  la  veine  jugulaire  vers  la  partie  inférieure  du 
cou,  et  l'on  applique  sur  ce  vaisseau  une  forte  ligature  ;  puis,  on  fait  aux  parois  de  la 
veine  une  incision  longitudinale  de  2  à  3  centimètres,  située  immédiatement  au-des- 
sous de  la  ligature.  On  trempe  la  sonde  et  ses  ampoules  dans  l'eau,  pour  les  rendre 
glissantes,  et  l'on  introduit  l'ampoule V (fig.  32)  dans  l'ouverture  de  la  veine;  on  pousse 
alors  la  sonde  de  manière  à  engager  successivement  le  tube  TV,  l'ampoule  0  et  la 
grosse  sonde,  jusqu'à  ce  que  l'ampoule  0  ail  pénétré  dans  Tôreillette. 

A  ce  moment,  l'ampoule  V  est  arrivée  dans  le  ventricule  en  tombant  par  son  propre 
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écrivent  à  la  fois,  on  met  en  marche  le  mouvement  d'horlogerie  et 

Ton  recueille  les  tracés  suivants  (fig.  35)  : 

Interprétattoii  éem  traeés  eardloffmphiqaea. 

§  57.  —  La  ligne  supérieure  0  (fig.  35)  correspond  aux  varia- 
tions de  la  pression  du  sang  dans  Toreilletle  droite;  la  ligne 
moyenne  V,  à  la  pression  dans  le  ventricule;  rinférieure  P,  aux 
battements  du  cœur. 

Dans  Toreillette,  Finstant  de  la  systole  correspond  évidemment 


Fig.  35.  Tracés  des  mouTements  de  roreillette  0,  du  ventricule  V  et  du  choc  du  coeur  P 

à  cette  brusque  élévation  de  pression  qui  est  signalée  en  A  dans 
le  commencement  du  tracé.  Or  l'action  de  la  systole  auriculaire 
se  fait  sentir  dans  l'intérieur  du  ventricule;  on  l'y  reconnaît  dans 


poids  à  travers  l'orifice  tricuspide.  La  longueur  de  la  sonde  TV,  dans  Tintervalle  des 
deux  ampoules,  est  calculée  de  telle  sorte  que  Tarn  poule  V  soit  dans  le  ventricule  lors- 
que 0  se  trouve  dans  Toreillette.  La  partie  mince  et  flexible  qui  s*étend  entre  ces  deux 
ampoules  est  située  entre  les  lèvres  de  la  valvule  tricuspide  dont  elle  ne  gêne  en  rien 
les  mouvements. 

On  peut  s'assurer  de  l'innocuité  de  ce  premier  temps  de  l'expérience  en  examinant 
l'animal  ;  celui-ci  n'est  nullement  troublé,  marche  et  mange  comme  de  coutume.  En 
comptant  le  chiffre  du  pouls,  on  trouve  quelquefois  une  légère  accélération,  surtout 
dans  les  premiers  instants;  mais  les  mouvements  du  cœur  sont  presque  toujours  ré- 
guliers et  donnent,  à  l'auscultation,  des  bruits  d'un  caractère  normal. 
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ce  petit  soulèvement  de  la  courbe  qui  se  trouve  sur  le  prolonge- 
ment de  la  ligne  ponctuée  A,  laquelle  marque,  dans  tous  les  tracés, 
l'instant  de  la  systole  de  Toreillette.  Suivons  cette  ligne  prolongée 
jusque  dans  le  tracé  des  battements,  nous  verrons  qu'elle  y  ren- 
contre un  soulèvement  analogue  à  celui  du  tracé  ventriculaire. 
Il  y  a  donc  un  petit  battement  cardiaque  au  moment  où  Toreillette 
envoie  son  ondée  dans  le  ventricule,  mais  ce  phénomène,  presque 
insensible  au  toucher,  ne  correspond  pas  &  ce  qu'on  appelle  le 
choc  du  cœur.  Celui-ci  arrive  à  Tinstant  B  où  la  pression  du  sang 
s'élève  soudainement  à  son  plus  haut  degré  dans  l'intérieur  du 
ventricule.  C'est  le  début  de  la  systole  ventriculaire.  Cette  sys- 
tole a  beaucoup  plus  de  durée  que  celle  de  Toreillette;  en  effet,  la 
pression  reste  longtemps  élevée  dans  le  ventricule  et  ne  tombe 
qu'à  l'instant  C.  La  longue  durée  de  la  systole  du  ventricule  et  la 
brièveté  de  celle  de  l'oreillette  sont  en  rapport  avec  ce  que  nous 
avons  vu  du  caractère  propre  à  la  secousse  de  ces  deux  organes 
musculaires,  g  14.  Laissons  de  côté  les  ondulations  multiples  qui 
annoncent  que  pendant  la  systole  du  ventricule  la  pression  du  sang 
dans  cette  cavité  éprouve  des  variations  nombreuses,  et  voyons  ce 
qui  se  passe  pendant  ce  temps  dans  le  tracé  des  battements.  Nous 
avons  constaté  que  le  choc  coïncide  en  B  avec  le  début  de  la  systole 
ventriculaire  ;  or  la  courbe  qui  le  traduit  montre  que  pendant  tout' 
le  temps  de  la  systole  l'ampoule  manométrique  placée  au-devant 
du  ventricule  éprouve  une  pression  assez  forte,  qui  varie,  il  est 
vrai,  mais  dure  autant  que  cette  systole  elle-même  et  finit  avec 
elle  en  G,  au  moment  du  rel&chement  du  ventricule. 

Il  n'est  pas  nécessaire  de  pousser  plus  loin  l'analyse  de  ces 
tracés  cardiographiques  pour  y  trouver  la  réponse  aux  questions 
qu'ils  devaient  résoudre;  ils  prouvent,  en  effet,  que  Voreillette 
entre  en  systole  avant  le  ventricule  et  ne  produit  pas  le  choc  du 
cœur;  celui-ci,  au  contraire,  a  lieu  au  moment  précis  où  débute  la 
systole  ventriculaire. 

La  théorie  d'Harvey  est  donc  confirmée,  et  le  médecin  qui 
ausculte  un  malade  n'hésitera  plus  à  admettre  que  le  bruit  qui 
coïncide  avec  le  choc  est  un  bruit  du  début  de  la  systole  des  ven- 
tricules ;  ce  bruit,  dans  la  théorie  valvulaire  de  Rouanet,  ne  peut 
s'expliquer  que  par  la  clôture  des  valvules  auriculo-ventricu- 
laires. 

L'expérience  ci-dessus  décrite  n'a  pas  seulement  fourni  la  con- 
firmation absolue  de  la  théorie  d'Harvey  et  donné  à  l'auscultation . 
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une  signification  précise^;  elle  a  montré  des  faits  inattendus  que 
nous  analyserons  dans  le  chapitre  prochain. 

HjmAwomÈmnte  4*«etlon  éem  deux  aïoltlés  eu  eœwr. 

§  58. .—  Nous  ayons  promis  de  démontrer  que  les  deux  ventri- 
cules et  les  deux  oreillettes  sont  synchrones  dans  leurs  mouve- 
ments, bien  que  ce  synchronisme  fût,  pour  ainsi  dire,  la  con- 
séquence nécessaire  de  la  structure  du  cœur;  en  effet,  des 
bandelettes  musculaires  communes  unissent  les  deux  oreillettes 
entre  elles,  et  de  puissantes  couches  de  muscles  enveloppent  les 
deux  ventricules;  mais  comme  certains  auteurs  ont  pu  croire 
qu'à  l'état  sain,  ou  tout  au  moins  à  l'état  pathologique,  les  deux 
moitiés  du  cœur  peuvent  agir  séparément,  nous  avons  cru,  Chau- 
veau  et  moi,  qu'il  était  nécessaire  de  prouver  expérimentalement 
le  synchronisme  des  deux  moitiés  du  cœur. 

Pour  les  deux  ventricules,  Texpérience  est  facile  ;  après  avoir 
introduit  la  sonde  cardiaque  dans  les  cavités  droites  du  cœur 
d'un  cheval  en  passant  par  la  veine  jugulaire,  on  introduit  une 
autre  sonde,  par  la  carotide  et  l'aorte,  dans  le  ventricule  gauche 
du  cœur*. 


1.  Gavarret,  Les  appareils  et  expériences  oardiographiques  de  MM.  Chauveau  et 
Marey.  (Rapport  fait  à  rAcadémie  de  médecine.  21  avril  1863.) 

2.  Celte  sonde  cardiaque  gauche  a  besoin  d*être  décrite,  car  elle  sert  dans  un  grand 
nombre  d'expériences.  Elle  est  formée  d'un  tube  de  métal  af  (fig.  36)  de  3  à  4  milli- 
mètres de  diamètre  extérieur.  Ce  tube  doit  être  assez  rigide;  sa  longueur  est  d'en- 
viron 0*j60.  A  Tune  de  ses  extrémités  est  une  carcasse  métallique  qui  doit  servir  de 
support  à  une  ampoule  élastique  analogue  à  celle  qu*on  introduit  dans  le  ventricule 


^ 


^ 


iir 


Fig.  sa.  Sonde  ctrdiaqne  ganehs. 


droit.  Cette  ampoule  n'a  que  trois  arêtes  de  métal,  au  lieu  de  quatre;  chacune  d'elles 
est  arquée,  de  façon  que  l'ampoule  est  assez  large  à  sa  partie  moyenne  (12  millim.)^ 
tandis  que  ses  deux  extrémités  sont  effilées.  Enfin,  Taxe  de  cette  ampoule,  au  lieu 
d*être  sur  le  prolongement  de  celui  du  tube,  forme  avec  lui  un  angle  obtus  d'environ 
135  degrés. 

Afin  de  savoir,  lorsque  la  sonde  est  introduite  dans  le  cœur,  de  quel  cêté  est  dirigée 
l'ampoule,  on  place  une  tige  latérale  e  branchée  perpendiculairement  sur  le  tube  et  se 
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Cette  expérience  fournit  le  triple  tracé  (Qg.  37). 

Analyse  des  tracés,  —  On  peut  voir  tout  d'abord  que  le  tracé 
fourni  par  les  cavités  droites  présente  sensiblement  les  mêmes 
caractères  que  dans  la  figure  35,  seulement,  Tamplitude  des  mou- 
vementés qui  expriment  la  systole  de  l'oreillette  dans  le  tracé  supé- 
rieur est  un  peu  plus  faible  que  dans  Texpérience  précédente  ; 
cela  tient  à  une  moindre  sensibilité  de  sondes  manométriques 
employées  dans  la  seconde  expérience.  Si  Ton  compare,  au  point 

dirigeant  da  côté  où  l'ampoule  est  inclinée.  Cette  tige  servira  de  point  de  repère  pen- 
dant  Texpérience. 

L'extrémité  libre  de  la  sonde  est  mise  en  rapport  avec  un  tube  gVj  qui  transmet  à  un 
des  leviers  du  cardiographe  les  mouvements  du  cœur  gauche. 

Manuel  opératoire.  —  Lorsqu'on  a  introduit  dans  les  cavités  droites  du  cœur  d'un 
cheral  la  sonde  à  double  courant,  comme  cela  a  été  décrit  à  propos  de  l'expérience 
précédente,  on  passe  à  Tintroduclion  de  la  sonde  destinée  au  ventricule  gauche. 

Pour  cela,  on  fait  une  incision  du  cété  opposé  à  la  première,  et  Ton  met  à  nu  la 
carotide  vers  la  base  du  cou.  On  applique  une  ligature  sur  ce  vaisseau,  le  plus  haut 
possible,  pois  on  saisit  l'artère  avec  les  doigts,  près  de  l'extrémité  supérieure  de  l'inci- 
sion. Celle-ci  doit  être  assez  longue  pour  que  le  vaisseau  offre  une  étendue  de  4  à 
5  centimètres  entre  le  point  que  l'on  comprime  et  celui  où  la  ligature  a  été  placée  tout 
à  rhenre. 

On  fend  alors  l'artère  longitudinalement,  et,  à  travers  cette  fente,  on  introduit  l'am- 
poole  de  la  sonde  préalablement  mouillée.  On  laisse  glisser  cette  ampoule  entre  les 
doigts  qui  compriment  le  vaisseau,  puis,  quand  elle  est  assez  engagée,  on  étreint  avec 
les  doigts  les  parois  de  l'artère,  pour  qu'elles  soient  bien  accolées  au  tube  et  que  le 
saog  ne  puisse  s'échapper  autour  de  celui-ci.  On  enfonce  alors  doucement  la  sonde; 
celle-ci  franchit  la  carotide  et  l'aorte  antérieure  et  vient  enfin  butter  contre  un  obstacle. 
Cet  obstacle  est  produit  par  les  valvules  sigmoTdes  de  l'aorte  ;  on  en  a  la  certitude  en 
voyant  la  sonde  se  soulever  à  chaque  fois  que  le  ventricule  donne  une  systole. 

A  ce  moment,  on  pose  une  nouvelle  ligature  sur  la  carotide,  afin  de  l'adapter  assez 
exactement  sur  le  tube  de  la  sonde,  sans  toutefois  empêcher  cette  dernière  d'exécuter 
des  glissements. 

11  s'agit  enfin  de  faire  pénétrer  l'ampoule  dans  le  ventricule  gauche.  Le  hasard  fait 
quelquefois  que  cette  introduction  a  lieu  d'elle-même,  et  que  l'ampoule,  au  lieu  de  butter 
contre  les  valvules  sigmoTdes,  trouve  celles-ci  ouvertes  et  les  franchit  du  premier  coup. 
Mais  le  plus  souvent  il  n'en  est  pas  ainsi,  et  l'ampoule  est  arrêtée  par  les  valvules.  U 
faut  alors  épier  le  moment  d'une  systole  ventriculaire.  Cela  est  facile,  si  l'on  regarde 
le  levier  que  le  ventricule  droit  met  en  mouvement  et  dont  l'ascension  correspond, 
comme  on  sait,  à  la  systole. 

On  prend  dans  la  main  l'extrémité  de  la  sonde,  qui  porte  comme  point  de  repère  la 
petite  tige  latérale  c  dont  nous  avons  parlé,  et  l'on  tourne  cette  tige  en  bas,  puis,  au 
moment  précis  où  la  systole  du  ventricule  est  arrivée  à  son  maximum,  on  pousse  la 
sonde;  celle-ci  pénètre  alors  k  coup  sûr  dans  la  cavité  ventriculaire  gauche,  et  l'on  peut 
l'y  engager  à  une  profondeur  variable.  Le  tube  métallique  seul  traverse  donc  l'orifice 
aortique  ;  les  valvules  viennent  s'appliquer  sur  lui  d'une  manière  exacte,  à  cause  de 
son  peu  de  volume.  On  peut  s'assurer  que  les  bruits  du  cœur  s'exécutent  d'une  ma- 
nière normale  et  que  l'animal  n'accuse  aucun  trouble. 

Alors  on  adapte  à  l'extrémité  de  la  sonde  le  tube  gv,  qui  se  rend  au  levier  de  l'enre- 
gistreur, et  l'on  obtient  le  tracé  suivant  (fig.  37). 
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de  vue  de  leurs  rapports  chronologiques,  les  phases  systoliques 
des  deux  ventricules,  on  constate  que  toutes  deux  commencent 
et  finissent  en  même  temps  ;  il  y  a  donc  synchronisme  parfait 
entre  les  systoles  des  deux  ventricules. 

Quant  aux  systoles  des  oreillettes,  on  voit,  dans  les  deux  tracés 
ventriculaires,  leur  effet  accusé  par  un  petit  soulèvement  qui  pré- 
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cède  légèrement  la  systole  des  ventricules.  Or  les  deux  soulève- 
ments produits  par  le  retentissement  de  la  systole  des  oreillettes 
sont  parfaitement  synchrones  ;  il  est  donc  démontré  qu'au  point' 
de  vue  chronologique  les  deux  moitiés  du  cœur  agissent  d'une 
manière  simultanée,  ainsi  qu'on  l'admettait  généralement,  en 
raison  de  la  fusion  des  bruits  des  valvules  homologues  en  un 
bruit  unique  produit  par  leurs  clôtures  simultanées. 
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ANALYSE   DES   TRACÉS  GARDIOGRAPHIQUES. 


Inflaence  de  la  présence  da  sang  sur  l'action  musculaire  des  ventricules.  —  Analyse 
des  tracés  cardiographiques  recueillis  sur  les  grands  animaux.  —  Contradiction  ap- 
parente entre  les  renseignements  fournis  par  Tinspection  du  cœur  et  ceux  que 
donnent  les  méthodes  cardiographiques.  —  Identité  de  nature  de  la  pulsation  du 
cœur  chez  la  grenouille  et  chez  les  mammifères.  —  Détermination  graphique  de  la 
succession  des  mouvements  des  oreillettes  et  des  ventricules  chez  Thomme. 


L'examen  des  tracés  cardiographiques  montre  que  la  pression 
du  sang  dans  les  différentes  cavités  du  cœur  passe  par  des 
phases  très  compliquées  ;  on  est  tout  d'abord  tenté  de  s'en  étonner 
quand  on  se  rappelle  l'extrême  simplicité  de  la  courbe  myogra- 
phique  du  mouvement  des  oreillettes  ou  des  ventricules,  §  14.  Dans 
les  tracés  de  la  pression  du  sang  dans  le  cœur,  il  n'y  a  plus  rien 
de  ces  courbes  arrondies  que  donnait  le  muscle  cardiaque  isolé 
et  travaillant  à  vide.  Les  différences  de  forme  que  présentent  les 
tracés,  suivant  qu'on  les  recueille  sur  un  cœur  vide  ou  sur  un 
cœur  plein,  tiennent  à  ce  que  la  présence  du  sang  modifie  beaucoup 
la  nature  des  mouvements  ventriculaires.  D'une  part,  en  effet,  le 
ventricule  subit  un  certain  gonflement  quand  il  reçoit  du  sang  de 
l'oreillette  §43  ;  d'autre  part,  l'effort  ventriculaire  change  à  chaque 
instant,  suivant  les  résistances  qu'il  rencontre  pour  pousser  le 
sang  dans  les  artères  g  47. 


lalliicttee  de  la  présence  du  mmng  ««r  l'aetloB  miisetilAire  des 

▼entrlenlea. 

§  59.  —  Nous  avons  déjà  dit  que  tout  muscle  proportionne  son 
effort  aux  résistances  qu'il  doit  surmonter;  le  cœur  agit  à  cet 
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égard  comme  tous  les  autres  organes  musculaires.  Poussons  un 
objet  qui  glisse  sur  un  plan  bien  uni  :  l'effort  développé  par  nos 
muscles  sera  régulier,  mais  si  le  corps  que  nous  poussons  doit 
être  déplacé  sur  un  sol  raboteux,  le  mouvement  se  fera  par  sac- 
cades et  nos  muscles  prendront,  sous  Tinnuence  de  conditions 
extérieures,  une  tension  irrégulière;  leur  effort  croîtra  et  décroîtra 
avec  les  résistances  placées  au-devant  d'eux.  Ainsi  agit  le  cœur  : 
si  la  force  musculaire  de  ses  cavités  développe  des  efforts  incessam- 
ment variés,  c'est  que  les  résistances  qu'il  éprouve  sont  incessam- 
ment variables.  On  a  vu  que,  placé  sous  le  levier  d'un  myographe 
(fxg.  8).  le  ventricule  d'une  grenouille  donnait  des  courbes  très 


Fig.  38.  Tracé  fourni  ptr  le  myogrtphe  du  cœur  appuyé  sur  le  ventricule  d'une  grenouille  vivante. 

simples  à  contours  arrondis.  En  effet,  la  résistance  que  le  muscle 
avait  à  vaincre  était  constante ,  c'était  le  poids  du  levier;  il  n'y 
avait  donc,  dans  le  mouvement,  d'autres  variations  que  celles  qui 
tenaient  aux  phases  de  l'acte  musculaire  lui-même.  Plaçons  le 
même  myographe  sur  le  ventricule  d'une  grenouille  vivante, 
nous  obtiendrons  une  courbe  d'un  tout  autre  aspect  (fig.  38), 
parce  que  ce  ventricule  agit  sur  du  sang  qu'il  reçoit  et  expulse 
tour  à  tour,  et  que,  d'une  part,  l'admission  de  ce  sang  se  fait 
d'une  manière  saccadée,  et  d'autre  part  son  expulsion  rencontre 
des  résistances  irrégulières.  L'expérience  suivante  fera  bien  res- 
sortir la  différence  d'action  du  cœur,  suivant  qu'il  est  vide  ou 
rempli  de  sang. 

§  60.  —  Ne  considérons,  pour  le  moment,  que  ce  qui  se  passe 
dans  les  ventricules  de  la  grenouille,  et  pour  bien  mettre  en 
évidence  le  rôle  du  sang,  supprimons-en  l'abord  par  une  com- 
pression des  gros  troncs  veineux  en  amont  des  oreillettes.  Bientôt 
le  cœur  se  sera  vidé  et  il  présentera  la  courbe  myographique  simple 
que  nous  connaissons  déjà  (Qg.  39,  ligne  ponctuée).  Laissons  main- 
tenant rentrer  le  sang  dans  le  cœur;  aussitôt  nous  verrons  chan- 
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ger  la  forme  des  courbes.  D'une  part  la  réplétion  du  ventricule  se 
traduira  par  une  courbe  ascendante  r  o  qui  se  substituera  à  la 
pente  descendante  du  relâche- 
ment musculaire  ;  d'autre  part, 
la  fin  de  cette  période  présen- 
tera l'ondulation  o  qui  dépend 
delà  systole  de  Toreillette  et  de 
l'arrivée  d'une  certaine  quan- 
tité de  sang  dans  le  ventricule 

i.-i 1-     X  t   \     oj         ^'^%-  39.  Différence  d'aspect  des  mouvemenU  du 

déjà    rempli.    La   systole  S   du         cœur  de  U  grenouille  saiTânt  qu'il  est  vide  de 

ventricule  ne  sera  pas  moins      ~?g  (%««  ponctuée)  on  que  u  circulation  s'y 

*^  effectue  normalement  {Jixgne  pleine).  S,  durée  de 

modifiée  :     nous  y  verrons    la         It  systole;  r.réplétiondiastoUque  du  ventricule; 
, , ,  ,    .  0,  systole  de  l'oreillette.    - 

pression    s  élever    soudame- 

ment  à  un  certain  maximum  où  elle  restera  sensiblement  station- 
naire  jusqu'au  retour  de  la  phase  de  relâchement.  Cette  période 
de  brusque  élévation  de  la  pression  correspond  au  moment  où 
les  parois  ventriculaires  prennent  leur  point  d'appui  sur  le  sang 
qu'elles  contiennent,  et  le  compriment  jusqu'à  ce  que  le  sang  ait 
acquis  une  pression  capable  de  soulever  les  valvules  sigmoïdes 
et  de  pénétrer  dans  l'aorte.  A  ce  moment,  comme  dans  une  chau- 
dière à  vapeur  dont  la  soupape  de  sûreté  se  soulève,  la  pression 
cesse  de  monter  dans  le  ventricule  et  même,  en  général,  la  courbe 
s'abaisse  du  commencement  à  la  fin  de  la  période  systolique, 
parce  que  le  ventricule  se  vide  et  diminue  considérablement  de 
volume.  Puis  arrive  le  relâchement  ventriculaire;  la  pression 
tombe  brusquement  et  la  réplétion  recommence. 

Les  effets  de  la  présence  du  sang  sur  la  forme  du  tracé  ven- 
triculaire sont  très  simples  dans  le  cœur  de  la  grenouille,  où  ce 
liquide  se  meut  avec  assez  de  lenteur,  mais  dans  le  cœur  des 
grands  animaux  le  phénomène  se  complique,  ainsi  qu'on  le 
verra  bientôt  par  l'analyse  d'un  tracé  recueilli  sur  le  cheval. 


Analyse  des  traeés  eardiofmphiqaes  reeoeiUls  sar 
les  grands  nnimanx. 

§61.  —  Dès  nos  premières  expériences,  nous  avons  essayé, 
Chauveau  et  moi,  d'interpréter  les  phases  accidentées  des  chan- 
gements de  la  pression  du  sang  dans  l'oreillette  et  dans  le  ventri- 
cule, ainsi  que  les  ondulations  qui  traduisent  ces  changements 
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dans  la  <ïourbe  de  la  pulsation  du  cœur.  Pour  expliquer  ces  ondu- 
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lations,  nous  avons  invoqué  l'action  des  valvules^  l'influence  réci- 


CHAPITRE  VII.  97 

proque  des  oreillettes  sur  les  ventricules  et  des  ventricules  sur 
les  oreillettes,  Tarrivée  brusque  d'un  flot  de  sang  veineux  dans 
les  ventricules  en  rel&chement,  etc. 

Les  interprétations  que  nous  donnions  alors  ont  besoin  d'être 
complétées  aujourd'hui,  mais  il  n'y  a  pas  à  relever  d'erreur  impor- 
tante dans  l'analyse  qui  a  été  faite  des  tracés  cardiographiques 
dans  la  Physiologie  médicale  de  la  circulation  du  sang;  je  conser- 
verai donc  le  même  plan  pour  cette  analyse. 

La  figure  40  représente  les  tracés  de  la  pression  dans  l'oreillette 
et  dans  le  ventricule,  ainsi  que  la  pulsation  du  cœur,  pendant 
quatre  révolutions  cardiaques  successives.  A  leurs  origines,  ces 
tracés  sont  formés  de  lignes  ponctuées;  mais  ils  seront  analysés 
successivement  et,  à  mesure  que  nous  donnerons  l'explication  de 
chacune  des  inflexions  des  trois  courbes,  nous  substituerons  un 
train  plein  à  la  courbe  ponctuée  qui  aura  reçu  son  interprétation  : 
de  sorte  qu'à  la  quatrième  révolution  cardiaque,  tous  les  élé- 
ments de  la  courbe  ayant  été  interprétés,  le  tracé  sera  formé  par 
une  ligne  pleine. 

§  62.  —  Succession  des  systoles  de  Voreillette  et  du  ventricule;  — 
synchronisme  de  la  pulsation  du  cœur  avec  la  systole  ventriculaire, 
—  Nous. avons  vu  plus  haut  que  le  maximum  de  la  pression 
dans  les  cavités  du  cœur  correspond  aux  systoles  de  ces  cavités 
et  nous  savons  déjà  que  les  soulèvements  o  et  v  correspondent 
aux  systoles  des  oreillettes  et  des  ventricules.  Ces  systoles  sont 
séparées  par  un  certain  intervalle  exprimé  par  l'écartement  des 
lignes  a  et  6  qui,  d'après  l'échelle  divisée  jointe  à  cette  figure, 
correspond  environ  à  2/10  de  seconde.  Le  choc  du  cœur  coïncide 
exactement  avec  le  dt'^but  de  la  systole  ventriculaire,  car  il  est 
évident  que  la  pulsation  violente  que  ressent  la  maia  lorsqu'on 
l'applique  au  niveau  de  la  région  cardiaque  ne  peut  corres- 
pondre qu'à  cette  haute  ascension  du  levier  qui  est  indiqué  par 
la  pointe  c  et  c'. 

g  63.  *•  Durées  comparatives  des  systoles  de  Foreillette  et  du  ven- 
tricule  ;  —  durée  du  battement  cardiaque.  —  De  même  que  la  sys- 
tole d'une  des  cavités  du  cœur  se  traduit  par  une  ascension  de 
la  courbe  graphique ,  de  même  le  relâchement  ou  diastole  de 
cette  cavité  se  traduit  par  une  descente  de  la  courbe.  Nous 
mesurerons  donc  (2*  révolution  du  cœur)  les  durées  des  systoles 
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en  les  représentant  par  des  lignes  pleines.  Or  les  phases  de  ces 
deux  actes  sont  très  différentes,  la  systole  de  l'oreillette  ayant 
une  durée  brève,  tandis  que  celle  du  ventricule  présente  une 
période  d'état  qui  se  traduit  par  une  ligne  horizontale'.  Nous 
connaissons  la  cause  de  ce  phénomène;  il  tient,  avons-nous  dit,  à 
ce  que,  les  valvules  sigmoldes  de  l'artère  pulmonaire  étant  ou- 
vertes, la  pression  dans  le  ventricule  droit  se  trouve  limitée  par 
l'action  de  cette  espèce  de  soupape  de  sûreté. 

Quant  au  battement  du  cœur  (ligne  3)  il  traduit,  de  la  même 
manière,  son  début  et  sa  fin  par  une  ascension  et  une  descente 
plus  brusques  que  tous  les  autreâ  mouvements  représentés  sur 
cette  courbe.  Le  début  du  battement  se  trouve,  avons-nous  dit, 
sur  la  même  ligne  verticale  que  celui  de  la  systole  ventriculaire  ; 
on  voit  d'autre  part  que  la  courbe  présente  un  abaissement  brus- 
que au  moment  de  la  fin  de  cette  systole.  Ce  synchronisme  prouve 
bien  que  le  battement  cardiaque  est  intimement  lié  à  la  systole 
des  ventricules,  car  il  en  a  exactement  la  durée. 

On  pourrait  toutefois  s'étonner  de  voir  qu'à  partir  du  point  c' 
(summum  de  la  pulsation  cardiaque],  la  courbe  descend  graduel- 
lement, tandis  que  cela  n'arrive  pas  pour  celle  de  la  pression  du 
sang  dans  le  ventricule.  Cet  abaissement,  beaucoup  plus  lent  que 
celui  qui  accompagne  le  relâchement  final  du  ventricule,  va  trou- 
ver son  explication. 

g  64.  —  Nature  du  battement  oupuUation  cardiaque  et  en  général 
des  différentes  pressions  que  les  ventricules  exercent  contre  les  parois 
thoraciques  aux  différentsinstantsd'unerévolutionducœur,  —  Parmi 
les  difTérenls  mouvements  du  cœur,  son  battement  contre  les  parois 
de  la  poitrine  est  un  de  ceux  dont  la  nature  a  été  le  plus  discutée. 
Le  nom  de  choc  du  cœur  tend  à  propager  une  erreur  que  Magendie 
surtout  à  cherché  à  soutenir.  Cette  erreur  consiste  à  croire  que 
le  ventricule  vient  battre  contre  les  parois  thoraciques  dont  1^1 
s'éloignerait  et  se  rapprocherait  alternativement.  La  torsion  de  la 
pointe  du  cœur  et  son  impulsion  contre  la  paroi  n'expliquent  pas 
mieux  cet  effort  puissant  qui,  chez  les  grands  mammifères,  est 
capable  de  soulever  un  poids  de  plusieurs  kilogrammes  que  l'on 
appliquerait  sur  les  ventricules. 


1 .  Nous  négligeons,  pour  le  moment,  les  petites  ondulations  qui  s'observent  pendant 
celte  période  d'état. 
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Pour  bien  comprendre  la  nature  de  ce  phénomène,  reportons- 
nous  à  Texpérience  qui  consistée  mettre  à  nu  le  cœur  d'un  animal 
vivant  et  à  embrasser  cet  organe  dans  les  mains  pendant  qu'il 
exécute  des  mouvements.  Dans  ces  conditions,  on  sent  d'une  ma- 
nière très  nette  que  les  ventricules  sont  alternativement  durs  et 
mous,  suivant  qu'ils  sont  en  systole  ou  en  relâchement.  Lorsqu'ils 
sont  mous,  la  main  qui  les  presse  peut,  à  son  gré,  les  déprimer 
dans  tous  les  sens,  tandis  que,    au  moment  où  les  ventricules 
durcissent,  ils  tendent  énergiquement  à  prendre  la  forme  globu- 
leuse et  à  repousser  la  pression  qui  les  déformait.  Quel  que  soit 
le  sens  dans  lequel  on  comprime  leâ  ventricules,  du  nioment  que 
l'on  réduit  un  de  leurs  diamètres,  il  se  produit,  à  l'instant  où  ils 
deviennent  durs  et  globuleux,  un  effort  pour  repousser  la  pression 
qu'ils  subissaient.  Ce   durcissement  des  ventricules  tient  bien 
manifestement  à  leur  systole.  En  effet,  si  Ton  examine  à  ce  moment 
la  surface  du  cœur,  on  voit  s'y  former  des  rides  perpendiculaires 
&  la  direction  des  fibres  musculaires  de  cet  organe,  rides  qui  sont 
évidemment  produites  par  le  raccourcissement  de  ses  fibres. 

La  sensation  que  la  main  éprouve  lorsqu'elle  embrasse  ainsi  les 
ventricules  dans  la  poitrine  ouverte,  se  retrouve  aussi  lorsque,  chez 
un  animal  vivant,  on  introduit  la  main  entre  le  cœur  et  les  parois 
thoraciques,  après  avoir  fait  une  ouverture  au  diaphragme.  On 
peut  alors  s'assurer  que  la  pression  perçue  par  la  main  n'est  autre 
que  le  choc  précordial  qu'on  sent  en  môme  temps  à  l'extérieur,  ù 
travers  les  parois  thoraciques.  Mais  cet  effort  excentrique  a  pour 
condition  d'existence  une  déformation  préalable  des  ventricules. 
Ceux-ci  doivent  avoir  été  aplatis  suivant  un  de  leurs  diamètres 
pendant  leur  état  de  relâchement.  Or,  cet  aplatissement  -existe 
normalement,  chez  les  animaux  et  chez  l'homme,  de  façon  qu'on 
peut  se  rendre  compte  de  la  pression  qui  se  produit  contre  les 
parois  thoraciques  au  moment  de  la  systole  ventriculaire,  pres- 
sion qui  constitue  le  battement  cardiaque^ 

1.  Chez  le  cheval,  le  cœur  présente  une  forme  propre,  abstraction  faite  des  pressions 
que  cet  organe  peut  subir  de  la  part  des  parties  environnantes.  Celte  forme,  qu'il 
est  surtout  facile  de  constater  pondant  la  rigidité  cadavérique,  consiste  en  un  apla- 
tissement latéral  de  l'organe  dont  le  plus  petit  diamètre  est  situé  transversalement. 
Cette  première  notion  sufGt  pour  faire  admettre  que  le  cœur  suspendu  librement  dans 
l'espace  s'élargirait  au  moment  de  sa  systole  ventriculaire  ;  car,  en  devenant  globu- 
leux, il  augmenterait  son  diamètre  transversal  aux  dépens  du  diamètre  antéro-pos- 
Urieur. 

Mais  ce  n'est  pas  tout  :  le  cœur  subit  une  pression  effective  de  la  part  des  organes 
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Ainsi  le  phénomène  désigné  généralement  sous  le  nom  de 
battement  ou  choc  du  cœur  est  en  réalité  le  résultat  complexe 
des  changements  de  volume  et  de  consistance  de  cet  organe.  Ce 
qui  donne  la  sensation  de  choc  est  un  durcissement  subit  des 
ventricules  qui  entrent  en  systole  et  ce  durcissement  a  des 
phases  variées  qui  suivent  exactement  celles  de  TefTort  systolique 
du  ventricule.  Nous  désignerons  désormais  ce  phénomène  sous 
le  nom  de  pulsation  du  cœur  et  nous  en  montrerons  la  parfaite 
analogie  avec  le  pouls  ou  pulsation  des  artères. 

§  65.  —  Effets  de  la  déplétion  des  ventricules  pendant  leur  systole. 
—  L'obliquité  descendante  de  la  courbe  des  pulsations  pen- 
dant la  systole  des  ventricules  s'expliquera  très  bien  et  va  nous 
révéler  un  nouvel  élément  de  la  pulsation.  Cet  élément,  cW  le 
changement  de  volume  qu'éprouve  le  ventricule  à  mesure  qu'il 
se  vide. 

En  effet,  si  le  ventricule  restait  toujours  également  volumineux 
et  dur  pendant  toute  la  durée  de  la  systole,  il  devrait  y  avoir  une 

qui  l'environnent.  Chez  le  cheval,  il  descend  par  son  propre  poids  dans  une  élroite 
gouttière  formée  en  bas  par  le  sternum,  et  de  chaque  côté  par  les  côtes  et  leurs  carti- 
lages. Enfoncés  dans  cet  angle  dièdre  à  parois  résistantes,  les  ventricules  s*y  moulent 
pour  ainsi  dire,  tant  que  leurs  parois  molles  et  rel&cbées  se  laissent  aplatir  latérale- 
ment. Mais,  au  moment  de  la  systole,  ces  parois  ne  se  laissent  plus  déprimer  ;  aussi, 
&  cet  instant,  y  a-t-il  eflbrt  excentrique  du  cœur  contre  les  parois  thoraciques  et  ten- 
dance à  Tagrandissement  du  diamètre  latéral  de  cet  organe.  Chez  les  quadrupèdes,  la 
pulsation  cardiaque  devra  donc  se  sentir  des  deux  cdlés  de  la  poitrine,  puisque,  &  droite 
et  à  gauche,  le  cœur  vient  s'aplatir  contres  les  côtes  et  les  cartilages  costaux. 

Chez  rhomme,  la  position  du  cœur,  relativement  aux  parois  du  thorax,  est  un  peu 
différente.  Placé  à  gauche  du  sternum,  le  cœur,  lors  de  la  station  verticale,  glisse  par 
son  propre  poids  sur  le  plan  incliné  que  présente  le  diaphragme.  l\  suit  de  là  que  les 
ventricules  se  trouvent,  ici  encore,  déformés  entre  deux  plans  :  d'une  part,  les  parois 
thoraciques,  et,  d'autre  part,  le  diaphragme.  La  réaction  dont  nous  avons  parlé  devra 
donc  se  produire  chez  l'homme;  seulement  elle  ne  se  fera  sentir  extérieurement  que 
contre  un  seul  point  des  parois  thoraciques,  celui  qui  se  trouve  en  rapport  de  contact 
avec  les  ventricules.  Enfin,  le  battement  sera  d'autant  plus  intense  que  le  ventricule 
viendra  s'appliquer  plus  intimement  à  la  paroi  thoracique,  comme  cela  arrive  sous 
l'influence  de  la  déclivité. 

On  comprend  maintenant  que  l'ampoule  placée  dans  un  espace  intercostal  au  niveau 
d'un  des  ventricules  du  cœur  devra  subir,  à  chaque  systole,  une  pression  qui  durera 
autant  que  cette  systole  elle-môme.  La  courbe  de  la  pulsation  devra  donc  ressembler 
à  celle  de  la  pression  intra-ventriculaire  j  et  en  effet,  elle  s'élève  et  s'abaisse  avec  elle. 
Mais  nous  avons  signalé  une  différence  notable  entre  la  forme  des  deux  courbes.  Ainsi, 
tandis  que  le  levier  ventriculaire  reste  élevé  pendant  toute  la  durée  de  la  systole,  celui 
qui  trace  le  battement  cardiaque  descend  graduellement,  depuis  le  moment  où  la  sys- 
tole a  atteint  son  maximum  d'intensité,  jusqu'à  celui  où  elle  finit;  alors  arrive  une 
chute  brusque  synchrone  à  celle  du  tracé  veatriculaire. 
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pression  toujours  égale  contre  les  parois  thoraciques;  mais,  à 
mesure  que  le  ventricule  se  vide,  il  diminue  de  diamètre  trans- 
versalement. La  pression  extérieure  quUl  exerce  va  donc  diminuer 
graduellement,  jusquà  ce  que  sou  relâchement  vienne  supprimer 
tout  effort  excentrique  contre  les  parois  de  la  poitrine.  Ainsi  se 
trouve  expliquée,  dans  sa  direction  générale,  la  partie  de  la  pul- 
sation cardiaque  comprise  entre  le  début  de  Tascension  el  la  fm 
de  la  descente  du  levier. 

§  66.  —  Elfets  de  la  réplétion  des  ventricules  pendant  leur  relâr- 
chement.  —  Si  la  déplétion  du  ventricule  qui  se  produit  pendant 
toute  la  durée  de  sa  systole  entraîne  une  diminution  graduelle  de 
la  pression  du  cœur  contre  les  parois  thoraciques,  nous  devons 
conclure  qu'un  phénomène  inverse  se  produira  pendant  le  relâ- 
chement du  ventricule,  sous  Tinfluence  de  la  réplétion  graduelle 
de  celui-ci. 

On  devra  donc,  pendant  toute  la  durée  de  ce  relâchement, 
observer  dans  la  direction  du  tracé  une  ascension  graduelle  indi- 
quant que  les  ventricules  augmentent  de  volume,  par  Tarrivée 
continuelle  du  sang  de  Toreillettc,  et  qu'ils  pressent  plus  forte- 
ment contre  les  parois. 

C'est  ce  qui  s'observe  en  effet  sur  les  tracés  de  la  pulsation 
cardiaque  (troisième  révolution  du  cœur). 

g  67 .  —  Effets  de  la  systole  de  Poreillette  sur  la  pulsation  car- 
di{ifjue,  —  La  réplétion  du  ventricule  trouve  un  auxiliaire  dans 
lu  systole  de  l'oreillette;  on  devra  donc  voir,  au  moment 
de  cette  systole,  un  surcroît  de  pression  du  ventricule  contre 
les  parois  thoraciques,  ce  qui  se  traduira  par  un  soulèvement 
du  tracé  au  point  correspondant.  Or,  si  Ton  prolonge  jusque  sur 
le  tracé  de  la  pulsation  cardiaque  la  ligne  verticale  qui  correspond 
à  la  systole  de  l'oreillette,  on  voit  qu'elle  signale  dans  la  pul- 
sation ce  léger  redoublement  que  la  théorie  faisait  prévoir  (troi- 
sième révolution  du  cœur)  *. 

g  68.  —  De  la  réplétion  des  cavités  du  cœur  pendant  leur  état  de 

1.  On  sait  que  la  théorie  do  Beaq  consistait  à  admettre  que  le  choc  du  cœur  est  pro- 
duit par  Tampliation  soudaine  du  ventricule  au  moment  de  la  systole  de  Toreiliette. 
Cette  théorie  a  dû  son  succès  à  ce  qu*el'e  était  simple  et  logiquement  déduite.  La 
raison  Tait  comprendre,  en  oflet,  que  dans  le  moment  de  la  systole  auriculaire  il  doit 
y  avoir  Une  expansion  du  ventricule  qui  vient  plus  fortement  presser  contre  les  parois 
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relâchemenlj  et  des  indications  que  fournit  le  tracé  relativement  à 
celte  réplétion.  —  On  vient  déjà  de  voir,  à  propos  du  tracé  de  la 
pulsation  cardiaque,  que  le  ventricule  se  gonfle  graduellement 
dès  qu'il  est  en  relâchement;  que  ce  gonflement  prend  encore 
plus  d'énergie  au  moment  de  la  systole  de  l'oreillette,  preuve 
nouvelle  qu'il  dépend  d'une  réplétion  du  ventricule  sous  la  double 
influence  de  lat'ts  a  tergo  d'abord,  puis  de  la  systole  de  l'oreillette. 
On  se  trouve  naturellement  porté  à  chercher  dans  les  autres  tracés 
la  preuve  de  cette  réplétion.  Examinons  donc  à  cq  point  de  vue 
les  tracés  du  vcntriciile  et  de  Toreillette. 

Dans  le  tracé  du  ventricule  (troisième  révolution  du  cœur),  on 
voit  que  tout  le  temps  du  relâchement  est  représenté  par  une 
ligne  oblique  ascendante,  absolument  comme  cela  arrive  dans  le 
tracé  de  la  pulsation  cardiaque.  On  y  retrouve,  avec  la  même 
forme,  l'eflet  de  la  systole  de  Toreillette  /*'.  Ainsi ,  de  part  et 
d'autre  ,  la  réplétion  du  ventricule  se  traduit  de  la  môme 
manière  :  par  l'ascension  de  la  courbe;  cette  ascension  exprime  que 
la  charge  du  sang  dans  le  ventricule  devient  de  plus  en  plus  forte. 

Le  tracé  de  Toreillette  représente  le  môme  phénomène  de 
réplétion.  Pendant  le  relâchement  de  cette  cavité,  on  peut  voir 
que  le  point  le  plus  bas  de  la  courbe  de  Toreillette  est  en  g 
(troisième  révolution  du  cœur).  A  partir  de  ce  point  qui  correspond 
au  relâchement  accompli,  et,  par  suite,  à  la  plus  grande  vacuité 
de  l'oreillette  »  la  direction  générale  de  la  courbe  est  ascendante 
jusqu'à  la  prochaine  systole  auriculaire. 

Dans  ces  trois  lignes  superposées  il  y  a  donc  parfaite  concor- 
dance des  tracés  pour  prouver  que,  dans  chaque  cavité  du  cœur, 
la  réplétion  s*effectue  aussitôt  que  la  systole  est  finie  et  que 
le  relâchement  est  arrivé.  Cette  réplétion  graduelle  s'explique 
naturellement  par  l'arrivée  successive  du  sang  que  le  système 
veineux  vient  verser  dans  les  cavités  du  cœur  aussitôt  que  celles- 
ci  peuvent  le  recevoir. 

11  ne  reste  donc  plus,  pour  terminer  l'analyse  du  tracé,  qu'à 


thoraciqaes.  Mais  ce  que  l'expérience  seule  pouvait  apprendre,  et  ce  que  les  tracés 
montrent  avec  la  plus  grande  clarté,  c'est  le  rapport  qui  existe  entre  cette  petite  pul- 
sation cardiaque  qui  arrive  pendant  la  diastole  du  ventricule,  et  la  forte  pulsation  sys- 
toliquc.  Après  avoir  vu  ces  tracés,  on  ne  saurait  conserver  le  moindre  doute  sur  la 
question  de  savoir  laquelle  de  ces  deux  pulsations  répond  à  ce  qu'on  appelle  le  choc 
du  cœur.  Évidemment,  ce  choc  correspond  à  la  brusque  ascension  du  tracé  qui  arrive 
au  moment  de  la  systole  ventriculaire. 
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expliquer  la  production  de  certaines  ondulations  qu'on  observe, 
sur  les  trois  lignes,  au  moment  où  le  ventricule  entre  en  systole 
et  au  moment  où  il  se  rel&che. 

§.  69.  —  De  l'action  des  valvules  auriculo-ventriculaires  du  cœur 
et  des  signes  qui,  dans  le  tracé^  représentent  Faction  de  ces  valvules. 
—  La  systole  de  l'oreillette,  en  faisant  pénétrer  dans  le  ventricule 
une  certaine  quantité  de  sang,  élève  la  pression  dans  cette  cavité, 
cela  se  traduit  par  une  élévation  de  la  courbe  ventrîculaire.  Si 
l'oriOce  tricuspide  n'était  pas  muni  de  valvules,  un  reflux  se  ferait 
dans  Toreillette  au  moment  de  la  systole  venlriculaire,  de  telle 
sorte  que,  par  un  phénomène  identique  au  précédent,  mais  de  sens 
inverse,  on  verrait  la  pression  dans  roreillette  s'élever  sous  l'in- 
fluence de  l'action  du  ventricule.  Bien  que  les  valvules  empCchent 
ce  reflux  d'une  manière  à  peu  près  complète,  il  n'en  existe  pas 
moins  une  cause  d'élévation  de  la  pression  de  Toreillette  sous 
l'influence  de  la  systole  'ventriculaire.  En  eflet,  les  valvules,  en  se 
fermant,  se  soulèvent  et  forment  du  cdté  de  l'oreillette  un  dôme 
à  convexités  multiples  qu'on  sent  très  bien  lorsqu'on  introduit 
le  doigt  dans  l'oreillette  d'un  cheval  par  une  ouverture  pratiquée 
dans  les  parois  ^  Cette  espèce  de  hernie  des  membranes  valvu- 
laires  dans  l'oreillette  doit  nécessairement  diminuer  la  capacité 
de  celte  cavité  et  y  élever  la  pression  ;  aussi,  voit-on,  dans  le  tracé 
de  l'oreillette»  une  élévation  se  produire  au  moment  de  la  systole 
du  ventricule. 

Ce  soulèvement  des  valvules  n'est  point  un  mouvement  unique, 
mais  consiste  en  une  série  d'ondulations  qui  tiennent  à  ce  que  la 
pression  dans  le  ventricule,  variant  d'une  manière  saccadée,  im- 
prime aux  valvules  des  refoulements  saccadés  du  côté  de  Toreil- 
lélte.  La  causé  de  ces  ondulations  multiples  ne  pourra  être  indi- 
quée que  plus  tard,  lorsque  nous  parlerons  de  l'influence  exercée 
par  les  changements  de  là  pression  du  sang  dans  l'aorte  sur  la 
pression  intra-ventriculaire  ';  constatons  seulement  que  les  mêmes 
saccades  s'observent,  non  seulement  dans  la  pression  intra-ventri- 
culaire (h'  troisième  révolution),  mais  aussi  dans  la  pulsation 
du  cœur  en  h",  ce  qui  montre  bien  que  cette  pulsation  traduit 

1.  Chaaveau  et  Poivre,  Gas.  méd.  de  Paris^  1856;  p.  458. 

3.  Dans  la  Physiologie  médicale  de  la  circulation  du  sang,  nous  considérions  ces 
ondulations  comme  produites  par  une  sorte  de  vibration  des  valvules  après  leur 
clôture  ;  cette  explication  était  insufûsante. 
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tous  les  changements  de  la  pression  du  sang  dans  les  ventri- 
cules. 

§  70.  —  Clâlure  des  valvules  sigmoïdes,  —  Enfln  il  existe  dans 
chacun  des  tracés,  une  petite  ondulation  d'apparence  semblable 
à  celles  qui  sont  dues  à  la  clôture  de  la  valvule  auriculo-venlri* 
culaire  :  c'est  celle  qu'on  observe  dans  le  tracé  du  ventricule 
en  i  (troisième  révolution  du  cœur),  el  sur  les  tracés  de  la  pul- 
sation et  de  l'oreillette  en  i'  et  i^'.  Si  l'on  cherche  à  quel  instant 
cette  ondulation  apparaît,  on  voit  que  c'est  au  moment  du  relâ- 
chement du  ventricule.  Or,  à  cet  instant  il  y  a,  comme  on  le  sait, 
une  valvule  qui  se  ferme,  et  qui  doit,  comme  la  Iricuspide,  pro- 
duire une  ondulation.  En  effet,  au  moment  oii  le  ventricule  se 
relâche,  les  valvules  sigmoïdes,  poussées  par  la  pression  du  sang 
artériel,  s'abaissent  subitement  et  sont  légèrement  repoussées  du 
côté  du  ventricule;  elles  doivent  donc,  par  la  saillie  qu'elles  font 
du  côté  de  cette  cavité,  y  produire  une  légère  élévation  de  la 
pression  :  c'est  ce  qui  s'observe  en  effet.  Il  était  tout  naturel  de 
rencontrer  dans  le  tracé  de  la  pulsation  cardiaque  une  ondulation 
analogue,  puisqu'on  sait  que  les  divers  éléments  de  ce  tracé 
doivent  reproduire  tous  les  changements  qui  surviennent  dans 
la  pression  intra-ventriculaire. 

EnQn,  on  peut  voir  en  i'',  dans  le  tracé  de  l'oreilietle,  la  trans- 
mission de  cette  ondulation  produite  par  la  clôture  des  valvules 
sigmoïdes.  Ce  fait  n'a  rien  d'étonnant,  car  on  sait  qu'à  cet  instant 
l'oreillette  et  le  ventricule  ne  forment  qu'une  même  cavité,  puis- 
qu'ils communiquent  largement  par  l'orifice  tricuspide  dont  les 
valvules  s'ouvrent. 

Tout  est  donc  expliqué  dans  ces  tracés,  au  point  de  vue  de  la 
signification  des  divers  éléments  de  chaque  courbe.  Aussi,  dans 
la  figure  40,  la  quatrième  révolution  du  cœur  est- elle  tracée  tout 
entière  par  une  ligne  pleine,  tandis  que,  dans  les  précédentes 
révolutions  du  cœur,  nous  avions  figuré  par  des  lignes  ponctuées 
les  éléments  qui  n'avaient  pas  encore  reçu  leur  interprétation. 
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C«BtrAdleU«i  «ppareate  entre  les  reneelsnemente  ffonmla  par  lin- 
•Ipeetlon  dn  eoenr  et  eenx  qne  donnent  les  méthodes  enrdloym- 
IpUqncs. 

g  71.  —  La  vue  ne  nous  renseigne  que  sur  les  changements 
de  volume  que  présente  chacune  des  cavités  du  cœur,  suivant 
qu'elle  se  vide  ou  se  remplit.  Les  tracés  cardiographiques,  au  con- 
traire, nous  révèlent  Tétat  de  systole  de  chacune  des  cavités  du 
cœur,  d'après  Taugmentalion  de  la  pression  que  le  sang  y  éprouve 
sous  TefTort  systolique  ;  l'état  de  diastole,  par  la  diminution  de 
la  pression  du  sang  dans  la  cavité  explorée  *. 

Il  y  a  donc  alternance  complète  entre  les  augmentations  de  la 
pression  et  celles  du  volume  des  cavités  du  cœur.  Or,  si  Ton  exa- 
mine le  ventricule  d'une  grenouille,  on  sera  frappé  de  l'importance 
que  présente  à  la  vue  le  gonflement  énorme  de  ce  ventricule  en 
rel&chement,  tandis  que  l'effort  énergique  de  la  systole  ventricu- 
laîre  passera  presque  inaperçu.  C'est  le  brusque  gonflement  du 
ventricule  du  cœur  qui  a  paru  aux  observateurs  constituer  l'acte 
important  de  la  révolution  cardiaque,  et  c'est  à  ce  gonflement 
qu'ils  ont  rapporté  la  pulsation  du  cœur  de  la  grenouille.  De  telle 
sorte  que  les  partisans  môme  de  la  théorie  d'Harvey  ont  pu  croire 

1.  Si  Ton  ne  considérait  que  Inaction  ou  le  repos  de  chacune  des  cavités  du  cœur,  en 
faisant  abslraclton  des  influences  rccipcoques  de  roreillelto  sur  le  ventricule  et  du  ven- 
tricule sur  roreillette,  on  arriverait  à  celte  conclusion,  que  les  augmentations  de  pres- 
fiion  coïncident  toujours  avec  les  diminutions  de  volume  et  les  diminutions  de  pression 
avoe  les  augmentations  de  volume.  Eneflct,  toute  cavité  du  cœur  se  vide  pendant  la 
systole  et  s'emplit  pendant  la  diastole.  Mais  on  a  vu  que  pendant  la  diastole  de  Toreil- 
lette,  le  ventricule  se  gonOe  légèrement  par  Tabord  du  sang  qu'il  reçoit,  et  que,  d'autre 
pari,  la  systole  du  ventricule,  soulevant  à  Tintérieur  de  Toreillelte  les  valvules  auri- 
caio-vcntriculaires,  y  comprime  le  sang  et  produit  nécessairement  un  léger  gonOement 
des  oreillettes. 

Il  7  a  donc,  pour  chaque  cavité  du  cœur,  des  changements  do  volume  de  deux  sortes, 
les  ans  dépendant  de  l'état  des  parois  de  ces  cavités  elles-mêmes,  les  autres  résultant 
d*une  influence  extérieure  :  l'action  de  la  cavité  voisine. 

Or,  il  est  à  remarquer  que  les  changements  de  volume  de  chacune  des  cavités  du 
cœar  qui  correspondent  &  la  systole  ou  à  la  diastole  de  ces  cavités  sont  en  discordance 
avec  les  changements  de  la  pression  :  c'estr&-dire  que  pendant  que  la  pression  monte , 
le  volume  diminue.  Au  contraire  les  changements  de  volume  que  les  cavités  du  cœur 
empruntent  à  une  cause  étrangère  &  leur  action  propre  ne  sont  point  en  contradiction 
avec  les  changements  de  pression.  Ainsi,  le  ventricule  augmente  à  la  fois  de  pression 
et  de  volume  par  la  systole  de  l'oreillette  ;  l'oreillette  augmente  également  de  pression 
et  de  volume  quand  la  systole  du  ventricule  refoule  les  valvules  vers  la  cavité  auri- 
colaire. 
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que,  par  une  exception  singulière,  la  pulsation  du  cœur  de  cet 
animal  était  diastolique. 

Nous  avons  vu  qu'en  plaçant  le  cœur  d'une  grenouille  vivante 
sous  le  myographe  (fig.  16),  ces  deux  effets,  de  gonflement  et  de 
durcissement  du  ventricule,  se  traduisent  tous  deux,  mais  avec  des 
valeurs  bien  différentes  :  le  gonflement  du  ventricule  produit  par 
la  systole  de  Toreillctte,  gonflement  si  important  à  Tœil,  se  traduit 
dans  le  tracé  par  la  faible  ondulation  o,  tandis  que  le  durcissement 
systolique  du  ventricule  provoque  le  grand  mouvement  du  levier 
qui  reste  soulevé  en  S  pendant  toute  la  durée  de  la  systoIe(fig.  38]. 

Le  tracé  de  la  pulsation  du  cœur  de  la  grenouille  contient  donc 
tous  les  éléments  essentiels  qu*on  observe  dans  la  pulsation  du 
cœur  d'un  mammifère,  et  la  grenouille  n'a  pas  un  mode  para- 
doxal de  circulation. 

On  peut  en  donner  la  preuve  en  inscrivant  à  la  fois,  sur  le  cœur 
d'une  grenouille,  la  pulsation  des  ventricules  et  celle  des  oreillet- 
tes. Les  oreillettes  ont  en  effet  leur  pulsation  propre,  car  elles  se 
durcissent  pendant  leur  effort  systolique  moins  énergiquement 
que  les  ventricules,  mais  d'une  façon  analogue. 


Identité  de  natore  de  la  pnUatlon  da  cœur  ehes  la  grenenllle 
et  ehes  le*  mammifères. 


g  72  — Appliquant  en  môme  temps  deux  légers  leviers,  l'un  sur  l'o- 
reilletted'une  grenouille  et  l'autre  sur  le  ventricule,François-Franck* 

1.  Les  deux  leviers  0  et  V  (flg.  41)  reposent  l'un  sur  Toreillette,  l'autre  sur  le  Tentri- 


Fig.  41.  iDScriptioQ  siroulUDée  des  mouTemenls  de  roreillette  et  du  ventricule  sur  le  cœur  d'une 
grenouille  vivante.  (On  n'a  représenté  dans  cette  figure  que  le  cœur  isolé,  pour  mieux  montrer  la 
place  des  deux  inyographes.) 

culc,  par  l'intermédiaire  de  deux  petites  pièces  articulées  très  légères  qui  se  terminent 


CHAPITRE  VII.  107 

a  recueilli  à  la  fois  le  double  tracé  des  pulsations  de  ces  cavités 
(fig.42):  l'un,  supérieur,  correspondant  aux  pulsations  de  l'oreil- 
lette; l'autre,  inférieur,  à  celles  du  ventricule.  On  voit  que  la  pul- 
sation systolique,so  de  Toreillette,  se  traduit  dans  le  tracé  du  ven- 
tricule par  une  ondulation  s'o'  qui  précède  la  véritable  pulsation 
du  ventricule.  C'est  ce  pelit  soulèvement  s'o'  qui  correspond  à 
l'énorme  changement  de  volume  que  l'on  voit  se  produire  sur  le 
cœur  de  la  grenouille  au  moment  où  la  systole  de  l'oreillette 


Fig.  43.  Double  tracé  de  roreillette  et  du  Tentricule  du  cœur  de  la  grenouille.  —  Ligne  supérieure, 
tracé  de  l'oreillette;  ligne  inférieure,  tracé  du  ventricule. 


achève  la  répétition  ventriculaire.  Le  changement  de  consistance 
qu'éprouve  alors  le  ventricule  et  qui  soulève  légèrement  le  levier 
est  hors  de  proportion  avec  l'énorme  gonflement  de  cette  cavité 
dont  les  parois  sont  rel&chées.  Au  moment  de  la  systole  du 
ventricule,  il  se  produit  au  contraire  un  durcissement  énergique 
de  cet  organe,  durcissement  qui,  bien  qu'accompagné  de  diminu- 
tion de  volume,  n'en  imprime  pas  moins  au  levier  un  soulève- 
ment énergique.  \ 


•ètermlnatlon  graphiiiae  de    la    •accession  de*  monvemeiito  de* 
orellletles  et  de*  ventricules  ciies  l'iionime. 

§  73.  —  Bien  que  les  expériences  faites  sur  les  grands  mammi- 

par  une  plaque  étroite  en  aluminium.  En  faisant  glisser  ces  deux  pièces  le  long  des 
leviers,  on  rapproche  plus  ou  moins  du  centre  de  rotation  le  point  d'application  dé  la 
force  représentée  par  les  parois  du  cœur.  Il  est  possible  de  régler  la  position  des  leviers 
Tun  par  rapport  à  l'autre  en  les  déplaçant,  au  moyen  de  la  vis  de  pression  R,  qui  sup- 
porte la  base  du  levier  de  l'oreillette  :  on  diminue  plus  ou  moins  la  pression  des  leviers 
sur  le  cœur  en  inclinant  à  angles  variables  les  petites  tiges  pp^  qui  portent  des 
contrepoids. 

La  seule  précaution  à  prendre  consiste  à  éviter  de  mettre  le  levier  de  Toreillette  sur 
le  trajet  du  bulbe  aortique  qui  croise  la  face  antérieure  de  la  masse  auriculaire. 
(Fraoçoia-Franck,  Trav,  ioA.,  t.  IV,  p.  407.) 
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{ères  ne  laissent  guère  de  doutes  sur  la  manière  dont  se  suivent 
les  mouvements  des  différentes  cavités  du  cœur  chez  Thomme, 
il  était  intéressant  de  constater  expérimentalement  ce  mode  de 
succession. 
Une  précieuse  occasion  se  présenta  en  1877.  J'appris  du  docteur 


Fig.  43.  Succession  des  mouyements  de  Toreillette  el  du  ventricule  sur  une  femme  atteinte 

d'ectopie  du  cœur. 


Klée  qu'il  y  avait  à  Colmar  une  femme  dont  on  sentait  battre  le 
cœur  sous  la  peau.  Il  s'agissait  d'une  ectopie  congénitale  de  cet 
organe  qui,  &  travers  une  ouverture  du  diaphragme,  était  des- 
cendu dans  l'abdomen  où  une  éraillure  de  la  ligne  blanche  ne 
laissait  plus  que  la  peau  de  l'épigastre  interposée  entre  le  cœur 


Fig.  44.  Succession  des  mouvements  de  l'oreillette  (o)  et  du  ventricnle  (v)  chez  le  cbevtl. 

et  la  main  de  l'observateur».  François-Franck  se  chargea  d'aller 
examiner  cette  femme. 

1.  Voir,  pour  les  détails  de  Texamcn  de  cette  malade,  Trav,  lab.,  t.  III,  p.  311. 
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Deux  appareils  explorateurs  du  durcissement  systolique  furent 
appliqués  l'un  sur  roreillette^  l'autre  sur  le  ventricule,  et  Ton 
obtint  le  double  tracé,  fig.  43. 

La  grande  ressemblance  de  ces  courbes  avec  celles  des  lignes  0 
et  V  de  la  flg.  4'*,  recueillies  sur  le  cheval,  montre  suffisamment 
que  la  même  succession  des  mouvements  existait  de  part  et 
d'autre.  On  constate  seulement  que,  sur  le  cœur  humain,  le  temps 
qui  sépare  la  systole  de  roreillelle  de  celle  du  ventricule  est  un 
peu  plus  court  que  sur  le  cheval  dont  nous  rappelons,  dans  la 
figure  44,  le  tracé  cardiographique. 


CHAPITRE   VIII. 

MESURE  DE  LA  PRESSION   DANS  LES  CAVITÉS  DU  CŒOR- 

Gradaation  des  sondes  manométriques.  —  Évaluation  des  pressions  négatives  dans  le 
cœur.  —  Détermination  des  valeurs  absolues  de  la  pression,  d*après  les  tracés  mano- 
métriques. —  Valeurs  maxima  de  la  pression  dans  les  différentes  cavités  du  cœur.  — 
Comparaison  des  phases  de  la  pression  ventriculaire  à  celles  do  la  pression  aortique. 
—  Retard  de  la  pénétration  du  sang  dans  Taorte  sur  le  début  de  la  systole  ventri- 
culaire. —  Rapports  de  la  pression  ventriculaire  à  la  pression  aortique. 

Les  courbes  de  la  pression  du  sang  dans  les  difTérentes 
cavités  du  cœur  expriment  le  sens  dans  lequel  varie  à  chaque 
instant  cette  pression,  mais  ces  indications  toutes  relatives  ne 
donnent  pas  la  solution  du  problème  si  longtemps  poursuivi  par 
les  physiologistes,  depuis  Borelli  et  Haies  jusqu'à  Magendie, 
Cl.  Bernard,  Ludwig,  etc.  :  Quelle  est  la  valeur  absolue  de  la  force 
du  sang,  c'est-à-dire  de  la  force  du  cœur?  (Chap.  v,  §  43.) 

En  effet,  les  sondes  manométriques  sont  des  appareils  à 
indications  arbitraires  qui  révèlent  le  sens  des  changements  de 
la  pression,  sans  en  donner  la  valeur  absolue;  celle-ci  ne  peut  être 
obtenue  qu'en  rapportant  la  pression  mesurée  à  Tétalon  généra- 
lement adopté,  celui  qui  correspond  à  une  colonne  de  mercure 
dont  la  hauteur  serait  égale  à  l'unité. 

Graduation  des  sondes  maoométrlqaes. 

§  74.  —  Il  est  très  important  de  pouvoir  comparer  les  unes  aux 
autres  les  pressions  qui  existent,  à  chaque  instant,  dans  l'oreillette, 
le  ventricule  et  le  système  artériel,  afin  de  vérifier  Texactilude  de 
cette  loi  physique  dont  nous  avons  parlé  au  chapitre  i,  §  7,  à  sa- 
voir, que  le  sang  ne  se  meut  que  d'un  point  où  la  pression  est 
forte  vers  un  point  où  elle  est  faible,  et  que  la  vitesse  du 
sang  est  proportionnelle  à  la  différence  de  pression  entre  ces  deux 
points. 
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Cette  comparaison  des  pressions  dans  les  différents  points  du 
système  circulatoire  peut  toujours  être  effectuée  avec  les  sondes 
manométriques,  si  nous  graduons  préalablement  ces  instruments 
au  moyen  d*un  manomètre  à  mercure  pris  pour  étalon  '. 


1.  Voici  comment  se  fait  celte  graduation: 

Prenons  à  la  fois  toutes  les  sondes  manométriques  sd  et  sg  qui  doivent  servir  dans  une 
expérience  et  introduisons- les  dans  un  flacon  muni  d'un  bouchon  à  plusieurs  tubulures 
(fig.  45),  de  telle  sorte  que  chacune  des  tubulures  livre  passage  à  Tun  des  tubes  à  air 
qui  relie  Tampoule  manométrique  à  son  tambour  à  levier  inscriptcur.  Une  tubulure 
spéciale  laisse  entrer  dans  le  flacon  un  tube  relié  à  un  manomètre  à  mercure  M;  enfin, 
nne  dernière  tubulure  ouverte  à  l'extérieur  permettra  de  fouler  de  l'air  dans  le  flacon 
aa  moyen  d'une  pompe  et  d'y  comprimer  cet  air  sous  des  pressions  variables. 

Plaçons  alors,  suivant  la  méthode  ordinaire,  tous  les  leviers  inscripteurs  les  uivb  au- 
dessus  des  autres  et  faisons-les  tracer  sur  un  cylindre  enfumé. 


Fig.  45.  Disposition  employée  pour  graduer  les  sondes  manométriques. 


Le  flacon  étant  en  libre  communication  avec  Tair  extérieur,  toutes  les  sondes  seront 
soumises  à  la  pression  normale  et  les  leviers  occuperont  sur  le  cylindre  une  position 
qui  correspondra  au  zéro  de  la  graduation.  Imprimons  un  léger  mouvement  de  rotation 
an  cylindre  et  chacune  des  plumes  tracera  une  ligne  qui  sera  le  zéro  de  l'échelle  de  la 
sonde  correspondante. 

Comprimons  Pair  dans  le  flacon,  jusqu'à  ce  que  le  manomètre  à  mercure  accuse  une 
dénivellation  d'un  centimètre,  les  leviers,  sous  l'influence  de  la  compression  des  am« 
pooles  manométriques,  prendront  une  position  nouvelle ,  et  en  faisant  de  nouveau 
tourner  le  cylindre,  nous  obtiendrons  un  second  trait  pour  l'échelle  de  chacun  des  tam- 
bours à  levier.  On  comprimera  ensuite  l'air  du  flacon,  de  manière  à  obtenir  dans  le 
manomètre  nne  dénivellation  de  2  centimètres  de  mercure,  et  on  tracera  la  nouvelle 
position  des  leviers.  En  procédant  de  la  môme  manière  par  degrés  successifs,  jusqu'à 
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Les  tracés  cardiographiquès  prennent  alors  leur  valeur  véri- 
table et  l'on  peut  comparer,  à  chaque  instant,  la  pression  qui 
existe  dans  Toreillette  droite  à  celle  du  ventricule  droit,  celle  du 
ventricule  droit  à  celle  du  gauche;  enfin  celle  du  ventricule  gauche 
à  celle  du  sang  dans  l'aorte,  si  l'on  introduit  dans  cette  artère  une 
sonde  manométrique  de  la  façon  que  nous  indiquerons  tout  à 
l'heure  *. 

ÉTalnatloM  des  pressions  Mécatlves  dans  le  csenr. 

§  75.  —  Pour  lire  avec  plus  de  sûreté  les  valeurs  manométriques 
des  courbes  cardiographiques,  nous  avons  cherché,  Chauveau  el 
moi,  à  déterminer  la  valeur  du  zéro  de  la  pression  dans  le  cœur, 
et  comme,  à  chaque  révolution  cardiaque,  la  pression  dans  Toreil- 

25  centimètres  éê  pneeioo,  on  aura  une  échelle  suffisante  pour  mesurer  les  variations 
qui  8*observen|  #si^4iaaire  dans  la  pression  du  sang. 
La  figure  46  moêUe  l'aspect  de  cette  échelle  graduée  pour  la  sonde  cardiaque  gaache 


Fig.  46.  Un  tracé  des  chaogenients  de  la  pression  dans  le  Tenlricule  gauche  avec  son  échelle 

de  graduation. 

(p.  90),  el  en  face  de  celte  échelle  est  un  tracé  des  variations  de  pression  dans  le  ventri- 
cule gauche  pendant  une  révolution  du  cœur.  On  peut,  de  celte  manière,  attribuer  à 
chacune  des  inflexions  de  la  courbe  la  valeur  manométrique  qui  lui  correspond. 

1.  Une  difficulté  se  présente  encore  dans  la  pratique,  la  voici  :  quand  on  vient  de 
graduer  les  sondes,  si  on  les  introduit  dans  les  cavités  du  coeur,  la  chaleur  du  sang, 
toujours  supérieure  à  la  température  ambiante,  dilate  Pair  contenu  dans  les  sondes 
comme  dans  un  thermomètre  à  air;  une  élévation  des  courbes  s'ensuit  et  relève  les 
niveaux  au  dessus  du  degré  correspondant  à  la  valeur  réelle  de  la  pression  du  sang. 
Dans  les  expériences  faites  avec  Chauveau,  nous  avons  réussi  à  éliminer  celte  cause 
d^crreur  en  faisant  la  graduation  des  sondes  cardiaques  dans  un  flacon  oii  la  tempéra- 
ture était  portée  à  38*  centigrades,  c'est-à-dire  à  peu  près  à  la  température  du  sang 
dans  les  cavités  du  cœur. 
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letle  droite  et  dans  le  ventricule  gauche  tombe  toujours,  pen- 
dant un  certain  temps,  à  zéro  et  môme  au-dessous,  nous  avions 
ainsi  un  témoin  qui  nous  mettait  à  Tabri  de  toute  erreur  dans 
les  estimations  absolues  de  la  pression. 

Cette  détermination  du  zéro  se  fait  au  moyen  d'une  sonde  mano- 
métrique  spéciale  que  nous  avons  nomniée  sonde  à  pressions  négor 


1.  CeUe  sonde  est  ainsi  disposée  :  une  ampoule  métallique  de  forme  olivaire  (flg.47) 
est  mise  en  rapport  avec  un  tube  TV  qui  se  rend  au  tambour  à  levier  inscripteur.  Cette 
ampoule  est  criblée  de  petits  trous  et  révolue  d'une  membrane  mince  et  très  souple  qui 
s'applique  exactement  sur  toute  sa  surface  et  qu'on  lie  autour  du  tube  au  point  où  il 
s'unit  à  l'ampoule.  Avec  cette  disposition,  toute  pression  positive  supportée  par  l'am- 
poule ne  fera  qu'appliquer  plus  intimement  la  membrane  sur  la  sur- 
face métallique ,  mais  ne  pourra  produire  aucune  compression  de 
l'air  qui  y  est  contenu,  les  trous  dont  l'ampoule  est  criblée  étant 
trop  petits  pour  que  la  membrane  élastique  fasse  saillie  à  leur  in- 
térieur. Mais  si  l'appareil  est  insensible  aux  pressions  positives,  il 
est  très  sensible,  au  contraire ,  aux  pressions  négatives.  En  effet, 
dès  que  la  pression  à  laquelle  est  soumis  cet  instrument  tpmbo  au- 
dessous  de  zéro,  Taspiration  qui  se  produit  sur  l'air  intérieur  de 
l'ampoule  décolle  la  membrane  élastique  qui  la  recouvre;  on  voit 
la  poche  de  caoutchouc  s'enfler  et  l'aspiration  se  propager  par  les 
tubes  de  transmission  jusqu'au  tambour  à  levier,  dont  le  tracé  s'a- 
baisse d'autant  plus  que  la  pression  qui  agit  sur  la  sonde  est  plus 
basse. 

Pour  donner  une  idée  du  fonctionnement  de  cet  instrument,  met- 
tons une  sonde  manométrique  ordinaire  et  une  sonde  à  pressions  né- 
gatives dans  un  même  réservoir  où  le  va-et-vient  d'un  piston  comprime  et  raréfle  Tair 
tour  à  tour,  on  recueillera,  avec  deux  tambours  à  leviers  superposés,  les  tracés  de 
ees  deux  sondes  (fig.  48). 

La  ligne  SM  est  tracée  par  la  sonde  manométrique  ordinaire  ;  la  ligne  SN  par  la  sonde 
à  pressions  négatives.  Or  cette  dernière  ne  donne  que  la  partie  inférieure  des  courbes, 


Fig.  47.  Ampoole 

de  la  sonde  à  prefl«> 

sions  négatÎTes. 


Fig.  48.  Tracés  des  Tarialiong  périodiques  d'une  pression  r<  cueillis  avec  une  scnde  manométrique 
ordinaire  S  M  et  atec  une  sonde  à  pressions  négalives  SN.  .   .i 


celle  où  la  pression  tombe  au-dessous  de  zéro  ;  le  reste  du  temps  elle  est  muette,  c'est- 
è^ire  que  le  levier  trace  une  ligne  droite.  Or,  si  nous  savons  que  les  points  où  com- 
mencent et  finissent  les  parties  courbes  de  la  ligne  SN  correspondent  aux  instants  où  la 
pfession  est  égale  à  zéro,  nous  n'avons  qu'à  chercher  dans  la  courbe  de  la  sonde  ma- 
nométrique SM  quels  sont  les  points  verticalement  situés  au-dessus  de  ces  repères. 
Une  ligne  horizontale  qui  joindrait  ces  points  correspondrait  au  zéro  du  tracé  mano- 

MARET,  Circulation.  8 
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Plongée  dans  une  cavité  du  cœur,  celte  sonde  ne  donne  qu'un 
tracé  partiel,  car  elle  n'inscrit  que  les  phases  négatives  de  la  pres- 
sion. Soit,  par  exemple,  le  tracé  de  la  pression  dans  Toreilletle 
droite;  la  sonde  des  pressions  négatives  le  traduira  (fig.  49).  Le 
sommet  des  phases  systoliques  y  est  tronqué  et  le  niveau  hori- 
zontal auquel  ces  troncatures  ont  lieu  correspond  aux  instants 
où  la  pression,  de  négative  qu'elle  était,  est  devenue  positive. 


Fig.  49.  Tracé  de  la  pression  da  sang  dans  roreilleile  droite  d'an  cheval,  recsetlli  avec  la  sonde 

à  pressions  négatives. 

Si  Ton  reconstitue  par  une  ligne  ponctuée  les  sommets  tronqués, 
on  retrouvera  l'aspect  de  la  courbe  auriculaire  représentée  dans 
la  figure  40  et  dont  nous  avons  déjà  fait  l'analyse. 

Cette  sonde  introduite  dans  les  ventricules  y  détermine  de  la 
même  manière  l'instant  où  la  pression  de  négative  qu'elle  était 
au  début  de  la  diastole  devient  positive  K 


DétermlBatioii  des  valears  absolaes  d«  la  pression  d'apré«  les 
traeés  manométrlqnes* 

g  76.  —  Une  fois  connue  la  position  du  zéro  de  la  pression  dans 
un  tracé  cardiographique,  il  est  facile  de  lire,  sur  l'échelle  de  gra* 
duation  des  sondes  manométriques,  la  valeur  absolue  de  la  pres- 
sion à  laquelle  correspond  chaque  point  du  tracé. 


métrique.  II  sufUrail  de  présenter  en  face  de  la  courbe  8M  l'échelle  de  graduation  expé* 
rimentale  (p.  1 12)  de  manière  &  faire  coïncider  le  zéro  de  cette  échelle  avec  celui  do 
tracé,  et  Ton  pourrait  lire  en  tout  point  de  la  courbe  SM  la  valeur  absolue  de  la  pres- 
sion qu'elle  exprime. 

Le  rôle  de  la  sonde  à  pressions  négatives  peut  se  comparer  à  celui  d*une  soupape 
qui  se  ferme  par  toute  pression  supérieure  à  celle  de  latmcsphère  et  s'ouvre  aussitôt 
que  la  pression  qui  tend  à  la  fermer  devient  inférieure  à  la  pression  atmosphérique. 

1.  J'ai  donné;  Physiologie  médicale  de  la  circulation  du  eang^  page  94  et  suiv.,  sur 
la  détermination  de  la  pression  négative,  des  détails  plus  étendus  que  j'ai  cru  devoir 
écarter  ici,  comme  n*ayant  qu'une  imp«^ancc  secondaire. 
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Supposons  que  la  sonde  &  pressions  négatives  nous  ait  appris 
quel  est  Tinstant  où  la  pression  tombe  &  zéro  pendant  une  révolu- 
tion du  ventricule  gauche  (fig.  46),  en  présentant  l'échelle  de  gra- 
duation à  côté  de  la  courbe  ventriculaire,  nous  voyons  quelles  sont 
les  valeurs  de  la  pression  dans  le  ventricule  à  différents  instants, 
d'après  le  degré  de  l'échelle  auquel  correspond  chaque  élément 
de  la  courbe.  On  voit  ainsi  que  dans  la  figure  46  le  maximum  de 
pression  développé  par  le  ventricule  serait  d'environ  23  centi- 
mètres de  mercure. 


Ifwâmmrm  maxlma  de  la  pressloa  dans  les  différentea  cavités 

dn  c«ear. 

g  77.  —  En  opérant  ainsi  sur  les  différentes  cavités  du  cœur, 
nous  avons  trouvé  avec  Chauveau  les  valeurs  suivantes  sur  un 
cheval  : 

Oreillette  droite,  pression  maximum â'^^jS 

Ventricule  droit  »  ......    24™»» 

Ventricule  gauche  »  128'»"» 

L'oreillette  gauche  étant  inaccessible  aux  sondes  cardiaques*  on 
est  réduit  à  des  conjectures  relativement  à  la  force  réelle  de 
cette  cavité  ;  toutefois,  en  constatant  que  les  effets  de  l'oreillette 
dans  le  tracé  du  ventricule  gauche  ne  sont  pas  plus  intenses  que 
dans  celui  du  vlsntricule  droit,  on  est  en  droit  de  conclure,  avec 
assez  de  vraisemblance,  que  les  deux  oreillettes  sont  sensible- 
ment d'égale  force. 

On  trouve  d'importants  écarts  dans  les  valeurs  de  la  pression 
quand  on  opère  sur  des  animaux  différents.  Ainsi,  sur  un  autre 
cheval,  la  comparaison  de  la  force  des  deux  ventricules  a  donné 
les  chiffres  suivants  : 

Ventricule  droit,  maximum  . 30"" 

Ventricule  gauche       » 95"" 

1.  Sur  an  cheval  dont  la  poitrine  est  ouverte,  on  peut  faire  pénétrer  une  sonde  par 
les  veines  pulmonaires  jusque  dans  Toreillelte  gauche  ;  mais  alors  les  troubles  de  la 
circulation  sont  tels,  qu*on  ne  peut  guère  accorder  de  confiance  aux  valeurs  absolues  de 
!■  preasion  ainsi  mesurée.  Nous  avions  congu,  avec  Chauveau,  le  projet  de  construire 
vue  Bonde  ewdîaqiie  gauche  qui,  passant  par  les  artères  et  Torifice  aortique  dans  le 
veatricule  gauche,  eût  envoyé  une  ampoule  manométrique  jusque  dans  Toreillelte 
gauche;  mais  les  difficultés  d*exécution  nous  ont  paru  excessives  en  présence  du  peu 
d*iroportaDce  d*mie  pareille  détermination. 
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Sur  un  vieux  cheval  nous  avons  trouvé  : 

Ventricule  droit,  maximum 29"" 

Ventricule  gauche  '    »  140"»« 

Outre  ces  variations  individuelles  de  la  force  absolue  des  ventri- 
cules ,  on  doit  observer  que  le  rapport  de  l'énergie  des  cavités 
droites  et  gauches  varie  également.  Toutefois,  dans  la  plupart  des 
cas,  le  rapport  de  un  à  trois  exprime  approximativement  la  force 
du  ventricule  droit  par  rapport  au  gauche. 


Gomparahioii  de»  phaiies  de  la  pression  veatrlcnUiire  A  celles 
de  la  pression  aortiqne. 

g  78.  —  Nous  avons  vu  que  Teffort  de  tout  muscle  se  règle  sur 
la  résistance  qu'il  surmonte  et  que,  pour  cette  raison,  la  pression 
dans  les  ventricules  présente  des  phases  qui  diffèrent  de  celles 
de  l'action  musculaire  d'un  cœur  vide.  Il  est  donc  naturel  de  sup- 
poser que  pendant  la  phase  systolique  la  pression  du  sang  dans 
les  ventricules  sera  réglée  par  la  résistance  h  surmonter,  c'est- 
à-dire  par  la  pression  du  sang  dans  les  artères.  Toutefois ,  on 
peut  prévoir  que  la  pression  intra-ventriculaire  sera  toujours 
un  peu  supérieure  à  la  pression  intra-aortique,  puisque  le  sang 
ne  peut  s'échapper  du  cœur  dans  les  artères  que  parce  qu'il  obéit 
à  une  pression  plus  forte  que  celle  qu'il  trouve  au-devant  de  lui. 
L'expérience  montre  qu'il  en  est  ainsi. 

Pour  mesurer  comparativement  les  pressions  intra-ventricu- 
laire et  intra-aortique,  on  pourrait  se  servir  d'une  double  sonde 
analogue  à  celle  qui  explore  simultanément  les  changements  de  la 
pression  dans  l'oreilletle  et  dans  le  ventricule.  On  introduirait 
par  une  artère  carotide  cette  double  sonde,  de  façon  qu'une  des 
ampoules  manométriques  pénétrât  dans  le  ventricule,  tandis  que 
l'autre  resterait  dans  l'aorte,  au-dessus  des  valvules  sigmoïdes. 
Mais  une  difTiculté  se  présenterait  alors  :  deux  ampoules  mano- 
métriques et  les  membranes  des  deux  tpmbours  à  levier  cor- 
respondants  ne  sont  jamais  d'élasticités  parfaitement  égales,'  il 
faudrait  donc  un  travail  délicat  de  graduation  des  deux  ampoules 
pour  rendre  comparables  les  deux  tracés  obtenus.  Un  procédé 
très  simple  et  plus  exact  consiste  &  employer  une  sonde  unique 
et  à  la  faire  passer  alternativement  dans  le  ventricule  et  df^ps 
l'aorte,  a  travers  les  valvules  sigmoïdes.  .     ^ 
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. .  L'expérience  faile  sur  un  cheval  a  donné  le  tracé  flgure  50. 

La  ligne  correspond  à  trois  révolutions  du  cœur;  pendant  les 
deux  premiëresy  Tappareil  enregistre  les  mouvements  du  ventri- 
cule gauche,  et  le  tracé  obtenu  ressemble  assez  parfaitement  a 
celui  de  la  flgure  37.  Â  partir  du  point  a,  la  sonde,  retirée  du 
ventricule,  se  trouve  dans  l'aorte,  de  sorte  qu'on  obtient  le  tracé 
de  la  pression  aortique. 

La  comparaison  de  ces  deux  moitiés  de  la  figure  éclaire  beau- 
coup la  nature  des  changements  de  la  pression  aortique.  Si  Ton 
reconstruit,  à  partir  de  la  deuxième  portion  du  tracé,  la  courbe 
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Fi^.  50.  Tncfc  de  la  pression  dans  le  ventricule  gauche  et  dans  l'aorte.  —  Lifçne  l,  une  sonde  m?. 
Domélriqae  est  dans  le  Tentricule  gauche  ;  après  deux  révolutions  du  cœur,  on  la  fait  passer  dans 
l'aorte  en  a.  —  Ligne  3,  tracé  fourni  par  une  autre  sonde  manoinétrique  maintenue  en  pormanenrc 

.  daos  Paorte. 


que  donnerait  l'appareil  si  la  sonde  restait  dans  le  venlricule, 
on  obtient  le  dessin  formé  par  une  ligne  ponctuée.  On  remarque 
alors  que  cette  courbe  et  celle  de  la  pression  aortique  présentent 
une  partie  commune  6c,  ce  qui  prouve  qu'à  cet  instant,  c'est-à-dire 
pendant  la  systole,  le  ventricule  et  l'aorte  étaient  le  siège  d'une 
pression  semblable. 

Or,  les  explications  données  précédemment  sur  la  signification 
du  tracé  ventriculaire  rendent  très  bien  compte  de  cette  égalité  de 
pression  dans  l'aorte  et  dans  le  ventricule  gauche.  Ace  moment, 
en  effet,  les  valvules  sigmoïdes  de  l'aorte  sont  soulevées,  de  sorte 
qu'il  y  a  communication  complète  entre  le  cœur  et  le  système  ar- 
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tériel.    De  là  résulte  la  similitude  des  pressions  cardiaque  et 
aortique. 

Cette  communication  du  ventricule  et  de  Taorte  ne  saurait  se 
produire  qu'au  moment  où  la  valvule  mitrale  fermée  fournit  un 
point  d'appui  à  la  pression  du  sang  du  ventricule  pour  ouvrir  les 
valvules  sigmoldes  dcTaorte;  elle  doit  cesser  au  moment  où  les 
valvules  sigmoldes  se  ferment,  car  alors  le  cœur  et  Taortc  forment 
deux  cavités  complètement  indépendantes.  On  va  voir  que  les 
clMMes  ée  passent  ainsi  en  réalité  :  l'interprétation  des  deux  petites 
ondulations  6  et  c  en  donnera  la  preuve. 

§  79.  —  Retard  de  la  pénétration  du  sang  dans  l'aorte  sur  le 
début  de  la  systole  ventriculaire.  —  Examinons  comparativement 
les  tf'àeéti  1  et  2,  figure  50,  afin  de  juger  du  synchronisme  des 
différente  phénomènes  qui  se  passent  dans  le  cœur  et  dans  Taorte. 
On  voit  que  le  début  de  la  systole  du  ventricule  gauche  a  lieu 
aa  moment  même  où  se  produit  la  petite  ondulation  b'  (ligne  2)  ; 
celle-ci  précède  légèrement  un  second  soulèvement  identique 
à  l'ondulation  b  (ligne  l),  c'est  la  pénétration  du  sang  dans 
Taorte. 

La  systole  ventriculaire  dure  donc  un  certain  temps  avant  d'ac- 
quérir le  degré  d'énergie  suffisant  pour  soulever  les  valvules  sig- 
moldes de  Taorte;  elle  n'y  peut  arriver  qu'après  la  clôture  de  la 
valvule  mitrale,  clôture  qui  se  produit  au  points  (ligne  1).  Le  sou- 
lèvement b\  dans  le  tracé  de  la  pulsation  aortique,  n'est  donc 
que  l'effet  d'un  ébranlement  imprimé  aux  valvules  sigmoldes  de 
l'aorte,  au  moment  où  la  valvule  mitrale  se  ferme.  L'ouverture 
des  valvules  aortiques  n'a  lieu  que  plus  tard.  On  voit  par  là  qu'il 
y  a  un  retard  entre  le  début  de  la  systole  du  ventricule  et  la  pénétra-^ 
tion  du  sang  dans  Caorte.Ce  retard,  qui  dans  la  figure  50  est  sensi- 
blement égal  à  un  dixième  de  seconde,  est  employé  par  le  ventri- 
cule à  atteindre  le  degré  de  pression  intérieure  suffisant  pour 
vaincre  la  pression  du  sang  dans  l'aorte ^ 

La  comparaison  des  deux  tracés  superposés  montre  aussi  que 
le  point  c'  (ligne  2),  homologue  du  point  c  (ligne  1),  est  exactement 


1.  Les  cliniciens  ont  constaté  Texagéralion  du  relard  du  pouls  sur  la  pulsation  du 
cœur  dans  certaines  maladies.  Hardy  et  Béhier  {ê^tnéiologie  p.  422),  croient  avoir 
remarqué  une  augmentation  de  ce  retard  quand  les  tMtttements  du  cœur  sont  moins 
réqucnts  et  moins  forts  que  d'ordinaire. 
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synchrone  avec  le  point  ^  du  tracé  ventriculaire.  Or  ce  dernier 
est  produit,  comme  on  le  sait,  par  la  clôture  des  valvules  sigmoldes 
de  l'aorte  (voy.  §  70).  C'est  donc  au  moment  de  cette  clôture  que 
se  produit,  dans  le  tracé  de  la  pression  aortique.  le  soulèvement  c 
qui  répond  au  moment  où  le  ventricule  et  l'aorte  cessent  de  com- 
muniquer ensemble. 

Les  parties  dissemblables,  dans  les  tracés  du  ventricule  et  de 
la  pression  aortique,  no  sont  pas  moins  faciles  à  expliquer  que 
la  partie  commune  située  entre  les  points  6  et  c  (ligne  1). 

Dans  le  tracé  de  la  pression  aortique,  immédiatement  après 
Fondulation  qui  correspond  &  la  clôture  des  valvules  sigmoîdes, 
la  courbe  s'abaisse  lentement,  parce  que  le  sang  artériel,  empri- 
sonné dans  les  vaisseaux,  ne  s'écoule  que  peu  à  peu  à  travers 
les  voies  capillaires.  Pour  le  ventricule,  au  contraire,  la  courbe 
tombe  brusquement,  car  cette  cavité,  complètement  relâchée,  n'a 
plus,  &  son  intérieur,  qu'une  pression  très  basse,  ordinairement 
inférieure  à  zéro  ;  c'est  ce  que  j'appelle  le  vide  post-systolique^. 


lUiiPl^Hii  de  la  pression  aortiqae  à  la  pression  venirienlnlre* 

g  80.  —  Lorsqu'on  veut  comparer  la  hauteur  à  laquelle  s'élève  la 
pression  du  sang  dans  l'aorte  à  celle  qui  existe  dans  le  ventricule 
pendant  sa  systole,  la  graduation  du  cardiographe  que  nous  avons 
décrite  (§  74]  fournit  la  solution  de  ce  problème.  Les  mesures  prises 
sur  un  grand  nombre  de  chevaux  montrent  que  la  pression  maxi- 
mum est  un  peu  plus  faible  pour  l'aorte  que  pour  le  ventri- 
cule. 

Dans  la  figure  50,  la  différence  entre  le  maximum  de  la  pression 
ventriculaire  et  celui  de  la  pression  aortique  est  presque  nulle,  ce 
qui  prouve  que  le  sang  passait  avec  lenteur  du  ventricule  dans 
l'aorte.  Si,  par  une  influence  quelconque,  on  faisait  baisser  la  pres- 
sion dans  l'aorte,  le  sang  s'échapperait  plus  vite  du  ventricule 
dans  ce  vaisseau  et  l'on  verrait  sur  les  tracés  un  écart  plus  grand 
entre  la  pression  ventriculaire  et  la  pression  aortique. 

Sur  un  cheval  auquel  on  venait  de  pratiquer  une  hémorrhagie 

1.  Si  l'on  voulait  analyser  Boccessivement  la  signification  des  divers  élémentd  de  la 
presaion  aortique,  on  trouverait  pour  chacun  d*eux  i'interprélation  suivante  (lig.  àO, 
ligne  1)  :  6,  ébranlement  des  valvules  sigmoTdes  au  moment  de  la  clôture  de  la  valvule . 
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abondante,  on  recueillit  le  tracé  51  qui  montre»  avec  un  extrême 
abaissement  de  la  valeur  absolue  des  pressions,  un  excès  relatif 
de  la  pression  du  ventricule  sur  celle  de  Taorte  beaucoup  plus 
grand  que  dans  les  conditions  normales. 

D'autres  fois,  c  est  un  surcroît  de  la  force  du  cœur  qui  produit 
une  plus  grande  différence  entre  les  pressions  ventriculaire  et 


Fig.  St.—  Hémorrhagie  abondante  sur  un  cheval;  tracés  de  la  pression  Tenlriculaire  gauche  V  G 
et  de  la  pression  artérielle  A. 


aortique.  Ainsi,  un  autre  cheval  à  qui  on  avait  administré  de  la 
digitale  présenta  un  excès  très  grand  de  la  pression  ventriculaire 
(fig.  52}  sur  la  pression  aortique. 


Fig.  52.  —  Action  de  la  digitale  :  accroissement  passager  de  Ténergie  ventriculaire.  —  V,  pression 
ventriculaire  gauche.  —  A,  pression  aortique. 

Dans  aucun  cas,  la  pression  ventriculaire  n'a  été  inférieure  à 
celle  de  Taorte,  sauf  dans  certaines  systoles  avortées  et  abso- 
lument incapables  de  faire  pénétrer  du  sang  dans  les  artères  ^ 


mitrale  ;  —  de  6  en  c,  afïlux  de  sang  du  ventricule  dans  l'aorte  et  augmentation  gra- 
duelle de  la  tension  aortique  pendant  la  systole  ventriculaire;  —  c,  clôture  des  valvules 
sigmuïdes  de  Paorte;  —  de  c  à  la  pulsation  suivante,  abaissement  graduel  de  la  ten- 
sion artérielle,  par  suite  de  Técoulement  du  sang  à  travers  les  vaisseaux  capillaires. 
1.  C'est  à  une  imperfection  des  instruments  employés  qu'est  due  cette  supposition 
émise  par  Fick  {Ueber  die  Schwankungen  des  Blutdruckes  in  vergchiedenen  Ab- 
schnitten  des  Gefaessystemes.  —  Wurtzbourg,  10  mai  1873)  :  que  la  pression  da  sang 
dans  l'aorte  peut  s'élever  au-dessus  de  celle  du  ventricule.  Fick  a  annoncé  que,  d'après 
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Quand  les  systoles  ventriculaires  sont  trop  faibles  pour  déve- 
lopper une  pression  supérieure  à  celle  du  sang  dans  Taorte,  les 
valvules  sigmoïdes  ne  peuvent  être  soulevées,  le  sang  ne  pénètre 
pas  dans  l'aorte  et  le  pouls  manque  aux  artères.  Sans  anticiper  sur 
la  nature  du  pouls  artériel^  nous  âcfvons  dire,  cependant,  qu'une 
pulsation  a  lieu  chaque  fois  qu'une  ondée  cardiaque,  pénétrant 
dans  le  système  artériel,  vient  y  élever  la  pression  du  sang.  A  l'état 
normal,  le  nombre  des  pulsations  artérielles  est  identique  à  celui 
des  pulsations  cardiaques.  Mais  si,  parmi  les  systoles  du  cœur,  il 
en  est  quelques-unes  d'insuffisantes,  elles  ne  seront  pas  suivies  de 
pulsations  artérielles  et  il  y  aura  désaccord  entre  le  chiffre  du 
pouls  et  celui  des  pulsations  du  cœur. 

LaQgure54est  un  exemple  frappant  de  ces  systoles  insuffisantes. 
Elle  a  été  recueillie  sur  un  cheval  dont  le  coeur  présentait  alterna- 
tivement une  systole  forte  et  une  systole  faible.  La  pression  arté- 


des  mesares  comparatives  de  la  pression  du  sang  dans  le  ventricule  gauche  et  dans 
Taorte,  il  avait  trouvé  un  excès  notable  de  la  pression  aorlique  sur  celle  du  ventricule. 
Ce  physiologiste  a  publié  dans  son  travail  la  flgure  53,  qui  montre  en  eflet  une  infé- 
riorité notable  de  la  pression  venlriculaire  sur  celle  de  Taorte.  D'autre  part,  un  élève 
^e  Fick,  Gradie  { Unlersuchungen  iiber  die  Spannungsunterschiede  xtoischen  dem 
Unken  Ventrikel  und  der  Aorta.  Aus  dem.  Instit.  fUr  experimentelle  Pathologie  in 


Fig.  &3.  —  Eipérience  de  Fick,  pression  dans  le  veotricule  gauche  et  dans  l'aorte,  sur  un  animal 
dont  les  monveroenls  da  cceor  sont  accélérés  par  la  section  des  nerfs  TSgues. 


Wien,  1876),  fit  dans  le  laboratoire  de  Slricker  des  expériences  qui  le  conduisirent 
à  admettre  également  un  excès  de  la  pression  aortique  sur  la  pression  ventriculaire. 
J*ai  consacré  un  long  article  {Trav.  lab.j  II,  p.  322)  à  montrer  la  cause  de  ces  er- 
reurs, qui  tenaient  à  ce  que  ces  deux  expérimentateurs  s'étaient  servis  de  mano- 
mètres incapables  d*obéir  aux  brusques  variations  de  la  pression  dans  les  ventricules, 
instruments  qui  donnaient  toujours  aux  changements  de  la  pression  ventriculaire  une 
valeur  insuffisante. 
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rielle  étant  inscrite  en  même  temps  que  celle  du  ventricule  ;  on 
voit  que  les  systoles  faibles  sont  sans  effet  sur  la  circulation  arté- 
rielle. En  auscultant  et  en  palpant  le  cœur,  on  trouvait  une  dif- 


Fig.  &4.  —  Systoles  forces  et  faibles.  Ces  dernières  n'envoient  pas  de  sang  dans  les  artères. 
N,  nÎTeaa  que  la  pression  doit  atteindre  dans  le  ventricule  pour  soulever  les  valvules  sigmoîdet. 


férence  de  2  à  1  entre  le  nombre  des  révolutions  cardiaques  et 
celui  des  pulsations  artérielles. 

Nous  aurons  &  citer  des  exemples  semblables  de  systoles  insuf- 
fisantes observées  sur  Thomme,  dans  certaines  maladies  du  cœur. 


CHAPITRE  IX. 

SIGNES  EXTÉRIEURS  DE  LA  FONCTION  CARDIAQUE.  —  BRUITS 

DU  CŒUR. 

Distinction  des  deox  bruits  Ju  cœur.  —  Happort  des  bruits  du  cœur  aux  phases 
d^ane  révolution  cardiaque.  -^  Cause  des  bruits  du  cœur.  -  latcrprétaiion  dos  signes 
foomis  par  Tauseultation  du  cœur  à  l*ôtat  physiologique.  >-  Dédoublement  normal 
des  bmits  du  cœur.  —  Reproduction  artificielle  des  bruits  du  cœur. 

Les  expériences  cardiograpbiques  sur  les  grands  animauxi  en 
déterminant  avec  certitude  la  manière  dont  se  succèdent  les 
mouvements  des  différentes  cavités  du  cœur,  ont  fixé  l'opinion 
des  médecins  sur  la  véritable  signification  des  signes  extérieurs 
qui,  sur  Thomme,  traduisent  la  fonction  cardiaque.  Ces  signes 
sont  de  deux  sortes  :  Foreille  appliquée  sur  la  région  précordiale 
entend  des  bruiis  deux  fois  plus  fréquents  que  les  pulsations  des 
artères;  le  doigt,  placé  en  face  de  la  pointe  du  cœur,  en  sent  le 
battement  ou  pulsation. 

Ces  signes  extérieurs  servent  de  repères  au  médecin  qui 
ausculte  un  malade  et  lui  permettent  de  reconnaître  à  quel 
instant  de  la  révolution  cardiaque  se  produisent  certains  phéno- 
mènes anormaux  que  l'auscultation  ou  la  palpation  révèlent. 

Pour  ausculter  fructueusement,  il  faut  donc  être  exactement 
fixé  sur  Tinstant  de  la  révolution  cardiaque  auquel  se  produisent 
les  bruits  et  la  pulsation  du  cœur.  On  sait  déjà  que  la  pulsation 
du  cœur  signale  le  début  de  la  systole  ventriculaire  ;  cette  notion 
sert  à  déterminer  l'instant  de  production  des  deux  bruits. 

Mstliictioii  des  dievx  liralte  du  •««*. 

§  81.  —  L'application  de  Toreille  sur  la  poitrine  d'un  homme 
sain  fait  percevoir  à  la  fois  tous  les  signes  dont  nous  venons 
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de  parler.  La  tète  de  l'observateur  est  légèrement  soulevée  par 
chacune  des  pulsations  cardiaques;  or,  Tun  des  bruils  coïncide 
exactement  avec  cette  pulsation.  On  peut  donc  conclure  que  Tun 
des  deux  bruits  du  cœur  coïncide  exactement  avec  le  début  de 
la  systole  ventriculaire  :  c'est  celui  qu'on  désigne  sous  le  noai 
do  premier  bruit;  l'aulre  arrive  au  bout  d'un  court  instant;  on  le 
nomme  second  bruit.  Puis  il  se  fait  un  nouveau  silence ,  après 
quoi  une  nouvelle  pulsation  du  cœur  arrive»  accompagnée  du 
premier  bruit  de  la  révolution  nouvelle.  Cette  distinction  des 
deux  bruits  du  cœur,  basée  sur  la  coïncidence  de  l'un  d'eux  avec 
la  pulsation  du  cœur  est  très  importante;  toutes  les  fois  que  la 
pulsation  est  franchement  perceptible,  elle  permet  de  reconnaître 
sans,  hésitation  le  premier  bruit,  ou  bruit  systolique,  dont  la  pro- 
duction est  synchrone  avec  la  pulsation  du  cœur  elle-même. 
.  Le  rythme  des  bruits  du  cœur  sert  encore  à  les  distinguer  l'un 
de  l'autre,  et  ce  caractère  est  précieux  quand  la  pulsation  du 
cœur  est  difficile  à  percevoir,  ce  qui  arrive  assez  souvent.  Les 
intervalles  ou  silences  qui  séparent  les  bruits  du  cœur  ne  s^^nl 
pas  égaux.  Le  plus  court  est  celui  qui  sépare  le  premier  bruit  du 
second  :  on  l'appelle  petit  silence ,  tandis  que  le  temps  qui  s'écoule 
entre  le  second  bruit  du  cœur  et  le  premier  bruit  de  la  révolution 
suivante  est  en  général  plus  long  :  on  le  désigne  sous  le  nom  de 
ffrand  silence. 

c  Beaucoup  d'auteurs  ont  essayé  de  représenter,  au  moyen  de 
notations  musicales,  le  rythme  des  bruits  du  cœur;  mais  les  nota- 
tions qu'ils  ont  données  ne  coïncident  pas  entre  elles,  ce  qui  s'ex- 
plique aisément  par  les  différences  individuelles  que  présente  le 
rythme  de  ces  bruits.  Nous  allons  recourir  à  une  expression  ana- 
logue pour  représenter  le  rythme  cardiaque  et  les  rapports  qui 
existent  entre  les  bruits  et  la  pulsation  du  cœur. 

!•' bruit.  2*  bruit.  1"  bruit.  3*  bruit. 

I   siïïïe.    ■   G""<»  «'«»«.   I   sE.   •   G""»<1  »"«»««• 

.    Pulsation.  Pulsation. 

Le  rythme  du  cœur  suffit  à  lui  seul,  dans  certains  cas,  pour  dis- 
tinguer le  premier  bruit  du  second,  puisque,  d'ordinaire,  après  le 
grand  silence,  c'est  le  premier  bruit  qu'on  entend.  Ce  repère  toute- 
fois  n'est  pas  infaillible  :  car  la  durée  des  deux  silences  est  très 
variable,  et  quelquefois  ces  intervalles  peuvent  être  égaux.  Le  cœur 
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bat  alors  une  mesure  à  deux  lemps  ;  c'est  ce  qui  arrive  ordinai- 
rement pour  les  bruits  du  cœur  du  fœtus.  Le  caractère  dis- 
tinctif  des  deux  bruits  basé  sur  la  coïncidence  du  premier 
avec  la  pulsation  est  donc  bien  préférable,  quand  la  pulsation 
du  cœur  est  perceptible.  Mais  la  pulsation  peut  manquer,  soit 
que  la  systole  ventriculaire  ait  trop  peu  d'énergie,  soit  qu'un 
épanchement  dans  le  péricarde,  ou  Tinterposition  d'une  lamelle 
de  poumon  emphysémateux  sépare  le  ventricule  de  la  paroi  tho- 
racique.  Souvent,  même  chez  les  sujets  sains,  la  pulsation  n'est 
perceptible  que  dans  certaines  altitudes  :  quand  le  sujet,  par 
exemple,  est  couché  sur  le  côté  gauche  et  que  la  déclivité  favorise 
le  contact  du  ventricule  avec  la  paroi  thoracique.  Mais,  si  une 
telle  attitude  est  avantageuse  pour  percevoir  le  mieux  possible 
la  pulsation  ventriculaire,  elle  ne  permet  pas  Tauscultation  ;  il  est 
donc  avantageux  de  suppléer  &  l'absence  de  la  pulsation  du  cœur 
par  un  autre  point  de  repère  d'une  valeur  &  peu  près  égale  :  le 
pouls  carotidien.  '  ^»   • 

g  82.  —  Dans  les  conditions  normales,  le  pouls  carotidien  est  à 
peu  près  synchrone  avec  la  pulsation  du  cœur;  son  retard  sur 
le  début  tle  la  systole  ventriculaire  n'excède  guère  un  dixième 
de  seconde  chez  l'homme  sain  ;  cette  durée  n'est  pour  ainsi  dire 
pas  perceptible  à  nos  sens.  Avec  un  peu  d'habitude,  on  arrive  à 
combiner  la  palpation  d'une  carotide  avec  Tauscultation  du  cœur; 
on  reconnaît  alors,  comme  premier  bruit,  celui  qui  parait  coïncider 
avec  le  pouls  carotidien*. 

§  83.  —  Le  timbre  des  bruits  du  cœur  permet  aussi,  à  lui  seul, 
de  les  distinguer  l'un  de  Tautre.  Le  premier  bruit  est  sourd,  grave; 
on  sent  qu'il  accompagne  un  ébranlement  énergique  du  cœur 
tout  entier.  Le  second  bruit  est  clair,  bref  et  nettement  frappé.  Là 
différence  de  ces  deux  timbres  s'expliquera  mieux  quand  nous 
aurons  parlé  du  mécanisme  de  la  production  de  chacun  des  deux 
bruits. 

Enfin,  le  siège  des  deux  bruits  du  cœur  n'est  pas  le  même,  c'est* 

U  Oa  verra  plus  tard  que  certaines  lésions  cardiaques,  Tinsuffisance  aoriique  princi- 
palement, accroissent  singulièrement  le  retard  apparent  du  pouls  sur  la  pulsation  car- 
diaque, à  ce  point  qu'il  pourrait  sVnsuivre  une  erreur  de  Tobservàteur  qui,  s'il  n'était 
préveno,  prendrait  le  premier  bruit  pour  le  second. 


126  LÀ  CIUCULATION  DU  SANG. 

à-dire  qu'en  localisant  l'auscultation  au  moyen  du  stéthoscope, 
on  trouve  que  le  maximun  d'intensité  de  chacun  d'eux  corres- 
pond &  des  lieux  différents  de  la  région  précordiale. 

Sur  un  animal  dont  le  cœur  est  à  nu,  le  premier  bruit  s'entend 
également  bien  sur  tous  les  points  de  la  surface  ventriculaire;  le 
second,  au  contraire,  a  son  maximum  d'intensité  à  l'origine  de 
Taorte  ou  de  l'artère  pulmonaire. 

Sur  l'homme,  le  maximum  d'intensité  du  premier  bruit  corres- 
pond au  point  même  où  la  pulsation  se  produit,  c'est-à-dire  au  ni- 
veau de  la  pointe  du  cœur.  Le  lieu  ordinaire  de  ce  maximum  est  le 
cinquième  espace  intercostal  gauche,  un  peu  en  dehors  du  mame- 
lon; c'est  là  que  le  ventricule  est  le  plus  immédiatement  en  contact 
avec  la  paroi  thoraciqne.  Le  second  bruit  a  son  maximum  en 
face  de  la  base  du  cœur,  dans  le  second  ou  dans  le  troisième  es- 
pace intercostal  gauche,  tout  près  du  bord  du  sternum. 

Le  siège  des  bruits  du  cœur,  pas  plus  que  leur  rythme  ou  leur 
timbre,  n'est  susceptible  d'être  déterminé  rigoureusement  pour 
tous  les  cas.  En  effet,  les  changements  de  volume  du  cœur,  ses 
déplacements  par  un  épanchement  pleurétique,  les  variations 
individuelles  de  sa  position,  sont  autant  de  causes  qui  font  varier 
le  siège  des  bruits. 

Il  est  rare  que  tous  les  caractères  que  nous  venons  de  signaler 
et  qui  permettent  de  distinguer  entre  eux  les  deux  bruits  du  cœur 
manquent  à  la  fois;  en  général,  à  défaut  de  l'un  d'entre  eux, 
les  autres  servent  à  établir  cette  distinction.  Ces  caractères  sont 
résumés  dans  le  tableau  suivant  : 

Caractère  propre  au  pr&inier  bruiL 

Il  coïncide  avec  la  pulsation  cardiaque  et  est  presque  synchrone 
avec  le  pouls  carotidien. 

Caractères  différentiels  des  deux  bruits. 


!••  BROIT. 


Arrive  après  le  grand  silence  ; 
son  timbre  est  sourd;  son  maxi- 
mum d'intensité  est  à  la  pointe 
du  cœur. 


2*  BRUIT. 

Arrive  après  le  petit  silence  ; 
son  timbre  est  clair;  son  maxi- 
mum d'intensité  est  à  la  base 
du  cœur. 
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des  lirails  dm  ecear  mirée  les  phases  d'ane  réTsIatlsa 
esrdiaqae. 

g  84.  —  Si  l'on  ausculte  le  cœur  d'un  animal  en  même  temps 
qu'on  inscrit  la  courbe  de  la  pression  du  sang  dans  les  cavités 
venlriculaires,  on  constate  que  chacun  des  bruits  arrive  &  un  in- 
stant déterminé  de  la  production  des  courbes  :  le  premier,  au  mo- 
ment où  la  systole  des  ventricules  provoque  l'ascension  du  tracé; 
le  second,  au  moment  où  la  diastole  ventriculaire  s'accuse  par  une 
chute  de  la  courbe  de  pression.  Cette  expérience  montre  que  si 
le  premier  bruit  correspond  au  début  de  la  systole,  le  second  cor- 
respond, non  moins  exactement,  àlafln  de  cette  systole  et  au  com- 
mencement du  relâchement  ventriculaire.  Pour  donner  &  Texpé- 
rience  plus  de  certitude  et  pour  la  rendre  plus  démonstrative,  on 


Fig.  55.  ~  Tracé  de  la  pression  yentriculaire  d'un  cheval,  VD.  Au-dessous,  sont  les  signaux 
du  premier  et  du  second  bruit  du  cœur. 

place  au-dessous  du  levier  qui  inscrit  la  pression  ventriculaire 
un  autre  tambour  à  levier  conjugué  avec  une  capsule  à  air*.  Au 
moment  où  Ton  entend  chacun  des  bruits  du  cœur,  on  frappe 
un  coup  sec  sur  la  membrane  de  la  capsule;  le  levier-signal  exé- 
cute une  brusque  vibration  et  marque  ainsi  l'instant  du  bruit  par 
rapport  aux  variations  de  la  pression  du  sang  dans  le  ventricule*. 
On  obtient  ainsi  la  figure  55,  dans  laquelle  le  premier  et  le  second 
bruit  correspondent  aux  instants  extrêmes  de  la  systole  ventricu- 
laire, de  sorte  que  le  petit  silence  mesure  exactement  la  durée  de 
celle  systole. 

1.  Voir  tes  signaux  transmis  par  Tair,  Mélh.  graph.,  p.  478. 
2  F.  C.  Donders,  De  Rhyihmiis  der  Harisioonen. 
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Dans  la  pratique,  il  est  souvent  intéressant  d^estimer  la  durée 
relative  de  la  systole  ventriculaire  ;  cette  mesure  s'obtient  assez 
exactement  d'après  la  durée  du  petit  silence,  c'est-à-dire  d'après 
l'intervalle  qui  sépare  le  premier  bruit  du  second'. 


Caaae  des  brait*  da  cœur. 

g  85.  —  Parmi  les  différentes  théories  qui  ont  été  émises  sur 
la  cause  immédiate  des  bruits  du  cœur',  il  en  est  un  certain 
nombre  qui  doivent  être  éliminées  sans  discussion,  parce  qu'elles 
sont  contraires  aux  principes  de  la  physique;  d'autres ,  plus 
nombreuses  encore,  sont  en  opposition  avec  ce  qui  est  rigoureu- 
sement démontré  au  sujet  de  la  succession  des  mouvements  du 
cœur,  de  sorte  qu'il  ne  reste  debout  qu'une  seule  théorie  des 
bruits  du  cœur  :  celle  qui  en  attribue  l'origine  A.  la  clôture  des 
valvules  et  qui  est  connue  sous  le  nom  de  théorie  de  Rouanet. 

L'idée  d'attribuer  chacun  des  bruits  du  cœur  à  la  clôture  des 
valvules  avait  déjà  été  émise  par  Carswell,  mais  Rouanet'  a  dé- 
montré d'une  manière  si  ingénieuse  et  si  convaincante  le  rôle  des 
valvules  dans  la  production  des  bruits  du  cœur,  que  cette  théorie 
lui  appartient  d'une  manière  légitime. 

D'après  Rouanet,  le  premier  bruit,  arrivant  au  début  de  la  sys- 
tole des  ventricules,  serait  dû  au  claquement  des  valvules  auri- 
culo-vcntriculaires  qui  se  ferment  au  moment  où  le  sang, 
comprimé  dans  les'  ventricules,  tend  à  s'en  échapper  dans  toutes 
les  directions.  Le  second  bruit,  arrivant  au  début  de  la  diastole 
ou  relâchement  ventriculaire,  serait  dû  au  claquement  des  val- 


-    1 .  Toutes  les  estimatiotis  faites  au  moyen  des  sens  sont  passibles  cl*une  cause  d'erreur, 

.  &  savoir^  que  nous  ne  signalons  Tinslant  où  un  phénpmène  se  produit  qu'un  certain 
temps  après  sa  production.  Cet  intervalle,  qu'on  nomme  Terreur  ou  Téquation  person  • 
nelle,  n'est  guère  moindre  d'un  dixième  de  seconde,  même  chez  les  observateurs  les 

'plus  exercés.  Il  s'ensuit  que  le  signal  du  bruit  retarde  toujours  un  peu  sur  l'instant  de 
sa  production  ;  on  doit  donc  tenir  compte,  sur  le  tracé,  de  ce  léger  retard.  Mais  l'er- 
reur personnelle,  étant  sensiblement  constante  et  se  reproduisant  pour  chacun  des 

'bruits  du  cœur,  n'en  altère  pas  le  rythme,  de  sorte  que  l'inscription  des  signaox 
correspondants  à  chacun  des  bruits  du  cœur  est  un  bon  moyen  d'en  déterminer  le 
rythme  et  de  faire  voir  combien  sont  variables  les  rapports  de  durée  du  grand  an 
petit  silence,  c*est-à-dire  de  la  diastole  &  la  systole  des  ventricules  du  cœur. 

2.  Yoy.  Barth  et  Uoger,  loc,  cil, 

3.  Rouanet,  Analyse  des  bruiU  du  cœur,  Paris,  1833. 
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-vules  arléricUes;  celles-ci  s'abaissent  sous  la  pression  du  sang 
qui  vient  d'être  chassé  dans  Taorte  et  dans  l'artère  pulmonaire, 
et  qui  tend  à  refluer  dans  les  ventricules  dès  qu'ils  commencent 
à  se  relâcher.  ' 

n  n'y  a  rien  d'important  à  changer  à  la  théorie  de  Rouanet, 
sauf  à  lui  ajouter  quelques  compléments  destinés  &  rendre 
compte  de  la  différence  de  timbre  des  deux  bruits  du  cœur. 

La  tension  brusque  des  valvules  du  cœur  est  nécessairement 
une  cause  de  bruit.  Tout  le  monde  a  observé  des  phénomènes 
analugue8,chaque  fois  qu'une  membrane  flexible,  mais  peu  exten- 
sible, a  été  brusquement  tendue.  Ainsi,  quand  la  voile  d'un  bateau 
est  soudainement  gonflée  par  un  coup  de  vent;  ou  bien  quand 
une  courroie  dont  on  écarte  subitement  les  deux  bouts  arrive  à 
l'état  de  tension;  enfin,  quand  on  souffle  de  l'air  ou  quand  on 
injecte  un  liquide  dans  uue  poche  membraneuse  peu  extensible. 
Dans  tous  ces  cas^  un  bruit  accompagne  le  temps  d'arrêt  qui  ré- 
sulte de  la  tension  complète  d'un  tissu  flexible. 

g  86.  —  Cause  du  second  bruit  du  cœur.  —  Les  démonstrations  de 
Rouanet  ne  laissent  aucun  doute  sur  l'existence  d'une  cause 
semblable  pour  les  bruits  du  cœiir;  et  comme  cette  cause  est  tout 
spécialement  facile  à  démontrer  dans  la  production  du  second 
bruit,  nous  rapporterons,  en  premier  lieu,  les  expériences  de 
Rouanet  à  cet  égard. 

L'abaissement  et  la  brusque  clôture  des  valvules  sigmoîdes  de 
l'aorte  et  de  l'artère  pulmonaire  sous  la  pression  du  sang  qui 
tend  à  refluer  de  ces  vaisseaux  dans  le  ventricule  :  telle  est  la 
cause  du  second  bruit  du  cœur.  Ce  claquement  valvulaire  a  son 
siège  en  deux  points  très  limités  :  au  niveau  des  valvules 
sigmoîdes  de  l'aorte  et  de  l'artère  pulmonaire;  aussi  est-ce  en 
ces  deux  points  que  le  second  bruit  du  cœur  présente  son 
maximum  d'intensité.  Le  second  bruit  s'accompagne  d'un  brusque 
ébranlement  que  le  doigt  peut  sentir,  lorsqu'on  l'applique  à 
l'origine  de  l'aorte  ou  de  l'artère  pulmonaire,  sur  un  animal  dont 
le  cœur  est  mis  à  nu. 

Pour  donner  à  sa  théorie  un  supplément  de  preuves,  Rouanet 
reproduisit  le  second  bruit  sur  les  valvules  isolées  du  cœur  d'un 
animal.  Détachant  avec  des  ciseaux  l'origine  de  l'aorte  avec  ses 
valvules  et  excisant,  d'autre  part,  la  portion  du  ventricule  voisine 
de  Toriflce  de  l'aorte,  Rouanet  adapta  aux  lèvres  supérieures  du 

■ABIT,  Circulation.  9 
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tronçon  aortîque  un  tube  vertical^  et  ajusta,  d'autre  part,  une 
vessie  pleine  d*eau  au-dessous  de  Tanneau  ventriculaire.  En 
.  comprimant  la  vessie ,  il  voyait  l'eau  soulever  les  valvules 
sigmoïdes  et  s'élever  dans  le  tube  vertical.  Dès  qu'il  cessait  la 
compression,  la  colonne  liquide  tendait  à  refluer  dans  Id  vessie, 
mais  les  valvules  sigmoïdes  se  fermaient  en  produisant  un  cia- 
quement  sonore  identique  au  second  bruit  du  cœur. 

L'expérience  de  Rouanet  est  d'une  grande  valeur;  c'est  la  véri- 
flcation  synthétique  de  l'origine  valvulaire  du  second  bruit  du 
cœur.  Bientôt  vinrent  s'y  ajouter  d'autres  preuves  tirées  des 
vivisections.  Le  comité  des  médecins  d'Angleterre*  montra  que 
si  Ton  empêche  les  valvules  sigmoïdes  de  se  fermer,  on  supprime 
le  second  bruit.  A  cet  effet,  on  introduisait  à  la  base  de  l'aorte 
et  de  l'artère  pulmonaire  des  aiguilles  métalliques  au  moyen 
desquelles  on  tenait  les  valvules  accolées  aux  parois  de  ces 
vaisseaux.  Ces  expériences  furent  reprises  par  Hope,  par  Chauveau 
et  Faivre,  et  toujours  avec  des  résultats  confirmatifs  de  la  théorie 
de  Rouanet. 

Rappelons  que  ce  deuxième  bruit  du  cœur  signale  avec  une 
extrême  précision  le  début  de  la  diastole,  c'est-à-dire  l'instant  où 
le  ventricule,  commençant  à  se  relâcher,  laisse  rétrograder  le 
sang  de  l'aorte  qui  ferme  les  valvules  sigmoïdes.  Le  nom  de  bruit 
diastolique  est  souvent  employé  comme  synonyme  de  second 
bruit  du  cœur. 

g  87.  —  Causes  du  premier  bruit  du  cœur.  —  En  transportant  aux 
orifices  auriculo-ventriculaires  les  explications  qui  viennent  d'être 
données  relativement  à  la  production  du  second  bruit,  on  admet 
que  la  clôture  de  ces  valvules  produit,  au  début  de  la  systole 
ventriculaire,  le  premier  bruit  ou  bruit  systolique.  En  effet,  au 
moment  oii  les  ventricules  se  resserrent,  la  pression  du  sang 
soulève  les  valvules  auriculo-ventrîculaires  adossées  l'une  à 
l'autre  et  celles-ci,  semblables  à  des  voiles  qui  se  gonflent, 
viennent  brusquement  saillir  dans  Toreillette.  Hais  tout  à  coup 
leur  soulèvement  s'arrèle  :  les  valvules  sont  tendues,  ainsi  que  les 
cordages  tendineux  qui  fixent  leurs  bords  libres. 

Ce  mode  de  tension  des  valvules  est  parfaitement  démontré  : 
Chauveau  et  Faivre,    étudiant  sur    le    cheval  les  phénomènes 

1.  Report  oflhe  DMin  s^ub-commitlee.  (Brilish  ÀHSQciat.  1835,  p.  247  ) 
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de  la  circulation  cardiaque,  ont  pu,  avons-nous  dit,  sentir  avec 
le  doigt  les  saillies  que  forment  du  côté  de  Toreillettc  les  valvules 
auricuIo-Ventriculaires  soulevées  pendant  la  systole  des  ventri- 
cules *. 

On  a  vu  plus  haut  que  le  premier  bruit  du  cœur  n'a  pas' le 
timbre  clair  et  sonore  du  second.  Comment  expliquer  cette 
différence,  si  les  deux  bruits  sont  dus  à  des  causes  identiques, 
c'est-à-dire  à  la  tension  brusque  de  valvules  membraneuses? 
Pour  rendre  compte  de  ces  différences  de  timbre  des  deux  bruits 
du  cœur,  la  théorie  de  Rouanet  doit  recevoir  quelques  addi- 
tions. 

Au  moment  où  se  ferment  les  valvules  auriculo-ventriculaires, 
ce  ne  sont  pas  seulement  ces  valvules  qui  sont  tendues,  mais  les 
parois  ventriculaires  elles-mêmes  subissent  une  tension  brusque 
dont  nous  avons  déjà  vu  les  effets  à  propos  de  la  pulsation  du 
cœur. 

Au  début  de  leur  systole,  les  ventricules  sont  trop  larges  pour 
le  volume  de  sang  qu'ils  contiennent;  aussi,  le  premier  effet  de 
leur  resserrement  est  il  d*en  changer  la  forme.  Les  ventricules 
tendent  à  prendre  sensiblement  la  forme  sphérique,  celle  qui  pré- 
sente la  plus  petite  surface  possible  pour  une  capacité  donnée. 
Pour  opérer  ce  changement,  les  fibres  musculaires  des  ventricules 
n'ont,  pour  ainsi  dire,  aucune  résistance  à  vaincre;  mais, dès  que 
la  forme  globuleuse  est  atteinte  et  que  les  valvules  auriculo- 
ventriculaires  fermées  empêchent  le  sang  de  refluer  dans  l'oreillette, 
un  obstacle  soudain  s'oppose  au  raccourcissement  ultérieur  des 
parois  des  ventricules  :  c'est  l'incompressibilité  du  sang  contenu 
dans  ces  cavités.  Tout  raccourcissement  des  fibres  cardiaques 
sera  donc  arrêté,  jusqu'à  ce  que  l'effort  qu'elles  développent  sôit 
devenu  assez  grand  pour  chasser  le  sang  dans  l'aorte,  en  soulevant 
les  valvules  sigmofdes,  malgré  là  pression  du  sang  aortique. 

Une  membrane  flasque  qui  devient  subitement  tendue;   un 

I.  Poor  répéter  celle  expérience,  on  fait  à  l'oreillette  une  petite  ouverture  au  travers 
de  laquelle  on  introduit  le  doigt  dans  celte  cavilé,  jusqu'au  niveau  de  Toriflcc  auri- 
culo-Ycnlriculaire;  le  doigt  éprouve  alors  une  percussion,  chaque  fois  que  les  valvules 
se  tendent  et  font  relief  du  côté  de  ToreilleUe.  En  auscultant  le  cœur  en  niêq^e 
temps,  oa  peut  s'assurer  du  synchronisme  parfait  de  ce  claquement  avec  le  premi^ 
bruit.  Du  reste,  le  doigt  tout  seul  p  )ut  suppléer  Torcille  pour  percevoir  lexistonce  de 
CCS  bruits  valvulairos;  c'est  ainsi  que,  pour  constater  la  crépitation  des  fractures  ox^ 
eelle  4e  ranphysème,  le  toucher  donne,  en  quoique  sorte,  la  sensation  des  bruits  que 
Torcille  entendrait  en  auscultant  la  partie  malade. 


13Â  LA  CIRCULATION  DU  SANG. 

resserrement  facile  ({ui  subit  un  brusque  temps  d'arrêt  en  pré- 
sence d'un  obstacle,  telles  sont  les  conditions  qui  se  rencontrent 
alors  et  qui  doivent  produire  un  ébranlement  sonore.  Cet  ébran- 
lement, la  main  peut  facilement  le  percevoir  quand  elle  est  placée 
sur  les  parois  des  ventricules  :  c'est  ce  durcissement  soudain 
qu'on  nomme  la  pulsation  du  cœur.  Le  premier  bruit  est  donc 
produit,  non  seulement  par  la  tension  subite  des  valvules,  mais 
par  celle  des  parois  tout  entières  des  ventricules.  Si  l'on  admet 
une  telle  cause,  le  premier  bruit  devra  s'entendre  sur  toute  la 
surface  des  ventricules,  car  il  n'est  pas  un  point  de  leurs  parois 
qui  ne  subisse,  en  même  temps  que  les  autres,  la  tension  brud- 
que  dont  nous  venons  de  parler.  C'est  en  effet  ce  qui  arrive; 
on  peut  s'en  assurer  en  promenant  un  stéthoscope  sur  les  diffé- 
rents points  de  la  surface  d'un  cœur  mis  à  nu:  qu^l  que  soit  le 
point  qu'on  ausculte,  on  y  entend  le  premier  bruit  avec  une  inten- 
sité égale. 

Mais  alors,  pourquoi,  en  auscultant  le  cœur  d'un  homme, 
observe- t-on  qu'il  existe  un  espace  limité,  correspondant  &  la 
pointe  de  cet  organe,  espace  au  niveau  duquel  on  entend  le 
premier  bruit  avec  plus  d'intensité  que  partout  ailleurs?  Cela 
tient  au  contact  plus  intime  du  ventricule  avec  la  paroi  thora- 
cique  en  cet  endroit,  tandis  que,  partout  ailleurs,  le  tissu  du 
poumon  s'interpose  entre  le  cœur  et  les  parois  et  forme  une  lame 
plus  ou  moins  épaisse  qui  conduit  mal  le  son^  Nous  verrons 
que  c'est  pour  la  même  cause  qu'au  niveau  de  la  pointe  du 
cœur  la  pulsation  de  cet  organe  se  sent  mieux  que  dans  tout 
autre  endroit. 

Même  en  l'absence  du  claquement  valvufaire,  la  brusque  ten- 
sion des  parois  des  ventricules  suffit  pour  produire  le  premier 
bruit.  C'est  ce  qu'on  observe  sur  un  cœur  détaché  de  l'animal 
et  vide  de  sang.  En  plaçant  sur  une  sorte  de  stéthoscope  le  cœur 
d'un  chien,  Ludwig  et  Dogiel*  ont  entendu,  au  début  de  chaque 
systole  ventriculaire,  un  bruit  assez  analogue  &  celui  qu'on  per- 
çoit dans  les  conditions  normales  ;  le  second  bruit,  au  contraire, 
exigeant  absolument  pour  se  produire  la  tension  des  valvules 

K  Chez  une  femme  atteinte  d'ectopie  da  cœur,  et  dont  nous  avons  reproduit  les  tracés 
cardiaques  (flg.  43),  on  pouvait  appliquer  le  stéthoscope  en  différentes  régions  de  la  sur- 
hce  ventriculaire  ;  le  premier  bruit  se  percevait  partout  avec  la  même  sonorité. 

t.-  Ludwig  et  Dogiel,  Berieht  d.  Sach$  Gess,  d.  Wish,  Math,  naturuj.  Cl.  XX.  1868. 
S.». 
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sigmoldes  sous  la  pression  du   saug  artériel,  était  totalement 
absente 


laterpvétatloB  des  slsnes  tourmkm  par  l'aiu««lt*iloB  d«  ecenr 
*  l'état  physiolofl^M. 

g  88.  —  La  parfaite  connaissance  de  la  cause  des  bruits  du 
cœur  et  de  Tinstant  de  la  révolution  cardiaque  auquel  se  produit 
chacun  d'eux  permet,  lorsqu'on  ausculte  le  cœur,  de  savoir,  à 
chaque  instant,  ce  qui  se  passe  dans  cet  organe. 

Tous  les  signes  extérieurs  que  l'on  perçoit  en  appliquant  l'oreille 
sur  le  cœur  d'un  homme  sain  se  rapportent  à  l'action  des  ventri- 
cules ;  c'est  eux  qui,  au  début  de  leur  systole,  ferment  les  valvules 
auriculo-ventriculaires,  se  tendent  et  produisent,  par  le  durcis- 
sement soudain  de  leurs  parois,  le  premier  bruit  et  la  pulsation 
qui  raccompagne.  C'est  le  relûchemeut  des  ventricules  qui 
permet  au  sang  artériel  de  fermer  brusquement  les  valvules  sig- 
moîdes  on  produisant  le  second  bruit.  Les  signes  d'auscultation 
révèlent  donc  le  début  et  la  fin  de  la  systole  ventriculaire,  mais 
ne  traduisent  rien  de  plus.  La  réplétion  des  cavités  du  cœur 
est  silencieuse,  à  l'état  normal;  la  systole  des  oreillettes  l'est  éga- 
lement. 

Si  Ton  cherche  à  se  rendre  compte  de  ce  qui  se  passe  dans 
les  ventricules,  au  moment  des  deux  bruits  et  pendant  les  silences 
qui  les  séparent,  on  arrive  à  représenter  ainsi  la  succession  des 
mouvements.  ^ 

1*  bruit.         rbruil.  !•' bruit.         2*  bruit.  l**  bruit. 


I 


veïlrica-|     Yenlj^c^^^rg      1   Systole.   |         Diaslolo. 


laire. 
Cl.  aur.-T.       Cl.  sigm.  Cl.  aur.-r.        Cl.  sigm.  Cl.  aur.-v. 

Ou  autrement,  en  figurant  l'état  des  ventricules  pendant  les 
deux  silences. 


IPeUt  ffilence       Grand  silence     1  Petit  silence       Grand  silence 
ou        I  ou  I         ou        I  ou 

systole.  diastole.         1     systole.  diastole. 


1.  Ludwig  et  Dogiel  ont  varié  leurs  expériences  de  diverses  manières  ;  ils  ont  opéré 
sur  un  chien  curarlsé,  et  après  avoir  vidé  le  cœur  du  sang  qu^il  renfermai t,  ils  ont 
continué  à  entendre  !e  premier  bruit.  (Arbcilen  aus  physiologiach,  Amtall  xu  Leiptig, 
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Il  est  impossible  d'ausculter  le  cœur  d'une  manière  utile  et  de 
reconnaître  la  signiBcation  des  bruits  anormaux  qui  se  produisent 
par  suite  des  lésions  de  ses  orifices,  si  l'on  n'arrive  tout  d'abord, 
en  appliquant  l'oreille  sur  la  poitrine  d'un  malade,  à  se  représenter 
clairement  le  jeu  des  ventricules  avec  leurs  alternatives  de  resser- 
rement et  deréplétion.  Alors  seulement  on  peut  se  rendre  compte 
des  durées  relatives  des  périodes  d'action  et  de  repos  des  ventri- 
cules, d'où  Ton  tire  d'importantes  conclusions  sur  la  manière 
dont  s'effectue  la  fonction  cardiaque. 

Il  n'est  pas  toujours  facile  de  saisir  cette  succession  des  mouve- 
ments ;  mais,  avec  un  peu  d'exercice,  on  acquiert  cette  première 
notion  qui  est  le  premier  pas  dans  Tétude  de  l'auscultalion  du 
cœur. 


OédlonMciMeat  aonnal  de»  Ibndts  da  coeor. 

ê  89.  —  Les  deux  moitiés  du  cœur  agissent,  avons-nous  dit, 
d'une  manière  synchrone,  §  58  ;  il  en  résulte  que  les  claquements 
des  valvules  homologues  de  droite  et  de  gauche  se  confondent  en 
un  seul  bruit.  C'est  pour  cela  que  l'auscultation  du  cœur  ne  fait 
entendre  que  deux  bruits  pour  quatre  clôtures  valvulaires. 

Toutefois,  une  oreille  exercée  distingue  souvent  dans  ce  syn- 
chronisme apparent  une  succession  &  très  courts  intervalles.  C'est 
à  Potain^  qu'on  doit  l'étude  la  plus  précise  de  ces  dédoublements 
normaux  des  bruits  du  cœur;  il  les  a  observés  chez  1/5  environ 
des  sujets  qu'il  a  examinés  :  le  dédoublement  était  tantôt  très 
manifeste  et  tantôt  à  peine  perceptible. 

Le  dédoublement  du  second  bruit  donne  &  l'oreille  l'impression 
de  la  mesure  de  prosodie  grecque  appelée  dactyle  ;  il  tient  à  ce 
qu'une  des  valvules  sigmoîdes  se  ferme  avant  l'autre.  D'après  Po- 
tain,  la  valvule  sigmoîde  de  Torifice  aortique  se  ferme  la  première 
dans  les  cas  de  dédoublement  du  second  bruit.  Cette  occlusion 
prématurée  s'explique  par  un  excès  delà  pression  artérielle  sur  la 
pression  dans  l'artère  pulmonaire,  excès  plus  grand  que  celui  qui 

1858.]  —  Gultmann  fait  observer  que,  dans  les  expériences  précitées,  le  premier  bruit 
ne  se  présente  plus  avec  ses  caractères  ordinaires.  {Wirchow's  Ài  ch.,  XLVI,  p.  2)3.) 

Ainsi  le  premier  bruit  du  cœur  est  un  phénomène  plus  complexe  que  le  secondi  puis- 
qu'il est  constitué  non  seulement  par  la  tension  des  valvules  auriculo-ventriculaires, 
mais  aussi  par  celle  des  parois  des  ventricules  eux-mêmes. 

1.  Potain,  Union  médicale,  1866. 
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existe  normalement  La  manière  dont  agissent  les  mouvements 
respiratoires  pour  faire  paraître  ou  disparaître  le  dédoublement 
du  second  bruit  confirme  cette  interprétation  '. 

Le  dédoublement  du  premier  bruit  est  expliqué  par  Potain  d'une 
manière  analogue,  c'est-A-dire  par  le  défaut  de  synchronisme  de  la 
clôture  des  valvules  auriculo-ventriculaires.  Et  comme  les  mouve- 
ments respiratoires  influencent  la  production  de  ces  dédouble- 
ments du  premier  bruit,  l'auteur  cherche  à  expliquer  le  retard 
plus  ou  moins  grand  de  la  clôture  de  la  valvule  tricuspide  par  les 
changements  que  la  respiration  apporte  dans  la  pression  du  sang 
dans  Toreillette  droite.  Les  raisonnements  sur  lesquels  Potain 
appuie  son  explication  du  dédoublement  des  bruits  du  cœur  sont 
conduits  avec  une  grande  sagacité  et  basés  sur  des  expériences 
concluantes.  Cette  théorie,  toutefois,  demande  de  nouvelles  con- 
firmations que  pourront  seules  donner  les  expériences  faites  sur 
les  animaux. 

■eprodactloa  artlflelelle  des  IbriUto  da  ecenr. 

g  90.  —  Chaque  fois  qu'on  a  fait  une  hypothèse  sur  la  cause 
d'un  phénomène,  on  doit  en  chercher  la  conGrmation  au  moyen 
de  Texpérience.  Or,  pour  les  phénomènes  de  la  vie  qui  sont  du 
ressort  de  la  physique  ou  de  la  mécanique,  la  vérification  la  plus 
démonstrative  consiste  à  reproduire  ces  phénomènes  en  dehors  de 
rorganisme  vivant,  en  réunissant,  dans  certains  appareils,  les 
conditions  nécessaires  à  cette  reproduction  ^ 

Après  les  expériences  de  Rouanet  sur  la  reproduction  artificielle 
du  second  bruit  du  cœur,  il  pourra  sembler  superflu  de  fournir 
une  nouvelle  démonstration  synthétique.  Mais,  comme  l'expé- 
rience du  célèbre  auteur  de  la  théorie  valvulaire  ne  s'applique 
qu'à  l'explication  d'un  des  bruits,  je  crois  utile  de  signaler  la  dis- 
position d'un  appareil  schématique  qui  m*a  servi  à  reproduire 
non  seulement  les  bruits  normaux  du  cœ.ur,  mais  encore  les 
bruits  anormaux  qu'entraînent  les  différentes  altérations  des  val- 
vules ou  les  déformations  des  orifices. 

1.  Noas  reviendrons  sar  ce  sujet  en  traitant  des  influences  de  la  respiration  sur  la 
circulation  du  sang. 

3.  Celle  méthode  synthétique  s'applique  aux  phénomènes  les  plus  divers  ;  elle  m*a 
bien  réussi  pour  rendre  plus  clairement  inlelligibles  certains  mouvements  compliqués 
du  vol  de  Pinsecte  ou  de  l'oiseau.  (Voir  la  Machine  animale,  passim.) 
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Le  cœur  artificiel  représenté  figure  56  est  réduit,  pour  plus  de 
simplicité,  à  Tune  de  ses  moitiés,  c'est-à-dire  à  une  seule  oreil- 
lette et  à  un  seul  ventricule. 

Une  oreillette  en  caoutchouc  reçoit  du  liquide  par  un  tube  VC 
représentant  les  troncs  veineux  qui  versent  le  sang  dans  l'oreil- 
lette. Cette  ampoule  communique  inférieurement  par  un  tube 


Fig.  i6.  —  Coeur  artifîciel  destiné  à  reproduire  les  bruits  valrulaires. 

large  VM  avec  uçe  autre  ampoule  V  qui  représente  le  ventricule. 

Le  tube  VM  correspond  donc  à  l'orifice  auriculo-ventriculaire  ; 
il  est  muni  d'une  valvule  *  qui  permet  au  sang  de  passer  de  l'o- 
reillette au  ventricule,  mais  l'empêche  de  refluer  en  sens  inverse. 

Le  ventricule  V  reçoit  donc  le  liquide  de  l'oreillette,  mais  il 

t.  Les  valvules  que  j'emploie  imilent,  autant  que  possible,  la  disposition  de  celles 
qui  existent  dans  Tappareil  sanguin.  J'ai  choisi  le  type  le  plus  simple  :  les  valvules 
des  veines.  Pour  en  imiter  la  disposition,  on  fait  un  petit  sac  de  taffetas  gommé  que 
Ton  colle,  par  une  de  ses  faces,  à  la  paroi  intérieure  du  tube  de  verre.  L'ouverture  de  ce 
sac  est  dirigée  en  bas  dans  le  tube  VM,  de  telle  sorte  que,  si  le  courant  du  liquide 
suit  une  direction  descendante^  c'est-à-dire  de  Poreillelte  au  ventricule,  le  sac  s'affaisse 
et  ses  deux  faces  intérieures  s'accolent  lune  à  l'autre,  laissant  l'ouverture  du  tube  pres- 
que entièrement  libre.  Mais  si  le  courant  tend  à  se  faire  de  bas  en  haut,  le  liquide 
pénètre  dans  l'ouverture  du  sac,  le  déploie  et  l'accole  au  tube  de  verre  par  toute  sa 
circonférence.  La  valvule  produit  alors  un  claquement  et  ferme  le  passage  au  reflux 
du  liquide. 
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doit  l'envoyer  dans  un  système  de  conduits  élastiques  représen- 
tant Taorte  et  ses  branches.  Un  autre  tube  VA  émane  du  ventricule 
et  communique  avec  un  gros  conduit  élastique  ramifié  qui  figure 
Taorte  et  ses  branches  ^ 

Supposons  que  le  ventricule  V  se  resserre, 
il  expulsera  le  liquide  qu'il  renferme  ;  à  ce 
moment,  la  valvule  auriculo-vcnlriculaire 
VM  se  fermera;  le  liquide  ne  pourra  donc  s'é- 
chapper qu'en  VA  et  passera  dans  Taorte, 
Mais  il  faut  empêcher,  à  ce  moment,  le  re- 
flux du  sang  dans  le  ventricule.  Pour  cela, 
ou  a  placé  dans  le  tube  VA  une  valvule  sem- 
blable à  celle  de  YM,  mais  tournée  en  sens 
inverse. 

Il  fallait  imiler  les  mouvements  de  systole 
et  de  diastole  du  ventricule;  voici  comment 
ce  résultat  a  été  obtenu. 

L'ampoule  Y  (fig.  57  représentant  Fen- 
semble  de  l'appareil)  est  enfermée  dans 
un  ballon   de  verre   v   dont  le  gonlol 
s'adapte  hermétiquement  au   bourlion 
métallique  muni  de  deux  tubu- 
lures. Si  l'on  foule  de  l'air  dans 
le  ballon  v,  le  ventricule  V  est 
comprime  dans  tous  les  sens, 
se  resserre  et  expulse  le  liquide 
par  le  seul  oriflce  qui  en  per- 
mette la  sortie,  grâce  à  l'orien- 
tation de  ses  valvules  (VA  orifice 
aortique). 

Pour  fouler  de  l'air  dans  le 
ballon  V  et  imiler  ainsi  la  sys- 
tole du  ventricule ,  on  se  sert 

d'une  boule  B  de  caoutchouc  épais,  munie  d'un  tube  qu'on  adapte 
à  la  tubulure  latérale  p  du  ballon  de  verre.  Chaque  fois  que  Ton 
comprime  avec  la  main  la  boule  de  caoutchouc ,  l'air  est  foulé 
dans  le  ballon  et  provoque  une  systole  du  ventricule  ;  dès  que  la 


Fig.  57.  — Disposition  de  Texpérience  par  laquelle 
on  imite  les  bruits  valvulaires  du  cœur. 


1.  Les  deux  tubes  VM  et  VA  Iraversenl  un  cylindre  métallique  formant  bouchon  à  deux 
tubolures  et  autour  duquel  Pouverturc  de  l'ampoule  V  est  liée  solidement. 
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main  cesse  de  comprimer  la  boule  B,  celle-ci  reprend  son  volume, 
l'air  comprimé  dans  le  ballon  de  verre  se  détend,  en  même  temps 
le  ventricule  se  laisse  remplir  par  le  liquide  qui  descend  de  To- 
reillette  et  devant  lequel  s'ouvre  la  valvule  VA. 

Quand  on  comprime  et  relâche  tour  à  tour  l'ampoule  de  caout- 
chouc B  qui  représente  la  pompe  à  air,  on  voit  la  poche  ventriculaire 
se  resserrer  et  se  gonfler  alternaiivement ,  expulsant  dans  les 
artères  le  sang  qu'elle  contenait,  puis,  recevant  de  l'oreillette  ub 
sang  nouveau  qu'elle  expulsera  encore.  Pendant  ce  temps,  l'oreille 
appliquée  sur  la  machine,  directement  ou  mieux  à  Taidc  d'un  sté- 
thoscope &  long  tuyau,  perçoit  deux  bruits.  Comme  à  travers  les 
parois  du  verre,  l'œil  peut  suivre  les  mouvements  des  valvules, 
on  constate  aisément  que  l'un  des  bruits  coïncide  avec  le  res- 
serrement du  ventricule  et  la  clôture  de  la  valvule  auriculo- 
ventriculaire ,  tandis  que  l'autre  répond  à  la  fln  du  resserre- 
ment ventriculaire  et  coïncide  avec  le  claquement  des  valvules 
sigmoïdes  qui  se  ferment  sous  la  pression  du  sang  artériel.  En 
empêchant,  par  l'interposition  de  petits  tubes  de  métal ,  Taccole- 
ment  des  valvules  contre  les  parois  du  tube,  on  empêche  la  tension 
de  ces  membranes  et  l'on  supprime  les  bruits  auxquels  cette  ten- 
sion donnait  naissance  auparavant.  Celte  expérience  est  Timitation 
de  celle  que  les  médecins  du  comité  anglais  g  86  avaient  instituée 
sur  l'animal  vivant. 

En  rapportant  celle  expérience,  nous  avons  tenu  surlout  à  faire 
connaître  par  avance  un  appareil  qui  rendra  des  services  vérita- 
bles pour  l'étude  des  bruits  anormaux  du  cœur. 


CHAPITRE  X. 

SIGNES  EXTÉRIEURS  DE  L'ACTION  DU  CŒUR.  —  PULSATION 

DU  CŒUR. 


La  palsation  du  cœur  n'est  pas  un  choc  instantané.  —  Mécanisme  de  la  pulsation  du 
cœur.  —  Reproduction  artificielle  de  la  pulsation  du  cœur.  —  Double  influence  des 
changements  de  consistance  et  de  volume  dss  ventricules  dans  la  pulsation  du  cœur. 
—  Pulsation  du  cœur  chez  la  grenouille.  —  Inscription  de  la  pulsation  du  cœur  ohez 
rhomme.  —  De  la  pulsation  négative.  — Explorateur  à  tambour  pour  la  pulsation  du 
cœur.  ->  Inscription  des  pulsations  du  cœur  chez  les  petits  animaux. 


Le  nom  impropre  de  choc  donné  à  la  pulsation  ventriculaire 
montre  bien  qu'on  n'avait  reconnu  dans  ce  phénomène  qu'un 
mouvement  instantané  dont  la  durée  est  inappréciable  à  nos  sens. 
Ce  mouvement  n'avait  pas  d'autre  valeur  que  de  servir  de  point 
de  repère  dans  l'auscultation  et  de  faire  distinguer  le  premier 
bruit  du  cœur  du  second  ;  la  cardiographie  donne  &  ce  phénomène 
une  signification  nouvelle. 


La  ipalsatioB  d«  c«ear  ■  est  pas  «■  ehoc  tastaflitaflié. 

g  91.  —  Les  expériences  cardiographiques  nous  ont  appris  déjà 
que  la  pulsation  du  cœur  peut  se  traduire  par  un  tracé  fort  riche 
en  détails;  l'analyse  de  ce  tracé  fournit,  en  effet,  l'expression  de 
presque  tous  les  actes  qui  se  passent  dans  une  révolution  du 
cœur.  On  y  peut  voir  l'instant  précis  où  débute  la  systole  des 
ventricules  et  celui  où  la  diastole  commence;  on  y  mesure  donc 
aisément  les  durées  relatives  des  périodes  systolique  et  dia- 
stolique  du  yentricule  ;  on  y  lit  également  les  clôtures  valvu- 
laires;  enfin,  les  variations  de  la  courbe  traduisent  les  chan- 
gements de  volume  qu'éprouvent  les  ventricules,  suivant  qu'ils 
se  vident  dans  les  artères,  ou  qu'ils  s'emplissent  par  un  afflux 
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de  sang  veineux  que  vient  compléter  la  systole  de  Toreillette. 

Si  les  changements  de  volume  et  de  consistance  des  ventricules 
se  combinent  avec  les  ébranlements  valvulaires  dans  le  tracé  delà 
pulsation  du  cœur,  la  plupart  de  ces  éléments  ne  sont  perceptibles 
qu'avec  les  appareils  inscripteurs,  car  notre  toucher  ne  perçoit 
que  le  durcissement  subit  des  ventricules  au  début  de  leur  systole. 
C'est  ce  durcissement  qui  constitue  l'élément  essentiel  de  la  pul- 
sation, c'est  lui  qui  produit  le  battement  ou  choc  que  la  palpation 
fait  sentir. 

Il  n^y  a  pas  lieu  de  revenir  sur  les  théories  diverses  émises  au 
sujet  de  la  pulsation  du  cœur;  on  sait  comment  Harvey  reconnut 
qu'elle  seproduitaudébutde  la  systole  des  ventricules,  et  comment 
les  différents  physiologistes  cherchèrent  à  expliquer  par  quel  sin- 
gulier mécanisme  les  ventricules,  bien  que  diminuant  de  volume 
puisqu'ils  se  resserrent,  viennent  cependant  frapper  contre  les 
parois  de  la  poitrine  ou  contre  la  main  qui  les  presse^ 

Ces  discussions  ont  beaucoup  perdu  de  leur  intérêt,  maintenant 
que  de  nombreuses  expériences  peuvent  fixer  Topinion  sur  le  mé- 
canisme de  la  pulsation  cardiaque  ;  il  n'y  a  donc  pas  lieu  de  trai- 
ter à  nouveau  ces  questions  historiques,  pas  plus  que  de  décrire 
les  déplacements  de  la  base  ou  de  la  pointe  des  ventricules^  aux 
différentes  phases  de  leur  systole,  ou  les  torsions  et  les  détor- 
sions du  cœur  sous  l'influence  de  l'action  oblique  des  faisceaux 
musculaires  des  ventricules. 


Méeanlwme  de  la  pnliMitioa  d«  e«eiir. 

g  92.  —  Les  ventricules,  avons-nous  dit,  deviennent  durs  et 
globuleux  au  moment  de  leur  systole  ;  ils  repoussent  alors  le 
doigt  qui,  pendant  leur  période  diastolique,  les  sentait  mous,  dè- 
pressibles,  et  les  déformait  par  la  moindre  pression. 

Cette  théorie  se  trouve  parmi  toutes  celles  qu'on  a  émises 
pour  expliquer  ïe  choc  du  cœur^  mais  elle  n'était  pas  accom- 
pagnée de  preuves  suffisantes  et  n'est  généralement  pas  clai- 
rement formulée.  Lancisi'  dit  qu'au  moment  de  la  systole  le 
cœur  devient  rond   et  comme  sphérique,  d'allongé  qu'il  était; 

1.  Voir  les  traités  classiques  de  physiologie. 

2.  Lancisi,  De  motu  eordis,  L.  I,  soct.  2,  chap.  ii,  p.  124. 
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Carlisle',  qu'il  tend  à  ce  moment  à  prendre  une  forme  nouvelle  et 
à  augmenter  d'épaisseur,  tout  en  diminuant  de  volume;  Ludwig* 
a  soutenu  la  même  opinion  ;  enfln  les  médecins  de  la  commission 
de  Dublin'  ont  vu  qu'en  plaçant,  sur  les  ventricules  d'un  Âne,  le 
cylindre  d'un  stéthoscope  et  en  chargeant  ce  cylindre  d'un  poids 
d'un  kilogramme,  ce  poids  déprimait  profondément  le  cœur  en 
diastole,  mais  était  repoussé  brusquement  à  chaque  systole. 

Ces  remarquables  expériences  étaient  à  peu  près  tombées  en 
oubli  et  la  théorie  la  plus  répandue,  même  parmi  les  physiolo- 
gistes, était  celle  qui  attribuait  le  choc  du  cœur  à  un  mouvement 
de  torsion  de  la  pointe  des  ventricules  qui  allait  frapper  contre 
les  parois  thoraciques. 

Les  expériences  que  Chauveau  et  moi  avions  faites,  en  in- 
scrivant la  pulsation  du  cœur,  nous  avaient  clairement  démontré 
que  ce  phénomène  est  dû  surtout  aux  changements  de  consistance 
du  ventricule,  et  qu'il  ne  tient  pas  à  une  percussion  de  la  pointe 
du  cœur  contre  la  paroi  thoracique,  puisque  la  pulsation  se  sent 
également  bien,  quelle  que  soit  la  région  des  ventricules  qu'on 
explore. 

Le  durcissement  soudain  d'une  cavité  musculaire  qui  se  con- 
tracte n'a  guère  d'analogue  en  dehors  de  la  fonction  du  cœur  ; 
aussi  se  le  représente -t-on  difficilement  quand  on  ne  l'a  pas 
perçu  un  grand  nombre  de  fois  dans  les  viviâections. 

Il  est  cependant  un  phénomène  que  tout  le  monde  peut  consta- 
ter sur  soi-même  et  qui  rend  compte  assez  exactement  du  méca- 
nisme de  la  pulsation  du  cœur  :  c'est  le  durcissement  des  parois 
abdominales  au  moment  d'un  effort.  Si  Ton  appuie  la  main  sur  le 
ventre  en  relâchement,  les  doigts  en  dépriment  facilement  les 
parois  et  s'y  enfoncent  profondément.  A  cet  instant,  que  l'on 
fasse  un  effort,  c'est-à-dire  qu'on  ferme  la  glotte  en  contractant 
brusquement  les  parois  abdominales  et  le  diaphragme,  aussitôt 
la  main  est  repoussée  avec  violence  par  le  durcissement  du  ventre 
qui,  d'aplati  et  de  déformé  qu'il  était,  prend  brusquement  la 
forme  arrondie. 

Cet  exemple  suffirait  presque  pour  faire  comprendre  le  méca- 

1.  Carlisie,  Abstrctet  of  Observ,  On  Oie  Motion  and  Sounds  of  ihe  Heari.  {BriL 
Àuae.  Cambridge,  1833,  p.  466.) 

2.  Ludwig,  Ueber  den  Bau  und  die  Bewegungen  der  HerUventrikel.  {Zeitech  f, 
rat.  Med,  1849,  i.  VII,  p.  205.) 

3.  Bepartiofthe  Briiiêh  ÀBMciat.  1835,  p.  244. 
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nisme  de  la  pulsation  du  cœur;  une  expérience  achèvera  la  dé- 
monstration :  ce  sera  la  reproduction  artincielle  de  cette  pulsa- 
tion au  moyen  d'un  appareil  mécanique. 


BcpraAactliMi  «rtIflcIcUe  4e  la  palsatloa  ém  eœar. 

§  93.  —  L'appareil  qui  a  servi  pour  imiter  les  bruits  du  cœur 
ne  pouvant  être  employé  pour  reproduire  le  mécanisme  de  la 


iV 
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Ftg.  &8.  "■  Premier  appareil  destiné  à  repro luire  artificiel leoMat  la  pulsation  du  cœur. 

pulsation,  puisque  le  ventricule  y  est  contenu  dans  un  ballon  de 
verre  et  par  conséquent  inaccessible  au  toucher,  j'en  ai  fait  un 
autre  où  le  ventricule  est  imité  par  une  ampoule  de  caoutchouc  Y 
(fig.  58),  enserrée  dans  un  filet  dont  les  mailles  ont  environ  un 
demi-centimètre  de  largeur.  A  ces  mailles  sont  reliés  des  cordon- 
nets de  soie  qui  contournent  Tampoule  ventriculaire  en  difTérents. 
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sens  et  se  réunissent  en  deux  faisceaux  pour  se  diriger  en  arrière 
et  traverser  la  planche  contre  laquelle  est  fixé  l'appareil,  en  pas- 
sant par  deux  fentes  verticales,  à  bords  polis  et  glissants.  Ces 
faisceaux  de  fils  permettent  d'actionner  Tappareil  et  de  donner 
au  ventricule  des  resserrements  et  des  relâchements  alternatifs 
rythmés  comme  ceux  du  cœur.  Un  lourd  pendule  auquel  on  im- 
prime des  oscillations  tend  et  relâche  tour  à  tour  les  mailles  du 
filet  ventriculaire  *. 

Le  reste  de  l'appareil  est  une  imitation  grossière  de  l'oreillette 
et  des  vaisseaux  artériels*.  Des  valvules  auriculo-ventriculaires  et 
sigmoldes  dirigent  le  cours  du  liquide  comme  dans  un  cœur  véri- 
table. 

En  appliquant  la  main  sur  le  ventricule  pendant  qu'on  imprime 
des  oscillations  au  pendule,  on  sent  que,  tour  â  tour,  les  doigts 


Fig.  d9.  —  Tracé  de  la  pulsation  du  ventricule  obtenu  avec  le  précédent  appareil. 

dépriment  les  parois  du  ventricule,  puis  sont  repoussés  par  le 
durcissement  de  cette  poche.  Or,  on  constate  aisément  que  le 
moment  où  le  doigt  est  repoussé,  et  éprouve  une  sensation  iden- 
tique à  celle  que  donne  la  pulsation  du  cœur,  correspond  â  celui 
où  l'oscillation  du  pendule  produit  le  resserrement  ventriculaire. 
Poussons  plus  loin  l'analyse  du  phénomène  et  appliquons,  au- 
devant  de  la  paroi  ventriculaire,  un  appareil  explorateur  de  la 
pulsation  relié  lui-même  â  un  tambour  inscripteur;  nous  recueil- 
lerons le  tracé  de  cette  pulsation  artificielle  et,  si  l'appareil  est 
construit  avec  soin,  nous  constaterons  que  ce  tracé  est  identique 
à  celui  de  la  pulsation  d'un  cœur  véritable. 
-  Le  schéma  qui  vient  d'être  décrit  ne  donnait  encore  qu'une  imi- 

1.  Le  ressort  R  empoche  les  Gis  de  Iraction  de  se  détendre  trop  complètement  pen- 
d\at  la  phase  de  Toscillalion  pendulaire  qui  les  laisse  relâchés. 

2.  Voir,  pour  les  détails  :  Marey,  Éludes  physiologiques  sur  les  caraclères  des  bat- 
Innents  du  cœur.  {Jowm.  de  l'Anal,  el  de  la  Physiol.,  1865,  p.  417.) 


J 
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tation  grossière  de  la  forme  de  la  pulsation  cardiaque  (fig.  59); 
cela  tenait  à  la  défectuosité  des  moyens  employés  pour  imiter  la 
force  systolique  du  cœur.  Cette  force  était  simulée  par  Toscillation 
d'un  poids  qui  exerçait  une  traction  intermittente  sur  les  mailles 
du  filet  renfermant  la  poche  ventriculaire.  J'obtins  une  imitation 


Fig.  60.  Tracé  d«  la  pulutioa  du  cœor  sur  un  schénui  plus  perfectionné.  —  0,  effet  de  la  systole 
de  l'oreillette.  —  V,  systole  Tentriculaire. 

beaucoup  plus  parfaite  au  moyen  d'un  autre  appareil  dans  lequel 
un  mécanisme  approprié  produisait  la  constriction  du  ventricule, 
avec  des  phases  plus  analogues  à  celle  du  resserrement  systo- 
lique *. 
Dans  le  nouvel  appareil,  j'imite  à  la  fois  l'action  de  l'oreillette 


Fig.  61.  ~  Tracé  de  la  pulsation  du  coeur  de  Thomme.  —  0  et  V,  effets  des  systoles 
de  Toreillette  et  du  ventricule. 


et  celle  du  ventricule,  de  sorte  que,  sur  le  tracé  obtenu,  on  retrouve 
tous  les  éléments  de  la  pulsation  d'un  cœur  d'animal.  On  en 
pourra  juger  par  les  figures  60  et  61,  où  sont  rapprochés  deux 
tracés,  recueillis  :  l'un  sur  le  schéma,  l'autre  sur  le  cœur  d'un 
mammifère. 


Dovdble  Inflaeaice  éem  changeHàents  4e  eoasIstaMce  et  de  irolaie 
émm  veatrievlee  dans  la  palsatlon  dm  ccear. 

§  94.  —  Une  pulsation  du  cœur  contient  à  la  fois  l'expression 

1.  Trav.  lab.,  t.  I,  p.  66. 
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des  changements  de  consistance  et  des  changements  de  volume 
du  ventricule*.  C'est  pourquoi,  pendant  la  phase  systolique,  bien 
que  la  pression  intra-ventriculaire  reste  élevée  et  subisse  même 
un  accroissement  notable,  le  sommet  de  la  courbe  de  la  pulsa- 
tion descend,  par  une  pente  plus  ou  moins  inclinée,  exprimant 
que  le  cœur  diminue  de  volume  et  presse  moins  l'explorateur 
appliqué  sur  lui.  Pendant  sa  diastole,  au  contraire,  le  cœur  se 
remplit  et  se  gonfle;  aussi,  bien  qu'il  n'acquière  pas  une  dureté 
suffisante  pour  repousser  énergiquement  l'explorateur,  il  le  com- 
prime assez,  néanmoins,  pour  produire  une  légère  élévation  de 
la  courbe. 

Ce  caractère  général  de  la  pulsation  s'observe  sur  tous  les  ani- 
maux dont  le  cœur  a  des  oreillettes  et  des  ventricules.  La  grenouille 
elle-même  dont  le  cœur  semble,  4  la  vue,  se  comporter  d'une 
manière  paradoxale,  présente,  dans  le  tracé  de  sa  pulsation,  les 
éléments  qui  viennent  d'être  décrits. 


FvImiUoii  ûm  eoenr  ehes  la  gveiioallle* 

g  95.  —  Voici  comment  se  fait  l'expérience.  On  saisit  les  ven- 
tricules entre  les  mors  du  myographe  (voy.  fig.  16),  et  l'on  obtient 
le  tracé  (Og.  62}  dans  lequel  se  voient  nettement  :  le  gonflement 


Fig.  «2.  —  Tracé  de  la  palsation  da  cœar  de  la  grenouille.  —  0,  systole  de  roreillette.  — 
V,  systole  du  Tentricule. 

du  ventricule  produit  au  moment  de  la  systole  de  l'oreillette  0, 
le  durcissement  énergique  qui  accompagne  la  systole  ventricu- 
laire  V;  puis,  pendant  la  durée  systolique,  une  ligne  légèrement 
descendante  de  la  courbe,  exprimant  que  le  cœur  diminue  de  vo- 
lume et  que  les  branches  du  myographe  se  rapprochent  un  peu 

1.  Voir,  pour  la  démonstration,  Trav.  lab.,  t.  I,  p.  58. 

HARtfT,  Circulation,  10 
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Tune  de  l'autre;  enfin,  une  chute  brusque  de  la  courbe  corres- 
pond au  relâchement  ventriculaire. 

Cette  courbe  diflere  de  celle  du  cœur  des  mammifères  par  la 
brièveté  de  sa  période  diastolique,  par  l'absence  du  vide  post- 
systoUque  §79,  ainsi  que  du  flot  de  l'oreillette,  mais  elle  contient  les 
éléments  principaux  de  la  pulsation  et  suffit  pour  montrer  qu'il 
n'y  a  aucune  différence  fondamentale  entre  la  pulsation  d'un  cœur 
de  grenouille  et  celle  du  cœur  d'un  mammifère  ou  d'un  oiseau. 

loflcriptloo  de  la  poliiatloa  do  cœur  fiiir  l'hoBunc. 

g  96.  —  La  richesse  des  détails  contenus  dans  la  pulsation  du 
cœur  d'un  mammifère  me  faisait  vivement  désirer  d'obtenir  sur 
l'homme  des  tracés  fidèles  de  cette  pulsation.  Le  doigt,  placé  au 
niveau  de  la  pointe  du  cœur  et  s'insinuant  dans  un  espace  inter- 
costal, sent  parfois  très  distinctement  la  pulsation  ventriculaire. 
Pour  celui  qui  est  prévenu  que  ce  phénomène  n'est  pas  un  choc, 
mais  qu'il  consiste  en  une  poussée  prolongée  qui  dure  autant 


Fig.  63.  Tracé  de  la  pulsation  du  cwur  de  rhomme  recueilli  avec  le  spbygmographe.  —  0,  effeU 
de  la  systole  de  Toreillette  très  peu  marqués.  —  V,  systole  du  ventricule. 

que  la  systole  ventriculaire,  il  semble  que  cette  pulsation  puisse 
s'inscrire  aisément  avec  sa  durée  et  ses  inflexions  variées. 

J'essayai  d'abord  d'appliquer  sur  la  région  précordiale  un  in- 
strument que  j'avais  imaginé  pour  l'inscriplion  du  pouls  :  le 
sphygniographe  à  ressort  dont  il  sera  question  plus  loin,  et  j'ob- 
tins un  tracé  (fig.  63)  déjà  assez  satisfaisant.  Mais  l'application  du 
sphymographc  sur  la  région  du  cœur  est  difficile  et  nécessite  des 
attitudes  fort  incommodes. 

Buisson^,  appuyant  sur  sa  poitrine,  à  Tendroil  où  se  fait  la 
pulsation  du  cœur,  un  entonnoir  de  verre  relié  à  un  tambour  à 

1.  Buisson,  Thèse,  Paris,  1862,  p.23. 
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levier,  recueillît  des  tracés  très  riches  en  détails,  mais  dont  l'in- 
terprétation lui  échappait,  d'autant  plus  que  la  forme  de  ces  tra- 
cés changeait  à  mesure  qu'on  appliquait  l'instrument  plus  loin  de 
la  région  où  le  battement  se  perçoit  le  plus  nettement.  Tout  à  fait 
en  dehors  de  cette  région,  la  forme  du  tracé  était  entièrement  in- 
verse de  ce  qu'elle  est  au  niveau  de  la  pointe  du  cœur.  Une  étude 
attentive  des  phénomènes  découverts  par  Buisson  me  fit  voir  à 
quoi  tenaient  ces  transformations  curieuses  de  la  pulsation  et 
cette  forme  négative  qu'on  observe  parfois. 


De  la  palnattoo  oégatlve. 

g  97.  —  On  a  VU  plus  haut  qu'un  double  effet  accompagqe  cha- 
cune des  systoles  des  ventricules  :  1"  cec  organes  changent  de 
forniQ  et  de  consistance,  ce  qui  produit  une  pression  excentrique 
contre  les  parois  de  la  poitrine  dans  les  points  où  ces  parois 
déformaient  la  masse  ventriculaire  ;  2*  les  ventricules  diminuent 
de  volume  d'une  manière  absolue  pendant  leur  systole,  à  mesure 
que  leur  contenu  est  éliminé  par  les  artères;  pendant  leur,  dia- 
stole, au  contraire,  ils  se  remplissent  et  se  gonflent.  C'est  à  ces 
changements  de  volume  des  ventricules  et  aux  changements  de 
pression  qu'ils  créent  autour  d'eux  qu'est  due  la  pulsation  négative. 

Au  moment  où  le  cœur  diminue  de  volume,  il  produit  autour  de 
lui  une  aspiration  véritable  ;  toutes  les  parties  qui  l'environnent 
viennent  occuper  la  place  que  ses  parois  abandonnent.  Ainsi,  le 
poumon  se  dilate,  le  diaphragme  s'élève,  les  espaces  intercostaux 
s'enfoncent,  chacune  de  ces  parties  obéissant  à  cette  aspiration 
dans  la  limite  de  la  mobilité  qu'elle  possède^: 

Si  l'entonnoir  de  Buisson,  au  lieu  d'être  appliqué  au  niveau  du 
point  de  contact  des  ventricules  avec  les  parois  de  la  poitrine 
(point  unique  où  se  produit  la  pulsation  positive),  est  placé  sur 
un  endroit  où  ce  contact  n'ait  pas  lieu,  chaque  systole  s'accom- 
pagnera  d'une  dépression  des   espaces   intercostaux   et  d'une 


1.  Bqîssod  {loc.  cit.)  a  remarqué  en  outre  que  si  l'on  introduit  dans  sa  bouche  l'ex- 
trémité da  tobe  d'un  tambour  à  levier,  en  laissant  la  glotte  largement  ouverte,  le 
levier  exécute  des  mouvements  synchrones  avec  ceux  du  cœur.  Le  tracé  de  ces 
mouvements  est  négatif;  il  provient  de  la  raréfaction  de  l'air  du  poumon  produite  au 
moment  où  le  cœur  diminue  de  volume.  Nous  reviendrons  ultérieurement  sur  ces 
expériences  qui  ont  été  reprises  par  François-Franck  et  par  Mosso. 
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raréfaction  de  l'air  de  renlonnoir,  d'où  résultera  un  abaissement 
du  levier  cardiographique.  A  l'inverse,  chaque  diastole  des  ven- 
tricules, amenant  la  réplétion  de  ces  cavités,  produira  un  gon- 
flement des  espaces  intercostaux  sur  lesquels  repose  l'entonnoir 
et  une  élévation  du  levier*. 

g  96.  —  Le  moyen  d'obtenir  à  coup  sûr  un  tracé  positif  de  la 
pulsation,  c'est  d'agir,  d  une  manière  bien  localisée,  sur  le  lieu 
précis  où  le  cœur  est  en  contact  avec  la  paroi  thoracique.  Â  cet 
effet,  l'appareil  explorateur  de  la  pulsation  doit  être  muni  d'un 
bouton  étroit  et  arrondi  qui  s'insinue  entre  deux  côtes  et  s'ap- 
plique exactement  en  face  de  la  paroi  ventriculaire*.  Pour  bien 

1.  E.-JL  Marey,  Études  phyêiologiques  9ur  le$  earaeUrtê  graphiques  des  baitemenU 
du  cœur  el  des  mouvemerUs  respiratoires  et  sur  les  différentes  influences  qui  (et 
modifient,  (Joum,  de  VAnalomie  et  de  la  Physiologie,  1865.) 

2.  Je  Bubslitaai  d'abord  à  Tentonnoir  simple  que  Buisson  appliquait  sur  le  cosnr 
rinstniment  nommé  stéthoscope  de  Kœnig,  sorte  d'entonnoir  dont  le  pavillon  est  fermé 
par  une  lentille  d*eau  comprise  entre  deux  membranes  de  caoutchouc.  Les  tracés  ob- 
tenus avec  cet  instrument  sont  assez  bons  quand  la  pulsation  du  cœur  est  forte.  Don- 
ders  a  contrôlé  la  fidélité  des  tracés  obtenus  par  cette  méthode,  et  a  constaté  que  dans 
la  limite  de  vitesse  que  présentent  les  mouvements  du  cœur  de  Thomme  et  des  grands 


Fig.  64.  —  Explorateur  à  coquille  pour  la  pulnlion  du  conir. 

animaux,  on  peut  avoir  confiance  dans  Texactitude  des  tracés.  (F.  C.  Donders,  Examen 
du  cardiographe.  —  Verst,  in  med.  der  Kon  Akad.  van  Wetensch.,  t.  XV,  p.  267.) 

La  figure  64  représente  une  coupe  d'un  de  ces  appareils  dans  ses  dimensions  réelles. 
Une  sorte  de  coquille  de  bois,  légèrement  excavée,  présente  des  bords  arrondis  qui 
s'appliquent  exaclemenl  pur  les  parois  de  la  poitrine,  de  façon  que  la  peau  de  la  région 
précordiale  enferme  Pair  dans  cette  capsule  qui  communique,  par  un  tube  et  un  tuyau 
de  caoutchouc,  avec  le  tambour  d'un  cardiographe.  Au  fond  de  la  capsule  se  trouve  un 
ressort  que  Ton  peut  armer  plus  ou  moins,  en  tournant  une  vis  de  réglage  qui  se 
voit  sur  la  surface  convexe.  Suivant  la  tension  de  ce  ressort,  on  lait  saillir  plus  ou 
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déterminer  au  préalable  le  lieu  où  doit  s'appliquer  rinstrument, 
on  cherche  avec  le  doigt  le  point  où  la  pulsation  se  sent  avec  le 
plus  de  netteté. 

Dn  bon  explorateur  doit  déprimer  et  déformer,  au  travers  des 
parois  thoraciques,  le  ventricule  dont  il  subira  les  changements 
de  consistance  et  de  volume ^  Voici  une  disposition  à  laquelle  je 
me  suis  arrêté,  sauf  quelques  modifications  de  détails. 


Ezploratevr  h  iambonr  pour  la  pvlaatioB  da  cocar. 

g  99.  —  A  l'intérieur  d'une  cloche  de  bois  (flg.  65),  se  trouve  une 
capsule  de  métal  qui  s'ouvre  par  un  tube  traversant  les  parois  de 


Fig.  65.  Explorateur  k  tembour  pour  la  pulsation  du  cœur. 

la  cloche.  La  capsule,  fermée  en  bas  par  une  membrane  de  caout- 
chouc, renferme  un  ressort-boudin  assez  faible  qui  fait  légère- 


one  pelite  plaque  d*i voire  deslioée  à  exercer  sur  la  région  précordiale  une  pres- 
lion  élastique.  Cette  plaque  déprime  la  peau  pendant  la  diastole  ventriculaire,  mais 
elle  est  repoussée  pendant  la  systole.  De  là  résulte  un  mouvement  de  soufflet  sous  f^n- 
flaence  duquel  le  levier  du  cardiographe  entre  en  mouvement. 

Les  tracés  obtenus  avec  cet  appareil  sont  identiques  à  ceux  que  fournissait  le  sté- 
Uioscope  de  Kœnig;  mais  comme  on  peut,  en  tournant  la  vis  extérieure,  régler  la 
sensibilité  de  l'instrument,  le  nouvel  appareil  est  préférable,  car  il  trouve  moins  d'in- 
dividus réfractaires  à  l'étude  graphique  de  la  pulsation  cardiaque.  Enfin,  cet  explora- 
teur est  d'une  solidité  parfaite,  ce  qui  est  très  important. 

l.  Comme  la  coquille  ne  fonctionne  qu'à  la  condition  que  les  bords  en  soient  exacte- 
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ment  saillir  la  membrane  en  dehors.  Un  disque  d'aluminium  et 
un  boulon  de  liège  reposent  sur  cette  membrane.  Toute  pression 
exercée  sur  le  boulon  chasse  Tair  de  la  capsule,  à  travers  le  tube 
qui  la  termine,  jusque  dans  les  appareils  inscripleurs. 

Quand  on  applique  par  ses  bords  la  cloche  de  bois  contre  les 
parois  de  la  poilrine,  de  façon  que  le  bouton  saillant  repose  sur 
le  point  que  Ton  veut  explorer,  il  faut  pouvoir  exercer  avec  ce 
bouton  une  pression  plus  ou  moins  forte  sur  la  région  cardiaque. 


Fig.  66.  Polygraphe  à  bande  de  papier  sans  fin  relié  à  un  explorateur  à, coquille,  pour  inscrire  la 

pulsation  du  cœur. 

Cela  s'oblicnt  en  tournant  une  vis  de  réglage  placée  au  fond  de 
la  cloche  de  bois.  Cet  appareil  peut  s'appliquer  indifféremment  sur 
l'homme  et  sur  les  animaux;  il  est  donc,  à  ce  point  de  vue,  préfé- 
rable &  Texpiorateur  à  coquille.  Au  reste,  tous  deux  fournissent 
des  tracés  identiques*. 

Un  explorateur  du  cœur  relié  à  un  tambour  à  levier  trace  sa 
courbe,  soit   sur  un  cylindre   enfumé  à  la  manière  ordinaire, 


nienl  adaptés  contre  la  peau,  aÛn  de  produire  une  clôture  hermétique,  cet  instrument  est 
difficilement  applicable  sur  les  animaux,  à  cause  des  poils  qui  en  empôchentPadaptation 
exacte.  Il  faut  alors  mouiller  la  région  explorée  avec  de  Teaii  de  savon  ou  avec  un 
corps; gras  qui  empêche  le  passage  de  l'air  sur  les  bords  de  la  coquille.  Mieux  vaut 
encore  employer  un  explorateur  dont  la  cavité  soit  naturellement  close.  Je  donne  donc 
la  préférei^ce  à  Vexplorateur  à  tambour  (fig.  65). 

1.  J*ai  récemment  modifié  la  forme  de  l'explorateur  à  tambour  et  Tai  rendu  beau- 
coup moins  volumineux;  la  description  du  nouvel  instrument  sera  donnée  à  la  fin  de 
Pouvrage,  dans  la  Partie  ledmique. 
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soit  sur  une  bande  de  papier  divisé  qu'entraîne  un  mouvement 
d'horlogerie,  comme  dans  la  figure  66*.  A  cet  instrument  je  pré- 
fère celui  qui  sera  décrit  dans  la  Partie  technique  sous  le  nom  de 
polygraphe  à  cylindre^  et  qui  permet  d'inscrire  à  la  fois  un  grand 


Fig.  67.  Tracé  de  la  pulsation  du  cœur  d'un  homme. 
A,  réplétion  ;  B,  systole  du  ventricule;  C,  clôture  de  sigmoïdes;  D,  flot  de  roreillelte. 

nombre  de  phénomènes ,  tels  que  la  pulsation  du  cœur,  le  pouls 
d'une  ou  de  plusieurs  artères,  la  respiration,  etc.*. 

1.  Le  papier,  enroulé  sur  une  bobine  (fig.  66),  y  est  tenu  légèrement  pressé  par  une 
baguelte  d'ivoire  qu'un  ressort  appuie  avec  une  force  constante.  Un  mouvement  d'hor- 
logerie, invisible  dans  la  figure,  conduit  uniformément  la  bande  de  papier  devant  la 
plume  qdi  termine  le  levier,  et  qu'on  charge  d'encre  ordinaire. 

L'appareil  est  monté  sur  une  planchette  rectangulaire  qui  entre  exactement  dans 
use  boite  où  l'on  peut  enfermer  l'instrument  avec  les  différents  accessoires  qui  servent 
à  son  usage. 

2.  Quel  que  soit  l'appareil  qu'on  emploie  pour  recevoir  le  tracé  de  la  pulsation,  il 


r\]\!\m\JW\Aii^'\J^ 


Fig.  68.  Pulsations  du  .c<ear  recueillies  avec  trois  vitesses  différentes  du  papier  qui  reçoit  le  tracé. 
fmlqnele'  papier  ne  se  meuve  ni  trop  vite  ni  trop  lentement,  pour  que  les  (racés  : 
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La  figure  67  est  obtenue  sur  un  homme  à  Vétat  sain  ;  elle  offre 
une  ressemblance  parfaite  avec  le  type  obtenu  sur  le  cheval  (Qg.  40). 


Fig.  69.  Types  variés  de  la  pulsation  du  c<rur  recueillis  sur  le  même  îodiTJdu  aTec  le  même  expie- 
rateur  et  la  même  vitesse  de  translation  iiu  papier.  —  SV  représente  la  phase  systolique  des  ven- 
tricules. Toutes  ces  variétés  de  fréquence,  de  forme  et  d'arr.plitude  tiennent  à  des  changements 
dans  les  conditions  physiologiques  de  la  circulation. 

Rien  n'est  plus  varié  que  les  formes  de  la  pulsation  du  cœur 

soient  bien  inteUigiblee.  La  figure  68  montre  la  pulsation  du  cœur  inscrite  avec  trois 
vitesses  croissantes  :  la  ligne  1 ,  vitesse  trop  faible,  condense  trop  les  détails  de  la  pul- 
sation ;  la  li^e  3  les  étend  trop,  il  ne  tient  pas  une  pulsation  complète  dans  réteodue 
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&  l'état  physiologique  ;  on  y  trouve  toutefois  les  éléments  que 
nous  avons  déjà  appris  à  interpréter  en  étudiant  les  tracés  de 
cardiographie  physiologique  sur  le  cheval.  Ces  éléments  varient 
sans  doute,  en  sens  divers,  suivant  la  manière  dont  s'effectue 
l'action  du  cœur,  mais  il  serait  prématuré  de  se  livrer  à  des  conjec- 
tures relativement  à  la  signification  de  ces  types  variés  de  la  pul- 
sation. J'attache  une  si  grande  importance  à  rinlerprélalion  ûdèle 
des  courbes  de  la  pulsation  du  cœur,  que  j'ai  institué,  pour  en 
comprendre  la  signiHcation,  une  série  d'expériences  qui  seront 
exposées  plus  loin. 

Il  sufBt  de  présenter  ici  quelques  types  de  la  pulsation  recueillis 
sur  l'homme  sain.  La  figure  69  montre  la  variété  des  types  phy- 
siologiques, et  cependant  on  y  peut  aisément  reconnaître  les  élé- 
ments normaux  qui  ont  été  décrits  ci-dessus,  g§  60  à  74. 

Garrod,  Galabin,  Keyt  (de  Cincinnati),  Gibson  et  plusieurs  autres 
auteurs  ont  publié  également  un  certain  nombre  de  types  de  la 
pulsation  recueillis  sur  le  cœur  de  l'homme*. 

La  pulsation  explorée  avec  un  des  appareils  ci-dessus  représen- 
tés est  positive  quand  l'application  de  l'instrument  est  exactement 
faite  en  un  point  où  le  cœur  est  en  contact  avec  la  paroi  thora- 
cique.  Mais  comme  en  changeant  les  altitudes  du  corps  on  dé- 
place le  cœur,  cela  suffit  pour  changer  le  lieu  où  se  produit 
la  pulsation  posilive,  de  sorte  que  si  l'explorateur  reste  à  la 
même  place  que  précédemment,  il  donne  un  tracé  tout  autre.  La 
figure  70  est  un  exemple  de  cette  transformation  du  tracé.  Dans 
toute  la  ligne  supérieure,  la  pulsation  est  négative;  elle  l'est  aussi, 
au  commencement  de  la  ligne  inférieure,  mais  au  point  Tr.  P.  Pas., 

de  la  ligne  ;  la  ligne  2  présente  le  tracé  dans  les  meilleures  proportions  pour  qu'il  soit 
fbcile  &  comprendre;  la  vitesse  avec  laquelle  cheminait  le  pspier  était  de  }  centimètres 
environ  par  seconde.  Le  meilleur  choix  que  l'on  poisse  faire,  comme  vitesse  de  trans- 
JfLiwa  du  papier  par  rapport  à  l'amplitude  des  mouvements  du  levier  inscripteur,  est 
celui  dans  lequel  la  courbe  systolique  serait  sensiblement  inscrite  dans  un  carré  comme 
cela  se  voit  dans  la  plupart  des  tracés  (ûg.  69). 

1.  A.-fl.  Garrod,  On  Cardiograpk  Tracing  front  the  Human  Chcsl-wall.  {Joum,  of 
Anaiomyand  Pky$ioUigy,  vol.  V.  1870-1871,  p.  17-27).  —  Galabin  {British  Med. 
Joum, y  mai  1875,  et  Ttie  Lancet,  mai  1876).  —  Keyt  {^^ew-York  Med.  Journ,,  janv. 
1876).  —  Gibson.  The  Séquence  and  Duralion  of  the  cardiac  Movements  (Joum.  of 
Anat.  a.  Phy9,f  XIV,  p.  235-241,  1977).  Les  résultats  obtenus  par  ce  dernier  auteur  sont 
particulièrement  intéressants  en  ce  qu'il  a  inscrit  les  pulsations  chez  un  sujet  qui  pré- 
sentait une  fistule  sternale.  Gibson  s'est  beaucoup  préoccupé  des  durées  relatives  de 
Tactiondes  différentes  parties  du  cœur.  Il  assigne  ik  la  systole  de  Toreillette  une  durée 
moyenne  de  0*,I12,  celle  du  ventricnlo  étant,  dans  le  môme  cas,  de  0«368,  et  la  pause 
diastoliqne  0,578.  —  Ces  mesures  me  semblent  beaucoup  trop  absolues. 
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elle  devient  positive'  par  suite  d'un  changement  d'attitude  'du 
corps. 


Fig.  70.  Tracé  de  la  pulsatioa  da  coeur  qui  de  négative  devient  positive,  par  ua  changement  de 

position  du  corps. 


Inscription  des  pnlsatlons  dn  cœor  ches  les  p«Uta  nnimn.nx. 

§  100.  —  Dans  les  expériences  physiologiques,  il  faut  pouvoir 
suivre  pendant  longtemps  les  mouvements  du  cœur  d'un  animal, 
et  juger  des  changements   que   subissent   les  pulsations   sous 


Fig.  7t.  Tracés  du  cœur  et  de  la  respiration  inscrits  avec  Texploraieur  à  ceinture. 
Co.  Cobaye,  —  L.  Lapin,  —  C/fc.  Chat, 


difTérenles  influences.  Sur  le  cobaye,  le  lapin  et  le  chat,  j'em- 
ploie avec  succès  un   explorateur  particulier^,   qui   donne  des 


1.  Cet  instrument  est  représenté  figure  72.- Il  «se  compose  dd  deux  tambour*  à  atr 
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tracés  dont  les  courbes  Co  ,  L,  et  Ch.  (fig.  71),  représentent  les 
types  normaux  ^ 

On  remarque,  sur  chaque  ligne,  des  ondulations  très  prononcées 
de  la  ligne  d'enseimble  ;  elles  sont  dues  aux  mouvements  respi- 

contenaot  chacun  un  ressort  qui  en  fait  saillir  In  membrane.  Ces  tambours,  articulés, 
l'un  à  Taotre  par  une  pièce  à  charnière,  forment  une  sorte  de  pince  dans  laquelle  on 
étreint  la  région  cardiaque  en  appliquant  les  deux  tambours  de  chaque  côté  du  stér- 


Fig.  73.  Explorateur  de  la  palsation  da  cœur  chez  les  petiû  mamoiifèreà. 


num.  Un  lien  passé  autour  du  corps  et  Oxé  par  deux  crochets  aîix  tambours  explora- 
teurs, en  asme  la  fixité  pendant  dés  heures  entières.' Enflii,  l'air  contenu  cf ans  leé'deiix 
expkmlean  communique  par  un  tube  en  Y  arec  un  tambour  à  levier  inscripteur. 

1.  Le  type  normal  de  la  pulsation  cardiaque  du  chien  est  irrégulier,  comme  cela 
se  ToH  sur  les  figures  73  et  76.  En  outre,  on  remarque  une  coïncidence  entre  la  période 


Fig.  7S.  Irrégularités  des  pulsations  du  cœur  d'un  chien.  (Hotalion  rapide  du  cylindre.) 

de  ces  irrégularités  et  les  phases  de  la  respiration,  sans  qu'il  soit  encore  possible  d'as- 
signer à  telle  ou  telle  phase  respiratoire  une  influence  constante  qui  précipite  ou  ralen- 
tisse le  rjtboie  du  cœur.  Dans  un  récent  travail  (  Sulla  circolazione  del  taaigue  nel 


156  LA  CIRCULATION  DU  SANG. 

ratoires  dont  les  effets  interfèrent  avec  la  pulsation  du  cœur. 
A  chaque  inspiration,  le  thorax  se  dilate  et  comprime  les  explora- 


Fig.  74.  1'  et  R,  pululion  du  cœur  et  respiration  d'un  lapin.  Dans  la  seconde  moitié  du  tracé,  on  i 
excité  le  bout  inférieur  du  pneumogastrique  :  ralentissement  des  mouTements  du  t-œur. 

teurs,  de  sorte  que  le  tracé  s'élève.  A  chaque  expiration,  le  resser- 
rement thoracique  amène  l'abaissement  du  tracé. 
Cette  indication  simultanée  des  phases  de  la  respiration  et  des 


Pig.  7S.  Pulsation  du  cour  du  lapin.  On  produit  une  exeitalion  sensitive  au  moyen  d'une  inhAlalioa 
d*acide  acétique  :  ralentissement  du  cœur  (d'après  François-Franck). 

caractères  de  la  pulsation  du  cœur  est  très  précieuse,  dans  beau- 
coup d'expériences,  pour  constater  les  changements  que  certaines 

cervtllo  deW  uomOf  p.  100),  Mosso  annonce  que  les  irrégularités  du  rythme  cardiaque 
du  chien  disparaissent  quand,  par  une  hémorragie,  on  fait  baisser  la  tension  artérielle 


Fig.  76.  Irrégularités  des  pulsalions  du  cœur  d'un  chien.  (La  rotation  du  cylindre  est  plus  lente  et 
permet  de  saisir  une  relation  entre  la  période  de  ces  irrégularités  et  le  retour  d'une  même  phase 
de  la  respiration.) 

Le  tracé  prend  alors  une  régularité  pareille  à  celle  qu'on  voit  dans  la  figure  71. 
François-Franck  a  observé  que  les  irrégularités  du  cœur  du  chien  diminuent  swis 
toutes  les  influences  qui  atténuent  Taction  modératrice  du  pneumogastrique  :  chk>ral, 
chloroforme,  etc. 
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actions  nerveuses  provoquent  dans  la  respiration  et  la  circula-r 
tion  ;  nous  donnerons  par  anticipation  deux  types  de  ces  expé- 
riences : 

La  figure  74  montre  le  ralentissement  du  cœur  et  de  la  respira- 
tion qui  se  produit  sur  un  lapin  quand  on  excite  le  pneumogas- 
trique à  la  région  du  cou  g  35. 

La  figure  75  est  obtenue  sur  un  autre  lapin,  au  moment  où  Ton 
applique  devant  les  narines  de  l'animal  une  éponge  imbibée  de 
chlorororme.  Dans  ce  second  cas,  c'est  une  de  ces  influences  qu'on 
appelle  réflexes  qui  provoque  l'action  du  pneumogastrique  sur 
la  respiration. 


CHAPITRE  XI. 

ÉLASTICITÉ   BT  CONTRACTILITÉ  DES  ARTÈRES. 


Caractères  de  PélasUcilé  des  artères.  —  L'élasticité  artérielle  régularise  le  cours  du 
sang  et  diminue  l'intermittence  de  l'action  du  cœur.  ^  L'élasticité  artérielle  favorise 
l'action  du  cœur  en  diminuant  les  résistances  que  cet  organe  doit  surmonter.  — 
Comparaison  du  réle  de  Télaslicité  artérielle  à  celui  de  l'élasticité  musculaire.  — 
Force  élastique  ou  tension  des  artères  ;  sa  mesure  sur  l'animal  vivant.  —  Des  mano- 
mètres. —  Décroissance  de  la  tension  des  artères  à  mesure  qu'elles  sont  plus  éloi- 
gnées du  cœur.  —  De  la  contractilité  des  artères.  —  Effets  produits  sur  la  circulation 
par  le  resserrement  ou  le  rel&chemeut  des  artères. 


Les  lois  physiques»  avons-nous  dit,  règlent  le  cours  du  sang 
dans  les  vaisseaux  que  Ton  peut  assimiler  à  des  conduits  où  un 
liquide  se  meut  sous  une  certaine  pression* 

Mais  l'appareil  circulatoire  offre  une  supériorité  très  grande 
sur  les  canalisations  rigides ,  c'est  que  les  vaisseaux  sont  élas- 
tiques. Les  artères  surtout  sont  tendues  en  permanence  par  le 
sang  qu'elles  reçoivent  du  cœur  et  réagissent  comme  des  ressorts 
pour  pousser  ce  liquide  en  avant.  Nous  allons  étudier  les  carac- 
tères physiques  de  l'élasticité  artérielle  et  ses  effets  sur  le  mou- 
vement du  sang. 


Caractère»  de  l'élasUelté  deii  artères. 

§  101.  —  L'élasticité  des  artères  change  avec  Tàge  de  l'animal 
observé  ;  elle  n'est  pas  la  même  pour  les  artères  de  différents  ca- 
libres; elle  varie  avec  le  degré  de  distension  des  vaisseaux.  Il  est 
important  de  déterminer  les  caractères  de  cette  force  dont  le  rôle 
est  si  considérable  dans  la  circulation. 
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Wertheim  *  a  fait  beaucoup  d'expériences  sur  le  module  dlélas- 
ticité  des  tissus  vivants  et  en  particulier  sur  celui  des  ajrtëres.  Il 
a  vu  que  la  force  élastique  de  ces  vaisseaux  croit  en  raison 
même  de  la  distension  qu'ils  ont  déjà  subie,  c'est-à*dire  que  pour 
allonger  une  bandelette  artérielle  de  1,  de  2,  de  3  millimètres  par 
exemple,  il  faut  des  poids  plus  rapidement  croissant^  que  les 
allongements  qu'on  veut  obtenir. 

Hais  ces  expériences,  faites  sur  des  bandelettes  de  tissu  artériel 
que  Ion  soumettait  à  des  tractions  graduées,  correspondaient  à 
TalloDgement  linéaire  des  artères  ;  elles  ne  renseignjotieot  pas 
directement  sur  ce  qui  se  passe  quand  rallongement  se  produit 
dans  tous  les  sens  et  se  traduit  par  Taugmentation  de  capacité 
d'un  cylindre  formé  de  ce  tissu  *. 

1.  Wertheim,  Élasticité  et  cohésion  des  principaux  tissus  du  corps  humain. 
[Comptes  rend.  Àcad,  se,  28  décembre  1846). 

^  Du  même.  Ann,  de  chim.  et  de  phys.,  XII,  1841,  et  XXI,  1847. 

2.  Ed  effet,  telle  substance,  le  caoutchouc  vulcanisé  par  exemple,  qui;  taillée  en  la- 
nières, présente  des  allongements  proportionnels  aux  efforts  de  traction  qu'elle  subit, 
offre,  si  elle  est  modelée  en  sphère  ou  en  cylindre  creux,  des  augmentations  de  volume 


Fif.  77.  3,  courbe  de  rallongement  d'une  bandelette  de  caoutchouc  soumise  à  des  tractions  réguliëre- 
meat  croissantes;  l,  courbe  de  Taugmentation  de  volume  d'un  tube  de  caoutchouc  soumis}  à  des 
pretsioos  intérieures  régulièrement  croissantes.  (Les  allongements  et  les  augmentations  de  volume 
sont  comptés  en  ordonnées.) 

^ai  croÏMent  plus  vite  que  les  pressions  iqtérieures  auxquelles  ces  sphères  ou  ces 
cylindres  sont  soumis. 

Ainsi,  une  bandelette  de  caoutchouc,  soumise  à  des  charges  régulièrement  crois- 
itntts,  subirait  des  allongements  régulièrement  croissants,  suivant  la  ligne  o2  (flg.77), 
tandis  qu'un  tube  de  la  même  substance,  soumis  à  des  charges  régulièrement  crois- 
8,  subirait  des  augmentations,  de  volume  exprimées  par  la  courbe  o  1 .. 
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J'ai  essayé  de  mesurer  expérimentalement  les  changements  de 
volume  d'artères  soumises  à  des  pressions  intérieures  graduelle- 
ment croissantes.  C'est  principalement  sur  des  aortes  d'hommes 
et  de  grands  animaux  que  ces  expériences  ont  portée 

Un  tronçon  d*aorle  a  (fig.  78)  •  fermé  à  ses  extrémités  par  deux 
bouchons,  reçoit  à  son  intérieur  du  liquide  comprimé  sous  la 
pression  du  réservoir  R,  dont  on  peut  faire  varier  à  volonté  la 
hauteur.  Le  tronçon  d*aorteest  contenu  dans  le  manchon  M  rempli 
d'eau  et  mis  en  communication  avec  un  tube  gradué  dans  lequel 
s'avance  plus  ou  moins  le  liquide  du  manchon.  Chaque  élévation 
du  réservoir  R  augmente  la  pression  à  l'intérieur  de  l'artère  a« 


1  1  I  [  I  I  I  >  M  I  M  1  i  I  ITTf 


Fig.  7S.  Appareil  dettiné  à  mesortr  Im  cbangomanU  de  Tolume  d'un  taba  Aastique  on  d*UM  artire, 
août  rinfittenoa  de  praaaioni  intériearea  gradaellement  croiaaantaa  ou  décroiwantaa. 


qui  se  gonfle  et  déplace  dans  le  tube  gradué  une  certaine  quan* 
tité  du  liquide  du  manchon  M;  la  course  de  la  colonne  liquide 
&  l'intérieur  de  ce  tube  mesure  la  valeur  de  la  dilatation  du 
vaisseau. 

En  opérant  sous  des  charges  graduellement  croissantes,  j'ai 
toujours  obtenu  des  dilatations  de  moins  en  moins  grandes  du 
vaisseau  distendu.  Si  on  représente  graphiquement  le  phénomène, 
on  a  la  courbe  A  (flg.  79),  pour  la  dilatation  de  l'aorte  sous  charges 
graduellement  croissantes,  tandis  que  la  courbe  B  correspond  à  la 
dilatation  qu'éprouverait,  sous  des  charges  semblables,  un  tube 
de  caoutchouc  vulcanisé. 

Dans  cette  figure,  la  courbe  A  (à  convexité  supérieure)  exprima 

1.  Voir,  poar  les  détails  des  expériences,  Trav,  lah.^  t.  IV;  p.  178. 
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un  mouvement  diminué,  c'est-à-dire  que  les  dilatations  successi- 
vement obtenues,  étant  portées  en  ordonnées,  correspondaient, 
pour  des  accroissements  réguliers  de  la  pression  intérieure,  à 
des  élévations  de  moins  en  moins  grandes  comptées  sur  Taxe  des 
abscisses.  La  courbe  du  caoutchouc  B  (courbe  à  concavité  supé- 
rieure) exprime  un  mouvement  accéléré;  ses  ordonnées  s'élèvent 
de  quantités  de  plus  en  plus  grandes  pour  des  accroissements 
réguliers  de  la  pression  intérieure  K 

On  peut  conclure  do  ces  expériences,  que  la  force  élastique  des 
artères  (ou  leur  résistance  à  rextension)  croît  plus  vite  que  la 
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Fig.  ?»• 

A.  Coarbe  des  augmentations  de  Tolume  d'une 
aorte  aoainise  i  des  pressions  intérieures  ré- 
gulièrement croissantes. 


B.  Courbe  des  augmentations  de  vo- 
lume d'un  tube  de  caoutchouc  sou- 
mis à  des  pressions  intérieures  ré- 
gulièrement croissantes. 


dilatation  de  ces  vaisseaux  sous  Tinfluence  de  l'action  du  cœur  ; 
autrement  dit,  il  suffit  qu'il  entre  une  petite  quantité  de  sang 
dans  le  système  artériel  déjà  tendu  pour  accroître  la  tension  d'une 
manière  notable. 

Dans  un  récent  travail  %  Ch.  S.  Roy  a  étudié  avec  soin  les  ca- 
ractères de  l'élasticité  des  vaisseaux.  Sa  méthode  ditière  de  la 
mienne,  en  ce  que  le  physiologiste  anglais  inscrit  les  change- 
ments de  volume  des  vaisseaux  soumis  à  différentes  charges. 
Dans  la  disposition  qu'il  a  adoptée,  le  manchon  qui  contient 


1.  Rappelons  que  le  caoatchoac  dont  était  formé  le  tube  qui  a  donné  la  courbe  B  se 
fût  allongé  de  quantités  uniformément  croissantes  si  on  TeAt  soumis  à  une  série  de 
charges  croissant  elles-mêmes  uniformément. 

î.  Ch.  S.  Roy,  The  elaitic  Properlie  of  Ihe  arUrial  WaU,  (Journ.  of  Physiol.  — 
Cambridge,  1880.) 

MAHET,  Circulation,  11 
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lartère  présente,  en  un  point,  une  paroi  membraneuse  reliée  à  un 
Içvier  inscripteur.  Roy  croit  pouvoir  tirer  de  ses  expériences  un 
certain  nombre  de  conclusions  dont  nous  rappellerons  quelques- 
unes. 

L'extensibilité  des  artères  est  à  son  maximum  quand  il  existe 
H  l'intérieur  de  ces  vaisseaux  une  pression  semblable  &  celle  à 
laquelle  ils  sont  soumis  pendant  la  vie. 

Le  module  d'élasticité  est  sensiblement  le  même  pour  Taorte  cl 
pour  ses  branches  ;  il  se  modiflerait  facilement  sous  Tinfluence 
des  maladies  qui  affectent  la  nutrition. 

L'artère  pulmonaire  présente  une  extrême  extensibilité. 

Les  artères  des  animaux  sont  mieux  adaptées  que  celles  de 
rhomme  aux  besoins  de  la  circulation  ;  ce  n'est  que  chez  les  très 
jeunes  enfants  que  l'élasticité  artérielle  présente  des  conditions 
aussi  favorables,  etc. 


li'élmsUclté  artérielle  ré^nlarlee  le  conrs  du  san^  et  dlmlnne 
rinteroiitteBee  de  Inaction  du  cœur. 


g  102.  —  En  examinant  au  microscope  la  circulation  dans  les 
petits  vaisseaux,  ce  qui  peut  se  faire  en  étendant  sous  l'objectif 
de  Tinstrument  une  membrane  transparente  dans  laquelle  le 
sang  circule  (membrane  interdigitale  de  grenouille,  poumon  du 
même  animal,  mésentère  de  souris,  etc.),  on  voit  que  les  globules 
du  sang  cheminent  d'un  mouvement  uniforme  et  n'ont  plus  Tim- 
pulsion  saccadée  que  le  sang  avait  reçue  du  cœur. 

Depuis  longtemps  les  physiologistes  ont  expliqué,  dans  son 
résultat  final,  cette  transformation  de  mouvement  qui  change  les 
impulsions  intermittentes  du  cœur  en  un  courant  continu  et 
régulier  dans  les  capillaires. 

On  sait  que,  dans  les  pompes  à  incendie,  le  jeu  intermittent  du 
piston  refoule  l'eau  sous  une  cloche  pleine  d'air;  Télaslicité  de 
ce  gaz  comprimé  réagit  continuellement  sur  la  surface  du  liquide 
et  devient  une  force  sensiblement  constante  qui  pousse  à  travers 
les  tuyaux  et  fait  jaillir  à  leur  extrémité  un  courant  continu.  La 
môme  chose  arrive  dans  le  système  artériel;  seulement,  c'est  l'élas- 
ticité des  vaisseaux  eux-mêmes  qui,  dans  l'appareil  circulatoire, 
transforme  le  mouvement.  Celte  analogie  n'avait  pas  échappé  aux 
physiologistes;  elle    est  signalée  dans  la  fplupart  des    traités 
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classiques.  Suivant  notre  méthode  ordinaire,  cherchons  &  étudier 
cet  effet  de  l'élasticité  artérielle,  en  le  reproduisant  dans  un 
appareil  hydraulique. 

Prenons  un  vase  de  Hariotte  (fig.  80),  élevé  sur  un  support. 
De  ce  vase  se  détache  un  tube  flexible  (mais  non  élastique)  muni 
d'un  robinet.  Ce  tube  se  bifurque,  et  chacune  de  ses  branches  se 
continue  par  un  long  conduit  De  ces  deux  prolongements,  Tun 
est  inerte,  il  est  formé  d'un  tube  de  verre;  l'autre  est  élastique, 
c'est  du  caoutchouc  mince.  Ces  deux  tubes  se  terminent  par  des 
ajutages  étroits  qui  versent  le  liquide  dans  deux  éprouvettes. 

La  bifurcation  qui  donne  naissance  aux  deux  tubes,  l'un  inerte 


t'ig.  80.  Expérience  destinée  a  montrer  comment  l'élasticité  des  artères  modifie  le  mourement  du  sang 


et  l'autre  élastique,  est  formée  de  tissu  compressible;  on  en 
oblitère  les  deux  branches  à  la  fois  en  abaissant  avec  la  main  un 
levier  compresseur,  ce  qui  supprime  en  même  temps  l'afflux  dans 
les  deux  tubes.  Quand  on  soulève  le  levier,  l'afflux  recommence 
dans  l'un  et  l'autre  tube.  Si  on  crée  des  afflux  intermittents 
en  élevant  et  abaissant  tour  à  tour  le  levier  compresseur,  on 
voit  : 

!•  Que  le  tube  inerte  émet  à  son  orifice  d'écoulement  des 
jets  de  liquide  intermittents  comme  les  afflux  eux-mêmes  ; 

2»  Que  le  tube  élastique  donne  un  écoulement  continu  et 
régulier,  c'est-à-dire  qu'il  a  transformé,  par  suite  de  l'élasticité 
de  ses  parois,  le  mouvement  intermittent  qu'il  avait  reçu. 
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La  même  chose  se  produit  dans  les  vaisseaux  sanguins  ;  mais, 
entre  les  deux  points  extrêmes  du  système  artériel,  entre  rorifice 
aortique  et  les  capillaires,  le  mouvement  du  sang  passe,  pour 
subir  sa  transformation,  par  une  série  de  types  intermédiaires 
entre  Tintermittencc  franche  et  l'uniformité  parfaite.  Il  sufBt, 
pour  s'en  convaincre,  d'ouvrir  sur  un  animai  vivant  des  artères 
plus  ou  moins  éloignées  du  cœur:  le  jet  obtenu  est  d'autant 
moins  saccadé  que  l'artère  est  plus  éloignée  du  cœur. 

Cette  décroissance  des  saccades,  entre  l'origine  et  la  fin  du  sys- 
tème artériel,  a  besoin,  pour  être  bien  comprise,  d'expériences 
délicates  dans  lesquelles  on  inscrit  les  phases  de  la  dilatation  d'une 
série  de  tronçons  égaux  et  successifs  d'un  même  tube  élastique. 

Nous  aurons  occasion  de  rapporter  plus  tard  ces  expériences^; 
il  suffit,  pour  le  moment  d'établir  que,  sous  Tinfluence  de  l'élas- 
ticité des  artères,  le  courant  sanguin  se  régularise  graduellement, 
du  commencement  à  la  fin  du  système  artériel. 


li'éUMticIté  artérielle  Utwowime  racUpa  da  eoear  ca  diailaaaat 
les  résistaaees  ^ae  cet  orf^aae  doit  sanaoater. 

g  103.  ^  Cet  effet  de  l'élasticité  des  artères  avait  été  contesté  par 
tous  les  physiologistes.  Les  uns  tranchaient  la  question  à  priori^ 
disant  avec  Bichat  que  si  les  artères  étaient  des  tubes  rigides  et 
inextensibles,  la  circulation  se  ferait  absolument  comme  dans  des 
vaisseaux  élastiques,  sauf  qu'on  ne  sentirait  pas  le  pouls  en  pal- 
pant ces  artères  rigides.  Les  autres,  se  basant  sur  des  expériences, 
niaient  l'influence  favorable  de  l'élasticité  des  artères  sur  la  quan- 
tité de  sang  qui  peut  les  traverser.  Ces  auteurs,  en  effet,  avaient 
vu  que  si  l'on  fait  passer  un  courant  continu  de  liquide,  sous  une 
certaine  pression,  à  travers  un  tube  élastique  et  à  travers  un 
tube  inerte,  tous  deux  de  même  calibre,  le  tube  élastique  ne  verse 
pas  plus  de  liquide  que  l'autre. 

Le  fait  est  vrai  pour  le  cas  où  l'afflux  du  liquide  est  produit 
par  une  source  constante,  mais  il  cesse  de  l'être  si  le  liquide 
arrive  par  afflux  intermittents,  ainsi  que  cela  se  passe  dans  la 
circulation  du  sang.  Or,  personne  n'avait  fait  d'expériences  com- 
paratives en  poussant  du  liquide  à  intervalles  réguliers,  d'une 

1.  Voir  aa  chapitre  xvi  le  transport  des  ondes  liquides  dans  les  conduits  élastiques. 
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part  dans  un  tube  rigide  et  d'autre  part  dans  un  tube  élastique. 

ToulefoiSy  quelques  physiologistes  ayant  remarqué  que  le  sang 
coule  dans  les  artères  d'une  manière  continue,  quoique  saccadée, 
et  comprenant  que  c'est  Télasticitë  des  artères  qui  pousse  le  sang 
dans  les  moments  où  le  ventricule  se  repose,  avaient  considéré 
Télasticité  artérielle  comnie  une  force  qui  s'ajoute  à  celle  du 
cœur.  Mais  la  question  étant  ainsi  posée,  leur  déduction  était 
fausse.  Bérard*  fit  remarquer  avec  raison  que  cette  force  élastique 
qui  pousse  le  sang  pendant  le  repos  du  cœur  n'est  que  «  la  resti- 
tution d'une  force  empruntée  à  Faction  du  cœur  lui-même  »;  et 
que,  par  conséquent,  il  n'y  a  rien  d'ajouté  par  l'élasticité  des 
artères  à  la  somme  des  forces  impulsives  qui  poussent  le  sang 
vers  la  périphérie  du  corps. 

Est-ce  à  dire  que  l'élasticité  des  artères  soit  inutile,  au  point 
de  vue  de  la  quantité  de  sang  que  la  force  du  cœur  pousse  dans 
les  vaisseaux?  Non,  car  si  l'élasticité  des  artères  n'ajoute  rien  & 
la  somme  des  forces  impulsives,  elle  diminue  les  résistances  que 
le  sang  éprouve  à  pénétrer  dans  les  artères*.  Constatons  tout 
d'abord  par  une  expérience,  que  si  deux  tubes,  Tun  inerte  et 
l'autre  élastique,  reçoivent  du  liquide  par  Tune  de  leurs  extré- 
mités, sous  forme  d'afflux  intermittents  semblables  en  force  et  en 
durée,  le  tube  élastique  débitera  une  quantité  de  liquide  plus 
grande  que  le  tube  inerte. 

Expérience.  —  Reprenons  l'appareil  déjà  décrit  figure  80.  Si 
l'on  ouvre  le  robinet  et  qu'on  laisse  l'écoulement  s'établir  d'une 
manière  continue,  la  quantité  de  liquide  versé  par  les  deux  tubes 
sera  égale  si  les  deux  ajutages  d'écoulement  sont  égaux.  Mais 
si  l'on  ouvre  et  ferme  alternativement  les  demSi  branches  d'afflux, 
en  élevant  et  en  abaissant  tour  à  tour  le  levier  compresseur,  on 
rendra  les  afflux  intermittents  et  le  tube  élastique  versera  beau- 
coup plus  de  liquide  que  le.  tube  inerte.  Cela  tient  à  ce  que, 
pendant  fes  afflux^  le  liquide  pénétre  plus  abondamment  dans  le 
tube  élastique  que  dans  l'autre. 

On  doit  conclure  de  ce  fait,  que  l'élasticité  des  artères  permet 
à  ces  vaisseaux  de  recevoir  plus  facilement  et  plus  abondamment 
le  sang  que  le  cœur  leur  envoie.  En  d'aulres  termes,  que  le  cœur 


1.  Bérard,  Traité  de  physiologie,  t.  HI. 

7.  Marey,  Recherches  sur  la  cireulalion  sanguine.  [Gaz,  méd.  de  Paris,  1858.) 
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éprouve  moins  de  peine  à  se  vider  dans  les  artères  quand  celles-ci 
sont  très  extensibles  que  si  elles  ont  perdu  leur  extensibilité  ^ 


CompanaMM  du  rOle  de  Félairtieiré  artérielle  à  eelnl  de  rélastlclié 

■iiuealalre. 

g  104.  —  Toutes  les  fois  qu'une  force  mécanique  de  courte 
durée  doit  déplacer  des  masses  solides  ou  liquides,  il  y  a  grand 
avantage,  au  point  de  vue  de  Tutilisalion  de  cette  force,  à  la  trans- 
mettre par  l'intermédiaire  d'un  corps  élastique  destiné  à  en  pro- 
longer la  durée  d'application.  On  supprime  ainsi  les  chocs  qui 
sont  des  causes  de  perte  de  travail  *.  Or,  dans  l'organisme  vivant, 

1 .  Pour  démontrer  directement  l'avantage  des  tubes  élastiques  au  point  de  vue  de  la 
pénétration  du  liquide  à  leur  intérieur,  il  faut  avoir  un  moyen  de  constater,  à  chacun 
des  afflux,  quelle  est  la  quantité  de  sang  qui  entre  dans  les  tubes. 

Ce  moyen  nous  est  donné  par  remploi  du  vase  de  Hâriolte  comme  source  d^afllux. 
(^e  vase,  en  effet,  ne  laissant  écouler  du  liquide  qu'à  la  condition  qu'il  rentre  à  son 
intérieur  une  quantité  d'air  proportionnelle  à  celle  de  l'eau  qui  en  sort,  indique  assez 
exactement,  d'après  le  nombre  des  bulles  d'air  rentrantes,  l'abondance  plus  ou  moins 
grande  de  l'eau  qui  s'échappe  à  chaque  instant  dans  les  tubes.  Or,,  en  faisant  arriver 
l'eau  d'une  façon  intermittente  dans  l'un  et  dans  l'autre  tube,  on  constate  que  les 
choses  se  passent  bien  différemment  dans  les  deux  cas. 

Si  l'on  fait  commencer  Técoulement  par  le  tube  iqerte  seul,  en  pinçant  la  bifurcation 
qui  se  rend  au  tube  élastique,  on  voit  des  bulles  d'air  rentrer  dans  le  vase  de  Mariotte, 
une  à  une,  à  des  intervalles  réguliers  (soit  une  seconde),  et  cela,  jusqu'au  moment  où 
on  arrête  Tafllux,  ce  qui  supprime  à  la  fois  l'écoulement  du  liquide  et  la  rentrée  des 
bulles  d'air. 

Si,  au  contraire,  fermant  la  bifurcation  qui  porte  le  liquide  au  tube  inerte,  on  ouvre 
celle  qui  se  rend  au  tube  élastique ,  on  voit  aussitôt  une  bouffée  de  huUes  dair  trèt» 
pressées  arriver  dans  le  vase  de  Mariotle ,  témoignant  ainsi  qu'il  entre  dans  le  tube 
élastique  une  grande  quantité  de  liquide  ;  puis  les  bulles  d'air  deviennent  de  plus  en 
plus  rares  et  se  succèdent  à  intervalles  réguliers  d'une  seconde,  jusqu'à  ce  qu'on 
arrête  l'afflux.  Il  est  alors  évident  que  le  tube  élastique  a  reçu,  de  plus  que  le  tube 
inerte,  toute  la  quantité  de  liquide  qui  correspondait  à  celte  bouffée  de  bulles  d'air  qui 
est  entrée  dans  le  vase  de  Mariotte  au  moment  oti  Tafllux  dans  le  tube  élastique  a  com- 
mencé. D'autre  part,  après  que  TafOux  du  liquide  dans  le  tube  élastique  est  supprimé, 
on  voit  que  l'écoulement  continue  jusqu^à  ce  que  le  liquide  qui  s'était  logé  dans  le  tube 
en  le  distendant  ait  été  rejeté  par  le  retrait  élastique  des  parois.  Cet  excès  d'écoule- 
ment par  le  tube  élastique  se  reproduira  à  chaque  fois  qu'un  nouvel  afflux  de  liquide 
sera  provoqué  puis  arrêté.  Plus  seront  longues  les  périodes  de  suspension  des  afflux, 
plus  le  tube  élastique  se  videra  complètement,  ce  qui  augmentera  l'excès  de  son  débit 
sur  celui  du  tube  inerte.  En  effet,  dans  ce  dernier,  l'écoulement  étant  supprimé  en 
même  temps  que  l'afflux,  le  débit  sera  réduit  au  minimum  quand  on  fera  les  durées 
d'afflux  très  courtes  par  rapport  à  celles  d'afflux  supprimé.  Des  afflux  très  courts 
séparés  par  de  longs  intervalles  donneront  lieu  à  la  plus  grande  inégalité  des  débits 
fournis  par  les  deux  tubes. 

2.  Voir  Bulletin  de  VAssociation  française  pour  Vavancement  des  sciences,  4* 
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les  forces  mécaniques  sont  toujours  engendrées  d'une  manière 
intermittente  et  la  durée  de  leur  production  est  très  courte; 
aussi,  l'appareil  générateur  du  travail,  le  muscle,  est-il  doué 
d'une  élasticité  qui  transforme  les  raccourcissements  soudains 
qu'éprouvent  certaines  parties  de  sa  fibre  en  une  force  élastique 
prolongée  et  capable  par  conséquent  de  développer  une  traction 
durable  contre  les  obstacles  qu'elle  doit  vaincre.  C'est  Télasticitc 
des  muscles  qui  éteint  les  saccades  par  lesquelles  s'engendre 
la  force  musculaire  et  qui  donne  à  la  contraction  l'apparence  d*un 
raccourcissement  continu,  lorsqu'en  réalité  c'est  une  incessante 
vibration  formée  de  petits  raccourcissements  successifs  dont  les 
eflets  s'ajoutent  et  se  fusionnent  entre  eux^ 

La  secousse  que  produit  dans  un  muscle  chaque  excitation 
portée  sur  le  nerf  moteur  dure  à  peine  quelques  centièmes  de 
seconde;  elle  n'aurait  pas  la  force  d'imprimer,  en  un  temps  aussi 
court,  un  mouvement  sensible  aux  masses  que  nos  muscles 
doivent  mouvoir  et  que  l'inertie  empêche  de  se  déplacer  aussi  sc)u- 
dainement.  Cette  force,  pour  ainsi  dire  instantanée,  tend  la  fibre 
élastique  comme  un  ressort  qui,  réagissant  lentement,  exécute 
le  travail  voulu. 

Avec  la  force  limitée  des  ventricules  du  cœur,  g  44,  et  avec 
une  durée  d'application  aussi  brève  que  la  phase  de  systole  de 
ces  ventricules  (1/3  de  seconde  environ),  si  la  masse  entière  du 
sang  contenu  dans  les  vaisseaux  devait  passer  du  repos  au  mouve- 
ment, elle  éprouverait  des  résistances  énormes,  tant  par  suite 
de  l'inertie  que  par  les  autres  causes  que  Ton  appelle  frottements  ^ 
Mais,  grâce  à  l'élasticité  des  artères,  le  cœur  n'a  pas  à  vaincre 
toutes  ces  résistances  au  moment  même  de  la  systole,  mais  il 
loge  dans  les  vaisseaux  distendus  une  partie  de  son  ondée  et 
celle-ci  continuera  à  progresser  môme  pendant  le  repos  du 
ventricule. 

Nous  aurons  à  revenir  sur  cette  comparaison  de  l'élasticité  des 
artères  avec  celle  des  muscles,  quand  nous  parlerons  des  varia- 
tions de  la  tension  artérielle. 


sion.  Lille,  1874.  Marey,  Moyen  d'économiser  le  travail  moteur  de  l'homme  et  des 
animaux,  —  et  Trav»  lab,,  t.  I,  p.  1. 

1.  Marey,  Du  mouvement  dans  les  fonctions  de  la  me,  p.  465.  Paris,  Germer  Bail- 
lièffe,  1868. 

2.  I^«  résisiances  d'inerlie  et  de  frottement  du  liquide  sont  proportionnelles  au  carré 
4e  la  Titesae. 
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Force  élastl^ve  «■  (eBsloa  des  artérea  ;  mi  ■lesare  mu*  TabI 

g  105.  "—  Le  sang,  contenu  dans  les  parois  distendues  des  artères, 
transmet,  également  et  dans  tous  les  sens,  la  pression  de  ces  pa- 
rois. Quand  une  ouverture  est  faite  à  une  artère,  c'est  la  force 
élastique  ou  tension  de  ces  vaisseaux  qui  fait  jaillir  le  sang  à  une 
grande  distance.  Dans  Tintégrité  du  système  circulatoire,  la  seule 
issue  au  sang  artériel  étant  le  système  capillaire,  c'est  du  côté  des 
petits  vaisseaux  que  se  porte  toute  l'action  de  cette  force  élas- 
tique. Par  le  fait  de  l'écoulement  du  sang  artériel  dans  le  système 
veineux,  les  artères  se  vident  constamment  et  leur  tension  tend 
continuellement  à  décroître,  mais  le  cœur  la  répare  incessam- 
ment, en  envoyant  dans  les  artères  de  nouvelles  ondées.  Il  résulte 
de  1&  d'incessantes  variations  de  la  tension  des  artères;  les  phy- 
siologistes ont  cherché  à  les  mesurer. 


êtres. 

g  106.  —  En  1744,  un  physiologiste  anglais.  Haies  imagina  d'ap- 
pliquer à  une  artère  d'un  animal  vivant  un  piézomètre  semblable 
à  ceux  de  Bernouilli,  §  8.  C'était  un  long  tube  de  verre  dans 
lequel  on  vit  le  sang  s'élever  jusqu'à  une  hauteur  de  8  &  9  pieds. 
La  pression  du  sang,  ou  tension  artérielle,  faisait  donc  équilibre 
à  cette  haute  colonne  de  liquide.  Arrivée  au  summum  de  sa  course, 
la  colonne  de  sang  ne  restait  pas  immobile,  mais  oscillait  conti- 
nuellement sous  l'influence  de  l'action  intermittente  du  cœur« 

Au  tube  encombrant  et  fragile  de  Haies,  Poiseuille  substitua 
le  manomètre  à  mercure  des  physiciens,  c'est-à-dire  un  tube  en 
U  (1  fig.  81)  dont  une  des  branches  est  introduite  dans  le  bout 
central  d'une  artère  coupée  transversalement.  La  pression  du 
sang  faisait  baisser  le  mercure  dans  l'une  des  branches  et  l'élevait 
dans  l'autre;  on  mesurait  la  valeur  de  la  pression  d'après  la 
dénivellation  produite  entre  les  deux  colonnes  de  mercure. 

Dans  le  manomètre  adopté  par  Poiseuille,  chacune  des  deux 
branches  de  l'instrument  n'exprimait  que  la  moitié  de  la  dénivel- 
lation totale.   Guettet  imagina  une  disposition   qui   augmente 
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l'excursion  du  mercure,  en  faisant  que  le  mouvement  se  passe 
presque  tout  entier  dans  une  seule  des  branches.  Cet  appareil  est 
représenté  sous  le  numéro  2,  flgure  81.  D'un  large  flacon  plein  de 
mercure  se  détache  une  colonne  manométrique  verticale  ;  la 
pression  est  amenée,  par  un  tube  afférent,  k  l'intérieur  du  flacon 
où  elle  agit  sur  le  mercure.  Gr&ce  t  l'étendue  considérable  de  la 
surface  du  mercure  contenu  dans  le  flacon,  le  déplacement  est 
négligeable  de  ce  côté  et  se  produit  presque  exclusivement  dans  la 
branche  ascendante.  Les  choses  se  passent  comme  pour  un  baro- 
mètre muni  d'un  réservoir  à  large  surface*. 


.k>.^\\^\N:^,.^^\\\\> 


.\  ^  ^\  \    ^\>0^\-^V^^'\^^»^^.î^ 


Fig.  81.  Différentes  espèces  de  manomètres. 
t.  Bfanomètre  de  Poiseuille  ;  —  2.  Manomètre  de  Guettet;  —  S.  Manomètre  oompensatear. 


Manomètre  compensateur.  —  Les  oscillations  du  mercure  des 
manomètres  ne  traduisent  pas  fidèlement  les  variations  de  la 
tension  artérielle  ;  elles  en  accroissent  ou  en  diminuent  l'amplitude, 
suivant  que  la  période  des  variations  de  la  tension  artérielle  est 
ou  non  en  rapport  avec  celle  des  oscillations  propres  du  mano- 
mètre. Il  ne  faut  donc  pas  compter  sur  la  valeur  absolue  des 
indications  manométriques,  mais  plutôt  sur  leur  valeur  moyenne  ; 
on  peut  obtenir  celle-ci  avec  une  grande  exactitude  au  moyen  de 
l'instrument  suivant. 

Le  n»  3,  figure  81,  représente  un  manomètre  à  large  réservoir, 
comme  celui  de  Guettet,  mais  dont  la  colonne  présente,  &  son 


1.  C'est  ce  manomètre  qu'a  employé  Magendie  et  qa'on  désigne  souvent  sous  le  nom 
de  cardiomètre  de  Magendie. 


170 


LA  CIRCULATION  DU  SANG. 


origine,  un  rétrécissement  qui  ne  permet  pas  au  mercure  d'exécuter 
des  mouvements  rapides.  La  colonne  de  l'instrument  reste  presque 
immobile  entre  les  maxima  et  les  ininima  des  oscillations  ;  elle 
en  prend  exactement  la  moyenne.  Cet  instrument  (fig.82),  que  j'ai 
appelé  manomètre  compensateur^  est  d'un  emploi  assez  commode, 

surtout  &  titre  de  contrôle  des  mano- 
mètres inscripteurs,  dont  nous  par- 
rons  bientôt. 

L'avantage  du  manomètre  à  mer- 
cure est  qu'il  rapporte  à  une  unité 
commune  la  pression  observée  dans 
des  circonstances  différentes  et  per- 
met d'intéressantes  comparaisons. 
Ainsi,  en  mesurant  la  tension  dans 
les  artères  d'animaux  de  différentes 
espèces,  Poiseuille  et  ses  successeurs 
ont  trouvé  des  valeurs  assez  peu  éloi- 
gnées les  unes  des  autres,  malgré 
des  différences  énormes  dans  la  taille 
des  animaux  en  expérience.  D'après 
ces  auteurs,  il  faut  admettre  que  les 
grands  animaux,  tels  que  le  cheval, 
n'ont  pas  une  pression  artérielle  très 
supérieure  à  celles  des  petits  comme 
le  lapin,  le  coq,  le  pigeon  ;  la  même 
valeur  appartiendrait  également  à  la 
pression  du  sang  chez  les  animaux 
d'une  taille  intermédiaire  entre  ces 
extrêmes*.  Cela  n'a  rien  qui  choque 
la  raison,  car  on  peut  supposer  que  pour  faire  circuler  le  sang 
dans  des  réseaux  capillaires  d'étroitesse  à  peu  près  pareille  il 
est  besoin,  quelle  que  soit  la  taille  de  l'animal,  d'une  force  à 
peu  près  égale.  Mais,  d'après  tous  les  auteurs,  ce  qui  varie 
beaucoup,  c'est  la  valeur  de  la  pression  sur  un  même  animal 
lorsqu'on  fait  varier  les   conditions  de  la  circulation  du  sang. 


Fig.  83.  Manomètre  à  double  colonne  :  l'une 
oscillante,  à  gauche;  l'autre  compensa- 
trice, à  droite. 


1.  Kries,  Uebtr  die  Beslimmung  des  MiUeldruckes  durch  dot  QueckêUbermatio» 
ineter,  {Aus  der  physiologischen  Anslall  iu  Leipzig). 

Dans  an  récent  travail  {Cours  de  médecine  expérimefUaUy  De  la  tension  arlérieUe 
cfies  les  vertébrés,  Bordeaux,  1880)  Jolyet  a  donné  des  mesures  comparatives  de  la 
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Nous  insisterons,  dans  le  chapitre  xii,  sur  les  causes  et  le  mé- 
canisme de  ces  variations. 


Bë«roia«aace  de  la  tension  des  artères  êk  mesure  qa*elles  sont 
pins  éloignées  dn  eœnr. 

g  107.  —  Il  est  difficile  d'évaluer  avec  précision  la  hauteur  du 
manomètre  appliqué  aux  artères;  aussi,  de  légères  différences 
dans  la  valeur  moyenne  de  la  pression  échappent-elles  facilement 
à  l'observateur.  C'est  ce  qui  est  arrivé  à  Poiseuille  qui  a  cru  que 
la  tension  moyenne  était  la  môme  pour  toutes  les  artères  du 
corps.  Une  telle  égalité  serait  incompatible  avec  la  progression 
du  sang  qui,  en  se  portant  du  cœur  vers  la  périphérie,  prouve  bien 
que  la  pression  est  plus  faible  dans  les  parties  éloignées  du  cœur. 
Du  reste,  d'autres  physiologistes  ont  prouvé  expérimentalement 
cette  décroissance  de  la  pression  ;  Cl  Bernard  a  même  imaginé, 
pour  en  démontrer  Texistence,  un  instrument  qu'il  appelle  mano- 
mètre difiPérentiel  :  c'est  un  manomètre  en  U  sur  chacune  des 
branches  duquel  on  fait  agir  la  pression  d'une  des  artères  que  l'on 
veut  comparer  entre  elles.  Si  les  pressions  sont  inégales,  le  mer- 
cure se  porte  du  côté  de  la  pression  la  plus  faible. 

L'erreur  de  Poiseuille  est,  du  reste,  facile  à  expliquer  ;  s'il  a  pu 
croire  que  la  pression  ne  décroît  pas  du  commencement  à  la  fin 
du  système  artériel,  c'est  qu'elle  décroît,  en  effet,  très  peu  dans  ce 
trajet.  La  raison  en  est  dans  l'importance  prédominante  des  résis- 
tances que  le  sang  éprouve  dans  les  capillaires,  c'est-à-dire  en 
aval  des  artères  auxquelles  le  manomètre  a  été  appliqué.  On  a  vu, 
1 8,  comment  agit  un  obstacle  placé  sur  le  trajet  d'un  conduit  pour 
élever  la  pression  derrière  lui  et  en  diminuer  la  décroissance. 

teasioo  artérielle  chez  des  animaux  de  classes  différenteB.  Nous  rassemblons,  dans  le 
tableau  ci-dessous,  le  relevé  des  chiffres  obtenus  par  cet  expérimentateur  : 

Poisson,  anguille 0",055 

Grenouille 0",030 

Tortue 0-,030 

Couleuvre  à  collier •  .  .  .    0",070 

Canard  et  autres  oiseaux 0*^140 

Jeune  chien 0",120 

Cobaye 0-,090 

Cheval 0-,109 

Lapin 0-,09d 

Kat 0-,092 
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DE  LA   CONTRACTILITE   DES  ARTERES. 

^  108.  —  La  contractilité  des  artères  avait  été  entrevue  par  les 
médecins  des  siècles  derniers,  mais  la  plupart  d'entre  eux  en 
avaient  mal  compris  les  effets  et  n'en  avaient  pas  démontré  Texis- 
tencc.  C'est  à  J.  Hunter*  qu'est  due  la  première  démonstration  de 
la  contractilité  artérielle.  L'illustre  chirurgien  anglais  mesura 
même  le  degré  de  contractilité  des  artères  dans  les  différents 
points  du  corps  et  arriva,  par  l'expérimentation  directe,  à  montrer 
que  toutes  les  artères  ne  sont  pas  pourvues  au  môme  degré  de 
la  contractilité. 

J.  H  un  ter  remarque  d'abord  que  si  Ton  prend  une  artère  d'un 
animal  qui  vient  d'être  tué  par  hémorrhagie  brusque,  on  ti^ouve 
que  ce  vaisseau  est  d'un  très  petit  calibre.  Si  l'on  coupe  cette  artère 
en  tronçons,  et  si  l'on  soumet  chacun  d'eux  à  une  distension 
forcée,  ils  ne  reviennent  plus  à  leur  calibre  primitif,  mais  restent 
élargis.  J.  Hunter  conclut  qu'en  dilatant  les  artères  on  supprime 
les* effets  de  la  contraction  de  ces  vaisseaux  et  que  ceux-ci 
prennent,  en  vertu  de  leur  élasticité  même,  un  calibre  moyen 
pour  lequel  cette  élasticité  est  au  repos. 

(iOnsidérant  comme  un  effet  de  la  contractilité  le  resserrement 
des  artères  au-dessous  du  calibre  moyen,  J.  Hunter  reconnut,  par 
des  expériences  comparatives,  que  cette  contractilité  est  très 
faible  dans  les  gros  troncs  artériels ,  mais  devient  de  plus  en 
plus  prononcée  à  mesure  qu'on  observe  des  vaisseaux  plus  éloi- 
gnés du  cœur. 

}î  1C9.  —  Distribution  de  la  contractilité  dans  le  systètne  artériel. 
—  Une  répartition  inégale  de  la  contractilité  dans  les  différents 
points  du  système  artériel  s'accorde  parfaitement  avec  ce  qu'on 
va  voir  de  la  fonction  des  différents  ordres  de  vaisseaux. 

Les  premières  parties  du  systèmes  artériel  ne  possèdent  guère 
que  l'élasticité  ;  aussi  ne  font-elles  que  régulariser  le  cours  du 
sang,  en  atténuant  plus  ou  moins  les  saccades  produites  par 
l'action  intermittente  du  cœur.  Mais  les  branches  terminales  du 
système  artériel  ont  une  autre  fonction,  celle  de  régler  la  quan- 

1.  J.  Hunter,  Tvaitc  du  sang  et  de  Vinflammalionf  trad.  de  Richelot.  chap  ii. 
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tité  de  sang  qui  sera  distribuée  aux  différents  organes;  c'est  par 
leur  contraction  plus  ou  moins  forte  que  les  artères  règlent  la 
quantité  de  sang  qui  les  traverse. 

La  découverte  de  J.  Hunter  a  trouvé  sa  confirmation  dans  This  • 
tologie  qui  montre  l'élément  contractile  (fibre-cellule]  très  abon- 
dant dans  les  petits  vaisseaux  artériels  et  dans  les  gros  vaisseaux 
capillaires  qui  leur  font  suite,  tandis  qu'il  est  plus  rare  dans 
les  artères  voisines  du  cœur:  dans  celles-ci,  comme  dans  Taorte, 
le  lissu  élastique  prédomine. 


Eflétii  produits  s«r  la  «Irealation  par  le  reaserreaieat  o«  le 
relâclieiBeat  des  artères* 

g  110.  —  11  est  parfaitement  démontré  aujourd'hui  que  les  dif- 
férents organes  ne  sont  pas  traversés  par  un  courant  sanguin  de 
vitesse  invariable.  Une  glande,  lorsqu'elle  fonctionne,  possède  une 
circulation  plus  abondante  que  pendant  son  état  de  repos.  Ce  fait, 
déjà  entrevu  par  les  médecins  du  siècle  dernier,  a  reçu  de  CI.  Ber- 
nard son  explication  complète  :  ce  savant  a  montré  que  certains 
nerfs  tenaient  sous  leur  dépendance  la  contractilité  des  vaisseaux. 
Le  nom  de  vàso-moteu/r  donné  par  Stilling  à  cette  sorte  de  nerfs  en 
explique  le  rôle.  C'est  par  des  modifications  du  calibre  de  ses 
vaisseaux  que  l'estomac  a  une  circulation  plus  abondante  pen- 
dant la  digestion,  que  sa  muqueuse  rougit,  que  ses  glandes  sont 
préparées  à  la  sécrétion  du  suc  gastrique.  C'est  par  l'action  des 
nerfs  vaso-moteurs  que  se  produisent  la  rougeur  et  la  pâleur  du 
visage  sous  l'influence  d'émotions,  etc. 

Pour  comprendre  comment  les  changements  de  la  contraction 
des  artères  augmentent  ou  diminuent  le  calibre  de  ces  vaisseaux  et 
par  conséquent  la  quantité  de  sang  qui  les  traverse  en  un  temps 
donné,  il  faut  admettre  avec  J.  Hunter*  et  Henle*  que,  dans  l'état 
normal  de  la  circulation,  les  artères  sont  contractées  avec  une 
certaine  énergie  (tonus),  ce  qui  leur  assigne  un  calibre  moyen;  que 
si  la  contraction  diminue  plus  ou  moins,  les  vaisseaux,  cédant  à 
la  pression  intérieure  du  sang,  se  laissent  plus  ou  moins  dilater,  et 
que  si  leur  contraction  cesse  entièrement,  la  distension  des  artères 


1.  J.  Hunter,  Traité  du  êang  et  de  Vinflammation,  trad.  de  Richelot,  p.  198. 
}•  Hcnle,  Encyclopédie  anat..  Anal,  gén.y  t.  II,  p.  54. 
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n'a  plus  d'autre  limite  que  celle  que  leur  assigne  la  force  élas- 
tique de  leurs  parois. 

Mais  si  la  contraction  des  artères  est  plus  grande  qu'à  Tétat  nor- 
mal, le  calibre  de  celles-ci  diminuera  et  deviendra  inférieur  au  ca- 
libre moyen,  car  la  pression  intérieure  du  sang  ne  suffira  plus  pour 
lutter  contre  la  force  de  retrait  du  système  vasculaire;  ces  vais- 
seaux, devenant  plus  étroits,  se  laisseront  plus  difficilement  tra- 
verser par  le  sang  qui  va  s'écouler  dans  les  veines  *. 

La  contractilité  se  prononce  de  plus  en  plus  à  mesure  que  les 
artères  diminuent  de  calibre:  on  retrouve  cette  propriété  au  plus 
haut  degré  dans  les  artérioles,  et  môme  dans  les  capillaires  pro- 
prement dits  dont  la  paroi  hyaline  est  réduite  à  la  membrane 
endothéliale  des  vaisseaux.  Ainsi,  chaque  département  de  l'orga- 
nisme, si  restreint  qu'il  soit,  peut  régler,  par  la  contractilité  de 
ses  vaisseaux  ,1a  quantité  de  sang  qui  le  traverse. 

C'est  à  propos  de  la  circulation  capillaire  que  sera  étudiée  la 
contractilité  des  vaisseaux  avec  les  effets  que  produit  Texcitation 
des  nerfs  sur  leur  calibre  et  ceux  qu'on  obtient  quand  rexcitation 
s'adresse  directement  à  l'élément  contractile. 

Les  effets  de  la  contraction  ou  du  relâchement  des  petits  vais- 
seaux sur  la  circulation  dans  les  grosses  artères  situées  en  amont 
varient  suivant  que  le  changement  de  calibre  porte  sur  un 
nombre  plus  ou  moins  considérable  d'artérioles  ou  de  capillaires. 

1.  Une  erreur  longtemps  accréditée  parmi  les  physioloçislcs  consistait  à  admettre 
(lue  le  resserrement  des  vaisseaux  accélérait  le  cours  du  saog  à  leur  intérieur.  Celle 
erreur,  qui  nous  paraît  avoir  été  introduite  par  Thomson,  a  été  répétée  depuis  par  bien 
dos  auteurs.  Nous  avons  vu,  page  14,  que  tout  resserrement  des  vaisseaux  crée  un 
obstacle  au  cours  du  sang  et  le  ralentit.  Comment  se  fait-il  que  certains  ptiysiologistes 
soient  arrivés  à  soutenir  le  contraire  ?    . 

Voici,  je  crois,  ce  qui  a  fait  supposer  que  la  contraction  des  vaisseaux  aocélèrc  le 
cours  du  sang  :  Si  un  tube  offre  sur  son  trajet  des  renflements  et  des  étroUesseSj  c'est 
dans  les  points  resserrés  que  le  liquide  coule  le  plus  vite.  Ce  fait  est  parfaitement 
vrai  ;  mais  voyons  ce  qu'il  signifie.  Chaque  segment  d'un  tube  dans  lequel  coule  un 
liquide  doit  en  laisser  passer  la  môme  quantité,  quel  que  soit  son  diamètre;  il  s'en- 
suit que  les  molécules  liquides  devront  cheminer  plus  vile  là  où  l'étroilesse  du  tube  les 
force  à  passer,  pour  ainsi  dire,  les  unes  &  la  suite  des  autres,  tandis  que  dans  les 
points  plus  larges,  où  un  grand  nombre  de  molécules  peuvent  i)asser  de  front,  la 
vitesse  de  chacune  sera  moindre.  Mais  en  somme,  la  quantité  do  liquide  qui  s'écoule, 
c'est-à-dire  le  débit,  est  diminué  par  la  présence  de  parties  rétrécics. 

L'erreur  qui  vient  d'être  signalée  s'est  propagée  et  a  pris  de  singulières  propor- 
tions :  Haslings  a  considéré  les  vaisseaux  dilatés  comme  faisant  obstacle  au  cours  du 
sang  et  a  conclu  que  les  artères  avaient  alors  besoin  d'une  force  plus  grande  pour 
vaincre  cet  obstacle  :  l'erreur  passa  bientôt  dans  la  pathologie,  et  des  cliniciens  onl 
admis  qu'une  dilatation  de  l'aorte  était  un  obstacle  au  cours  du  sang  qui  sort  du  canir. 
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Si  intense  que  soit  le  resserrement  des  petits  vaisseaux,  il  est 
sans  influence  appréciable  sur  la  circulation  générale  s'il  ne 
porte  que  sur  une  région  très  peu  étendue  de  l'organisme  ;  mais 
si  les  arlérioles  se  resserrent  dans  un  grand  nombre  de  régions 
à  la  fois,  il  en  résulte  un  obstacle  au  cours  du  sang  et  celui-ci, 
retenu  dans  les  artères,  les  gonfle  et  leur  fait  acquérir  une  ten- 
sion plus  forte. 


CHAPITRE   XIL 


VARIATIONS  DE    LA  TENSION   ARTÉRIELLE.   —    MOYENS 
DE  LES  INSCRIRE. 

Kymographion  de  Ludwig.  —  Inscription  des  mouvements  d'un  manomètre  à  .mercure 
avec  un  tan^bour  à  levier.  ^  Des  manomètres  élastiques.  —  Élément  constant  et 
élément  variable  de  la  tension  artérielle.  —  Les  variations  diminuent  d'intensité  à 
mesure  que  la  tension  constante  s'élève.  —  Changements  d'amplitude  des  varia- 
tions de  la  tension  quand  la  fréquence  des  systoles  du  cœur  change.  —  Variations 
de  la  tension  sous  l'influence  de  résistances  plus  ou  moins  grandes  au  cours  do 
sang  artériel.  —  Influence  de  la  pesanteur  sur  la  tension  artérielle.  —  Influence  de 
la  quantité  de  sang  contenue  dans  les  vaisseaux. 


11  est  très  difficile  de  suivre,  &  rinspection  du  manomètre  à 
mercure,  les  changements  de  la  pression  moyenne  du  sang;  mais 
la  difficulté  est  bien  plus  grande  encore  lorsqu'on  veut  évaluer 
l'amplitude  des  oscillations  de  Tinstrument,  et  noter  les  maxima 
et  les  minima  de  la  hauteur  du  mercure.  Il  n'y  a  pas  plus  de 
vingt  ans  que  de  pareilles  déterminations  exigeaient  pour  se  faire 
le  concours  de  plusieurs  observateurs  :  l'un  notait  les  maxima 
des  oscillations,  l'autre  les  minima,  tandis  que  l'opérateur  pro- 
voquait, à  un  signal  convenu,  un  changement  dans  la  pression 
du  sang  de  l'animal  en  expérience.  C'est  ainsi  qu'ont  été  faites 
les  recherches  de  Magendie ,  celles  de  Cl.  Bernard  sur  l'action 
que  les  nerfs  sensilifs  exercent  sur  la  pression  du  sang,  et  tant 
d'autres  importantes  études.  Quelles  difficultés  dans  ces  expé- 
riences et  combien  de  causes  d'erreur  dans  ces  observations  h&r- 
lives  dont  rien  ne  permettait  de  contrôler  fexactilude!  Tout 
cela  appartient  au  passé.  Ludwig  a  doté  la  physiologie  d'une 
admirable  méthode,  l'inscription  automatique  des  indications  du 
manomètre  à  mercure. 
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MyiMograpliioii  de  Lndiwiip* 


g  111.  —  L'appareil  de  Ludwig  nommé  kymographion  (fîg.  83), 
se  compose  d'un  manomètre 
en  U  sur  la  colonne  duquel 
repose  un  flotteur  d'ivoire  f 
muni  d'une  tige  longue  et 
légère,  à  l'extrémité  de  la- 
quelle est  un  pinceau  e. 
Toutes  les  oscillations  de  la 
colonne  de  mercure  sont  fi- 
dèlement accompagnées  par 
le  flotteur  et  par  le  pinceau  ; 
celui-ci  trace  sur  un  cylindre 
tournant  A,  recouvert  de  pa- 
pier, toutes  les  variations  de 
la  tension.  L'instrument  de 
Ludwig  fut  le  premier  in- 
scripteur  appliqué  à  l'étude 
des  phénomènes  de  la  circu- 
lation ;  il  inaugura  l'emploi 
en  physiologie  de  la  méthode 
graphique,  si  sûre  et  si  sim- 
ple, qui  donne  aux  expérien- 
ces des  physiologistes  la  ri- 
gueur et  la  clarté  de  celles  des  physiciens 


Fig.  83.  Kymographion  de  Ludwig. 


Fig.  84.  Tracé  des  changements  de  la  pression  dans  la  caroiide  d'un  chien,  obtenu  avec  le 
kymographion  de  Ludwig. 

Les  tracés  obtenus  par  Ludwig  contenaient  des  oscillations  de 
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difFérents  ordres  (fig.  84)  ;  les  unes,  plus  petites,  correspondaient 
chacune  à  une  systole  du  cœur,  les  autres,  plus  étendues,  étaient 
produites  par  les  mouvements  respiratoires. 


InserlpUott  éem  oioaircniaito  ém  ■tanottièUre  A  mercwre  avee 


g  112.  —  L'appareil  de  Ludwig  exigeait  qu*on  inscrivit  les  oscil- 
lations manométriques  sur  un  cylindre  vertical,  ce  qui  est  très 
incommode,  surtout  lorsqu'on  doit  inscrire  à  la  fois  un  grand 
nombre  de  phénomènes  différents.  J'ai  souvent  recouru  à  un 
moyen  très  simple  pour  transmettre  &  un  tambour  à  levier  les 
mouvements  de  la  colonne  d'un  manomètre.  11  consiste  à  adapter 
à  l'extrémité  de  cette  colonne  un  tube  de  caoutchouc  relié  au 
tambour  &  levier.  L'oscillation  du  mercure  dans  le  tube  de 
verre  agit  comme  le  jeu  du  piston  dans  une  pompe  à  air  et 
actionne  le  levier  inscripteur.  Celui  -  ci  peut  écrire ,  i  toute 
distance,  et  dans  les  conditions  les  plus  variées  :  soit  sur  une 
plaque  verticale  animée  de  mouvement,  soit  sur  un  cylindre  ver- 
tical ou  horizontal. 

L'emploi  des  manomètres  &  mercure  présente  toujours  un 
grave  inconvénient  dans  les  mesures  de  la  pression  du  sang. 
Ces  appareils,  excellents  quand  il  s'agit  de  déterminer  des  forces 
constantes,  une  pression  uniforme  par  exemple,  donnent  des 
résultats  faux  quand  on  les  applique  &  mesurer  une  force  variable. 
On  peut  dire  que  toutes  les  fois  que  la  colonne  du  manomètre 
oscille  ses  mouvements  ne  correspondent  pas  exactement  aux 
variations  de  la  force  qu'on  cherche  à  mesurer.  Cela  tient  à  ce 
que  le  mercure,  soudainement  déplacé,  exécute  dans  l'instrument 
des  oscillations  propres  qui  en  altèrent  les  indications  ^ 


'  1 .  En  veut-on  la  preuve  expérimentale  :  qu'on  prenne  un  manomètre  à  mercure 
formé  d*un  tube  en  U  et  que,  par  un  moyen  quelconque,  on  élève  le  mercure  dans 
Tune  des  branches,  puis  qu'on  le  laisse  retomber  par  son  propre  poids.  Au  lieu  de  se 
mettre  immédiatement  au  même  niveau  dans  les  deux  branches  de  Tinstrument,  le 
mercure  oscillera  de  Tune  à  l'autre  un  grand  nombre  de  fois.  Ces  oscillations  sont 
les  effets  de  la  vitesse  acquise  que  prend  le  mercure  lorsqu^il  a  été  mis  en  mou- 
vement; elles  se  retrouvent  nécessairement,  à  des  degrés  divers^  dans  un  manomètre 
appliqué  aux  artères  d'un  animal.  A  chaque  fois  que  le  mercure  s'élève  brusquement, 
il  est  projeté  au-dessus  du  point  qui  eût  exprimé  le  maximum  véritable  de  la  pression  ; 
inversement,  à  la  fln  d'une  descente  bruf^que,  le  mercure  tombe  au-dessous  du  mini- 
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itres  éÈmmUt^w^.^ 


g  113.  —  On  sait  qu'au  point  de  vue  mécanique  on  peut  tou- 
jours remplacer  l'action  d'un  poids  par  celle  d'un  ressort;  c'est  sur 
ce  principe  qu'est  basée  la  construction  de  certains  manomètres 
métalliques,  ceux  de  Bourdon  ou  de  Yidi,  qui  sont  généralement 
connus.  Ces  instruments  présentent  un  avantage  :  c'est  qu'ils  n'ont 
pas,  au  même  degré  que  les  manomètres  à  mercure,  l'inertie  qui 
donne  à  ces  derniers  des  oscillations  propres.  Le  premier  mano- 
mètre élastique  dont  je  me  sois  servi  fut  construit  à  propos  d'ex^ 
périences  que  nous  faisions,  Chauveau  et  moi,  sur  la  circulation 
chez  le  cheval;  nous  l'avons  nommé  sphygmoscopc.  Il  consiste 
en  une  ampoule  élastique  &  l'intérieur  de  laquelle  on  fait  arriver 
la  pression  du  sang  d'une  artère.  Cette  ampoule  se  dilate  ou  se 
resserre,  suivant  que  la  pression  qui  agit  à  son  intérieur  aug- 
mente ou  diminue;  ces  changements  de  volume  produisent  des 
déplacements  d'air  qui  s'inscrivent  au  moyen  d'un  tambour  & 
levier*. 


mam  réel.  Ces  erreurs  appartiennent  à  tout  manomètre  à  liquide  qui  exécute  une 
oscillation. 

D'autres  fois,  quand  il  subit  des  variations  de  sens  inverses  fréquemment  répétées, 
le  manomètre  à  mercure  présente  par  son  inerlie  un  autre  inconvénient  ;  il  n'a  pas 
le  temps  d'accomplir  entièrement  ses  mouvements  de  sens  contraires  et  n'exécuta  plus 
que  de  petites  excursions  qui  s'écartent  peu  de  la  moyenne  entre  les  maxima  et  les 
minima  de  la  pression.  C'est  cet  effet  qu'on  cherche  à  exagérer  par  des  frottements 
dans  le  manomètre  compensateur,  pour  obtenir  la  pression  moyenne  du  sang. 

1.  Une  construction  spéciale  n'est  pas  nécessaire  pour  avoir  un  bon  8ph\fgm09copê; 


k 


Fig.  86.  Pièces  qui  entrent  dans  la  construction  d*un  sphygmoscope. 
on  en  trouve  les  éléments  nécessaires  dans  tous  les  laboratoires.  La  figure  85  montre 
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Frappé  également  des  inconvénients  du  manomètre  à  mercure, 
Fick  lui  substitua  le  manomètre  métallique  de  Bourdon  rendu 
inscripteur  au  moyen  d'une  disposition  spécfale.  Cet  instrument 
désigné  sous  le  nom  de  Federkymographion  n'est  pas,  toutefois, 


*vr 


f 

m 
*6. 

Fig-  86-  Maiiomèlrc  melillique  inscripteur. 

dénué  d*oscillations  propres,  et  malgré  certaines  dispositions 
destinées  à  corriger  ces  inconvénients,  il  m'a  paru  fournir  des 
indications  moins  précises  que  celles  du  sphygmoscope,  mais  plus 
fidèles  que  celtes  du  kymographion  ^ 


la  façon  d'en  assembler  les  difTérentes  pièces.  A  gauche  de  la  figure^  on  voit  un  tube 
de  verre  gros  et  court,  fermé  à  Tun  de  ses  bouts  par  un  bouchon  de  caoutchouc  d'oA 
sort  un  petit  tube  de  verre.  Au  milieu  de  la  flguro  est  la  seconde  pièce  de  Tappareil, 
formée  d'un  bouchon  de  caoutchouc  traverse,  comme  le  précédent,  par  un  tube  de 
verre  et  coiffé  d'un  doiglier  de  caoutchouc.  En  introduisant  la  deuxième  pièce  dans 
la  première,  on  obtient  le  sphygmoscope  complet,  tel  qu'il  est  représenté  à  droite  de 
la  figure. 

Après  avoir  rempli  d'une  solution  alcaline  et  bien  purgé  d*air  le  doigtier  de  caout- 
chouc, on  adapte  à  une  artère  le  tube  qui  se  rend  à  son  intérieur,  puis  on  met  Tautre 
tube  en  communication  avec  un  tambour  à  levier  qui  communique  avec  Tintérieur  du 
manchon  de  verre. 

On  voit  que  le  sphygmoscope  n'est  qu'une  sonde  manométrique  (p.  85)  retournée  de 
façon  que  la  pression  du  sang  s'exerce  à  son  intérieur,  au  lieu  d'agir  exiérieuremeni. 

1.  Voir,  pour  les  expériences  comparatives  auxquelles  furent  soumises  les  dlffâreotet 
aortes  de  manomètres,  Trav,  du  laboraioire,  t.  H,  p.  201. 
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Un  attire  ïnanomëtre  métalliqtie  m'a  donné  dés  résultats  tout 
i  fait  satisfaisants;  je  le  désigne  sous  le  nom  de  manomètre 
mékUlique  inaeripieur  et  crois  ulile  d'en  reproduire  la  description 
détaillée,  car  c'est  presque  exclusivement  cet  appareil  qui  a  été 
employé  dans  les  expériences  dont  il  sera  question  dans  cet 
ouvrage,  quand  il  s'agira  de  déterminer  les  phases  conàpliquées 
des  variations  de  la  pression  du  sang.  • 

La  figure  86  représente  le  manomètre.  A  l'intérieur  d'un  vase 
métallique  plat  est  placée  une  capsule  de  baromètre  anéroïde  m 
remplie  de  liquide.  Dans  cette  capsule  arrive  un  tube  affî^rcnt  T 
qui  est  mis  en  communication  avec  l'artère  dont  on  veut  me- 


Pig.  87.  Cannles  à  ampoule  pour  retarder  la  coagulation  du  sang  dans  les  expériences 
manoroétriques. 


surer  la  pression.  Un  tube  efférent  se  rend  à  un  manomètre 
à  mercure  b  qui  indique  la  valeur  absolue  de  la  pression  et  con- 
trôle le  manomètre  métallique.  Le  vase  de  métal  qui  contient  la 
capsule  manométrique  est  rempli  d'eau  et  muni,  à  sa  partie 
supérieure  y  d'un  large  tube  de  verre  dans  lequel  le  niveau  de 
Feau  s'élève  jusqu'à  une  faible  hauteur.  Enfin,  ce  tube  est  fermé 
par  un  bouchon  de  caoutchouc,  muni  d'un  petit  tube  qui  se  rend 
à  un  tambour  i  levier  L  Sous  l'influence  des  variations  de  pres- 
sion qu'elle  subit  à  son  intérieur,  la  capsule  manométrique  se 
dilate  et  se  resserre  tour  k  tour;  ces  changements  de  volume 
déplacent  le  liquide  dans  lequel  elle  baigne,  et  Ton  voit  le  niveau 
de  ce  liquide  s'élever  ou  s'abaisser  dans  le  tube  de  verre,  sui- 
vant que  la  pression  s'accrott  ou  diminue.  Or,  ces  mouvements 
de  l'eau  agissent  &  la  manière  d'un  piston   et  produisent  un 
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va-et-vient  d'air  qui  actionne  le  tambour  à  levier  tnftcripteur*. 
^  Avec  certaines  dispositions  destinées  A  prévenir  la  coagulation 
du  sang  on  peut,  pendant  trois  ou  quatre  heures  consécutives, 
inscrire  la  pression,  même  chez  les  petits  animaux.  11  s'agit  de 
placer  sur  la  canule  qui  plonge  dans  Tartère  explorée  une  am- 
poule qui  renferme  du  liquide  alcalin  pour  empêcher  la  formation 
des  caillots.  Ce  genre  de  canule  à  ampoule  est  représenté  dans  la 
figure  87  *.  Un  branchement  latéral  qu'on  ouvre  en  cas  de  besoin 
sert  à  faire  sortir  les  caillots  s'il  s'en  formait  encore. 

g  1 14.  —  Nécessité  de  proportionner  la  capacité  des  manomètres  à 
la  taille  des  animaux  sur  lesquels  on  expérimente.  —  Tous  les  mano- 
mètres dont  il  vient  d'être  question  reçoivent  le  sang  A  leur  in- 
térieur. Or,  il  pénètre  dans  ces  instruments  une  quantité  de  sang 
égale  au  volume  de  mercure  ou  de  liquide  déplacé  :  un  manomètre 
A  mercure,  pour  une  pression  donnée,  loge  dans  son  intérieur  une 
quantité  de  sang  proportionnelle  A  la  section  de  sa  colonne, 
de  sorte  que  si  l'on  voulait  évaluer  la  pression  artérielle  d'un 
petit  animal  avec  un  manomètre  de  gros  calibre,  on  produirait 
dans  l'instrument  une  véritable  hémorrhagie  qui  modifierait 
beaucoup  la  valeur  de  la  pression  A  mesurer.  La  même  remarque 
s'applique  A  l'emploi  des  manomètres  élastiques  de  grande  ca- 
pacité '. 

g  115.  —  Graduation  des  manomètres  élastiques.  —  Tous  les  ma- 
nomètres élastiques,  aussi  bien  que  les  sondes  manométriques 
dont  il  a  été  question  au  chapitre  vr ,  sont  des  instruments  à 


1.  Pour  les  détails  techniqaes  de  remploi.de  ce  manomètre,  noas  renvoyons  le  lec- 
teur à  nn  article  très  détaillé  de  François-Franck  (Troc,  du  lab.^  t.  III,  p.  329>. 

2.  Chanvean  a  introduit  dans  son  laboratoire  une  méthode  qui,  paralt-îl,  est  plus 
parfaite  encore.  On  met  sur  le  trajet  du  tube  qui  joint  la  canule  au  manomètre  un 
flacon  à  deux  tubulures  rempli  de  solution  alcaline  ;  cette  disposition  met  entièrement 
à  Tabri  du  danger  de  coagulation  du  sang. 

3.  Un  autre  inconvénient  très  grave  des  manomètres  à  grande  capadié,  c'est  de  faire 
pénétrer  dans  le  système  artériel  une  quantité  coqsidérable  de  liquide  alcalin  quand  la 
pression  s^abaisse  ]  par  exemple,  pendant  un  arrêt  du  cœur.  Les  accidents  qui  résultent 
de  cette  pénétration  sufDsent  quelquefois  pour  tuer  Tanimal  (injection  des  coronaires, 
pénétration  dans  le  cerveau],  et  en  tout  cas  produisent  des  perturbations  considérables. 
François-Franck  attribue  à  la  pénétration  dans  les  vaisseaux  d'une  certaine  qaantité  de 
carbonate  de  soude  la  plupart  des  accidents  tétaniques  consécutifs  à  Tarrèt  prolongé 
du  cœur  et  que  certains  physiologistes  ont  récemment  rapportés  à  l'anémie  des  centres 
nerveux  produite  par  la  suspension  de  Tafflox  artériel. 
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échelles  arbitraires;  ils  ont  besoin  d'être  gradués  comparative^ 
ment  avec  un  étalon.  Cet  étalon  est  le  manomètre  à  mercure 
auquel  toute  pression  doit  être  rapportée  et  qui,  lorsqu'il  n'est 
pas  soumis  à  des  pressions  brusquement  changeantes,  fournil 
des  indications  très  précises.  La  graduation  pourrait  être  faite, 
une  fois  pour  toutes,  pour  les  manomètres  métalliques  dont  Télas- 
ticité  varie  peu  ;  mais  comme  dans  le  tambour  &  levier  qui  inscrit 
les  mouvements  du  manomètre  métallique  la  membrane  ne  con- 
serve pas  longtemps  la  même  élasticité,  il  est  bon  de  graduer  l'in- 
strument au  moment  où  Ton  vient  de  s'en  servir,  si  l'on  veut  être 
sûr  de  l'exactitude  absolue  de  la  pression  qu'on  a  inscrite. 
Nous  avons  indiqué  plus  haut  la  manière  de  faire  cette  gradua** 
tion,  §  74. 


tUwmcmt  eotÊMtmmt  et  élémeal  irarlable  de  la  teaftion  artérielle. 


g  116.  —  La  plupart  des  physiologistes  distinguent  dans  la  ten- 
sion artérielle  deux  éléments  :  l'un  constant^  l'autre  variable. 
L  élément  constant  correspond  à  la  hauteur  qui  sépare  le  zéro  du 
manomètre  du  point  minimum  auquel  s'arrêtent  les  oscillations 


Fig.  88.  Pression  constante  et  pression  variable,  dans  un  tracé  manométrique. 

du  mercure  :  c'est  la  pression  pc  (fig.  88).  L'élément  variable  cor- 
respond à  la  hauteur  pv,  c'est-à-dik*e  à  l'amplitude  des  oscillations. 
Ces  désignations  sont  utiles  dans  la  pratique  et  méritent  d'être 
conservées;  on  n'en  saurait  dire  autant  des  noms  de  pression 
artérielle  donné  par  certains  auteurs  à  l'élément  constant,  [et  de 
pression  cardiaque  employé  pour  désigner  l'oscillation  du  mano- 
mètre. Ces  désignations  séparent  arbitrairement  deux  effets  d'une 
même  cause,  car  la  force  du  cœur  est,  en  définitive,  la  source 
commune  de  Télément  constant  comme  de  l'élément  variable  de 
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la  tension  des  arlëres^  Pour  bien  se  rendre  compte  de  la  valeur 
relative  de  ces  deux  éléments»  il  faut  chercher  à  se  représenter 
éommcnt  se  produit  la  tension  artérielle  sous  les  influendes  com* 
binées  de  l'impulsion  du  cœur  et  de  la  résistance  que  les  capil- 
laires opposent  au  passage  du  sang. 

Supposons  que  le  système  artériel  soit  vide  et  pour  ainsi  dire 
affaissé  sur  lùi-méme  ;  puis,  qu'à  ce  moment,  le  cœur  se  mette 
&  battre  de  manière  &  envoyer  dans  les  artères  des  ondées  égales 
en  volume,  chassées  avec  la  môme  force  et  séparées  par  des 
intervalles  régulieirs.  Les  premières  ondées  qui  entreront  dans 
les  artères  commenceront  à  les  remplir,  mais  lés  distendront  peu, 
&  cause  de  la  grande  capacité  que  présentent  ces  vaisseaux  dans 
leur  ensemble.  Le  sang  se  logera  donc,  à  peu  près  tout  entier, 
dans  le  système  artériel  et  il  ne  s'en  écoulera  par  les  capillaires 
qu'une  petite  quantité,  parce  que  la  force  de  retrait  des  artères  sera 
encore  très  faible.  Mais,  à  mesure  que  les  artères  se  rempliront, 
leur  force  élastique,  ou  la  tendance  qu'elles  ont  à  revenir  sur  elles- 
mêmes^  iraen  augmentant.  Cette  force,  qui  est  la  tension  artérielle, 
poussera  le  sang  vers  les  capillaires  avec  plus  d'énergie  que  tout  à 
l'heure  et  la  quantité  de  sang  qui  passera  par  ces  vaisseaux  sera 
de  plus  en  plus  grande  ;  par  conséquent,  la  quantité  qui  restera 
dans  le  système  artériel  après  des  ondées  successives  envoyées 
p^r  les  ventricules  sera  de  moins  en  nioins  grande.  Par  suite  de 
l'accroissement  de  la  tension  artérielle ,  il  arrivera  un  moment 
où  celle-ci  aura  assez  de  force  pour  faire  écouler  le  sang  de  chaque 
systole  ventriculaire  pendant  le  repos  qui  la  suit.  Ace  moment,  la 
tension  aura  atteint  sa  valeur  maximum  autour  de  laquelle  elle 
oscillera,  s'élevant  un  peu  à  chaque  impulsion  des  ventricules,  et 
s'abaissant  d'une  quantité  égale  pendant  le  repos  du  cœur,  par 
suite  de  l'écoulement  i,  travers  les  capillaires. 

Ce  que  nous  savons  relativement  à  Tinfluence  de  la  contractilité 
des  petits  vaisseaux  sur  le  passage  plus  ou  moins  facile  du  sang 
des  artères  dans  les  veines  fait  prévoir  que,  grâce  à  cette 
propriété,  la  tension  des  artères  variera  beaucoup.  Si  les  petits 
vaisseaux  se  relâchent,  le  sang,  s'échappant  des  artères  plus 
facilement  et  plus  vite,  s'y  accumulera  en  quantité  moins  grande; 


1.  Sauvages  pensait  qa*il  existait  un  rapport  constant  entre  la  valeur  de  la  pression 
constante  et  celle  de  la  pression  variable;  pour  lui,  l'amplitude  des  oscillations  était 
1/SO  de  la  pression  totale.  On  verra  qu'un  pareil  rapport  n'existe  pas. 
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dès  lors,  il  y  aura  faible  tension  artérielle.  Si  leis  petits  vaisseaux 
se  resserrent,  le  sang  les  traversera  plus  difficilement  et  la  tension 
s'élèvera. 

Ainsi,  la  tension  des  artères  s'élève  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  suffi- 
sante pour  faire  passer  à  travers 
les  capillaires,  dans  l'intervalle  de 
deux  systoles,  tout  le  sang  que  le 
cœur  envoie. 

Cette  supposition  d'un  appareil 
circulatoire  dont  le  cœur  arrêté  se 
met  en  mouvement  à  un  instant 
donné  est  réalisée  dans  certaines 
expériences.  Ainsi,  lorsqu'on  ar-  Z~rZ7Z'        TT"!        '-        7- 

■^  .       .  ^^^-  ^^'  Retabii8*ement  de  la  pression  caroti- 

rète  ou  qu'on  ralentit  simplement  dienne  après  un  ralemisMment  du  cœur  pro- 
,  .    ,  1»        •         duit  par  Texcitation  du  pneumogastrique. 

le  mouvement  du  cœur  par  lexci- 

tation  d'un  des  nerfs  pneumogastriques,  g  39,  la  tension  baisse  con- 
sidérablement. Quand  on  supprime  l'excitation,  le  cœur  se  remet  & 
battre  et  si  un  manomètre  inscripteur  est  adapté  à  une  artère» 
on  voit  (fig.  89),  que  la  courbe  de  la  tension  s'élève,  par  échelons 
successifs  et  décroissants,  jusqu'à  un  maximum  où  elle  s'arrête 
pour  conserver  indéfiniment  son  régime  régulier. 


Les  TarlatloBS  de  la  tension  artérielle  dlndanent  d'inteaslté 
*  BieBiire  que  la  tension  constante  s'élève. 

§  117.  — En  adaptant  à  un  cœur  artificiel,  du  genre  de  ceux  qui 
ont  été  décrits  ^  90  et  93,  un  système  de  tubes  élastiques  disposés 
à  la  façon  de  l'arbre  vasculaire,  on  peut  imiter  la  tension  artérielle 
avec  son  régime  régulier  et  ses  variations.  Nous  aurons  souvent 
à  recourir  à  ces  appareils  schématiques  pour  éclairer  la  nature 
de  certains  phénomènes  obscurs  de  la  circulation.  Dans  le  cas  pré- 
sent, une  question  importante  se  pose.  A  quoi  tient  la  décroissance 
d'amplitude  des  oscillations  manométriques  à  mesure  que  la  ten- 
sion s'élève?  Le  cœur  diminue- t-il  de  force,  ou  bien  envoie-t-il  des 
ondées  de  plus  en  plus  petites? 

Nous  savons  déjà  que  le  ventricule  du  cœur  n'a  pas  une  force 
illimitée  et  qu'en  présence  de  résistances  croissantes  il  finit 
par  n'envoyer  dans  les  vaisseaux  que  des  ondées  de  très  petit 
volume,  g  48. 
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L'expérience  faite  sur  le  schéma  de  la  circulation,  et  même  dans 
des  conditions  physiques  encore  plus  simples  S  montre  constam- 
ment une  décroissance  de  Tamplitude  des  variations  à  mesure 
que  la  tension  s'élève.  Or,  cette  décroissance  de  l'élément  variable 
de  la  tension  implique  une  diminution  de  volume  des  ondées  san- 
guines envoyées  par  le  cœur. 

La  figure  88  a  montré  cette  relation  inverse  entre  l'élément  cons- 
tant et  l'élément  variable  de  la  pression  du  sang.  En  effet,  d'après 
le  module  de  Télasticité  des  artères,  §  101,  la  pénétration,  à  chaque 
systole  du  cœur,  de  quanti t;és  de  sang  égales  dans  ces  vaisseaux 
devrait  y  produire  des  accroissements  de  plus  en  plus  grands 
de  la  force  élastique»  c'est-à-dire  de  la  tension.  L'expérience 
montre,  au  contraire,  que  les  variations  deviennent  de  moins 
en  moins  considérables  à  mesure  que  la  tension  s'élève,  et  cela, 
dans  des  conditions  purement  physiques  où  Ton  n'a  aucun 
doute  sur  la  valeur  de  la  force  impulsive,  car  on  la  maintient 
constante  pendant  toute  la  durée  de  l'expérience.  On  peut  donc 
établir  la  proposition  suivante  comme  générale  :  Le  cosur  con~ 
servant  sa  force  dHmpulsionj  toute  influence  qui  élèvera  la  tension 
artérielle  diminuera  rampliiude  de  ses  variations^  et  réciproque- 
ment. 

On  trouve  dans  les  publications  de  différents  auteurs  et  dans  les 
relevés  des  expériences  de  Cl.  Bernard*  la  constatation  fréquente 
de  ce  fait,  que  la  pression  constante  s'élevant,la  pression  variable 
diminuait.  Mais  ces  auteurs  n'établissaient  pas  un  lien  de  cau- 
salité entre  ces  deux  variations  de  sens  inverse. 


diangemenin  d'amplltade  des  Tari  allons  de  la  tension  qnand 
la  firéqnenee  des  systoles  dn  e«or  ehaage. 


g  118.  —  Si  le  cœur  ralentit  son  rythme,  on  voit  baisser  la 
tension  artérielle  et  s'accrottre  l'amplitude  des  oscillations.  La 
preuve  expérimentale  de  cette  proposition  est  facile  à  donner. 

Quand  on  excite  le  pneumogastrique  d'un  animal  avec  des 
courants  un  peu  plus  faibles  que  ceux  qui  produisent  Tarrêt  du 
cœur,  on  ne  provoque  plus  qu'un  ralentissement  du  rythme  car- 

1.  Voir,  poar  la  description  de  ces  expériences,  Trav,  du  lob,,  t.  IV,  p.  207. 

2.  Cl.  Bernard,  Leçons  9ur  les  liquides  de  Vorganisme,  passim. 
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diaque  (flg.  90)  ;  les  variations  de  la  tension  prennent  alors  une 
amplitude  considérable;  ces  variations  reviennent  à  leur  valeur 
normale  si  le  cœur  reprend  son  rythme  ordinaire;  elles  devien- 
nent extrêmement  faibles  si  le  cœur  s'accélère  outre  mesure. 

Ces  phénomènes  s'obtiennent  aussi  bien  sur  les  appareils  cir« 
culatoires  artificiels  que  sur  les  animaux  vivants.  Avec  le  schéma, 
il  suffit  de  faire  varier  la  vitesse  du  moteur  pour  que  le  rythme 
des  systoles  s'accélère  ou  se  ralentisse.  De  sorte  que  ramplitude 
des  variations  de  la  tension  se  relie  aux  changements  du  rythme 
comme  cela  s'observe  sur  les  animaux  vivants. 

On  conçoit,  du  reste,  aisément  le  mécanisme  de  ces  variations 
d'amplitude.  Avec  des  systoles  rares,  le  sang  a  plus  de  temps  pour 
s'écouler  des  artères  aux  veines,  et  la  tension  artérielle  baisse 
nécessairement  plus  qu'entre  deux  afflux  qui  se  suivent  de  près; 
la  période  descendante  de  la  variation  sera  donc  plus  grande. 


Fig.  90.  Pression  fémorale  d'un  chat  ;  augmentation  de  l'amplitude  des  oscillations  pendant  le  ralentisse- 
ment  des  rnoorements  du  coeur  produit  par  une  excitation  faible  et  prolongée  du  pneumogastrique. 

D'autre  part,  après  cet  abaissement  de  tension  que  nous  venons 
de  signaler,  la  systole  prochaine  trouvant  moins  de  résistance 
enverra  une  ondée  plus  abondante  et  produira  une  plus  grande 
élévation  de  la  tension.  Notons  enfln  que  si  ses  mouvements 
sont  rares,  le  cœur  aura  plus  de  temps  pour  se  remplir  pen- 
dant sa  phase  diastoiique  et  pourra  envoyer  des  ondées  plus 
abondantes. 

Appliquons  ce  raisonnement  au  cas  inverse,  celui  où  la.  fré- 
quence des  systoles  augmente,  et  nous  comprendrons  aisément  qu'il 
doive  s'ensuivre  une  diminution  d'amplitude  des  oscillations  de  la 
tension  artérielle.  Afm  de  suivre  mieux  encore  cette  influence  du 
ralentissement  du  cœur  pour  faire  baisser  la  pression  artérielle  et 
augmenter  l'amplitude  de  ses  oscillations»  inscrivons  à  la  fois 
(Bg.  91)  les  phases  de  la  pression  avec  un  manomètre  élastique 
et  les   pulsations  du  cœur   avec  l'explorateur  précédemment 
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décrit.  Nous  verrons,  par  exemple,  qu'un  lapin  dont  le  cœur  se 
ralentit  &  la  suite  d'une  inhalation  de  chloroforme  présente  de 
grandes  élévations  de  la  pression  artérielle,  chaque  fois  qu'une 
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Pig.  91.  Pretsion  earotidienne  P  G  et  pulsations  du  cœur  d*un  lapin.  On  ralentit  le  cœur  par.  uni 
inhalation  de  cblorofonna  en  E  :  ohangements  consécutifs  dans  le  rythme  du  cœur  et  dans  l^ampli^ 
tude  des  rariations  de  la  pression. 


systole  du  cœur  se  produit,  et  que  ces  élévations  sont  suivies  de 
chutes  profondes  dont  l'étendue  est  proportionnelle  à  la  durée  de 
l'arrêt  du  cœur, 

§  119.  —  Abaissement  de  la  pression  chaqxie  fois  qu*une  systole  du 
cœiir  est  avortée.  —  Dans  certains  cas,  les  systoles  avortent,  en 


Plg.  93.  Chutes  de  la  pression  artérielle  coïncidant  arec  des  systoles  venlriculaires  aTortéas  i  i*. 


quelque  sorte,  peut-être  par  le  reflux  du  sang  à  travers  la  valvule 
mitrale  passagèrement  insuffisante.  A  chacune  des  systoles  avor- 
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tées  correspond  une  chute  de  la  pression  ;  cela  se  voit  nettement 
sur  la  figure  92.  La  reprise  des  mouvements  réguliers  du  cœur 
rétablit  graduellement  la  pression  après  chacune  de  ces  chutes. 

g  lîO.  —  ChiUe  de  la  pression  dans  une  a/rtère  atirdessoitsd!  un  point 
comprimé.  —  Si  nous  supprimons  entièrement  l'action  du  cœur 
en  comprimant  l'artère  explorée,  entre  le  cœur  et  le  mano- 
mètre, nous  assisterons  à  une  chute  extrêmement  profonde  de  la 
pression,  surtout  s'il  n'existe  pas  d'artère  collatérale  importante 
qui  ramène  du  sang  dans  la  porlion  de  l'arbre  artériel  séparée  du 
cœur. 

Sur  un  chat,  dont  la  pression  fémorale  était  de  8  C.H^  (fig.  93), 


Fig.  93.  Chule  de  pression  dans  Vartère  fémorale  d'un  chai,  sous  Tinfluence  d'une  compression 

de  l'aorie  en  G  G. 


00  comprime  l'aorte  en  C|  au  nive&u  de  la  bifurcation  des 
iliaques.  La  pression  artérielle  tombe  très  brusquement  d'abord, 
puis  de  plus  en  plus  lentement  à  mesure  que  les  artères  détendues 
perdent  la  fo^ce  élastique  par  laquelle  elles  chassent  le  sang  du 
côté  des  capillaires  et  des  veines.  On  supprime  la  compression^ 
aussitôt  la  tension  se  relève  dans  la  fémorale  où  le  sang  afQue  de 
nouveau.  Le  début  de  ce  rétablissement  de  la  tension  se  voit 
vers  la  fin  du  tracé. 
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La  rapidité  avec  laquelle  la  tension  baisse  dans  une  artère, 
au-dessous  du  point  comprimé,  dépend  aussi  du  degré  plus  ou 
moins  grand  de  resserrement  des  vaisseaux.  On  observe  une 
chute  lente  quand  les  vaisseaux  capillaires  sont  resserrés  sous 
l'influence  de  Tatropine,  par  exemple;  une  chute  brusque  se  pro- 
duit, au  contraire,  lorsque  les  vaisseaux  sont  relâchés  par  le  ni- 
trite  d'amyle. 


Viurlatioiis  de  la  teosloa  sons  l'Inflneace  de  réslsiance»  pimm  mu 
moins  yraades  mu  coars  dn  mois  artériel. 

g  121.  —-  Si  nous  comprimons  l'aorte  d'un  chat  au  niveau  de 
la  bifurcation  des  iliaques,  après  avoir  adapté  un  manomètre  à 
la  carotide,  nous  voyons  s'élever  la  tension  artérielle  (flg.  94).  Ici 
Teffet  produit  est  inverse  de  celui  qui  avait  lieu  tout  à  l'heure, 
car  le  manomètre  est  appliqué  à  une  artère  oii  la  compression 
aortique  retient  le  sang  en  supprimant  une  des  larges  voies  par 
laquelle  il  s'écoule  dans  les  veines. 

D'une  manière  générale/ on  obtient  une  élévation  dépression 


^,.,.,.v«/^V'«^*^^''^'^'V,VÎ'W^ 


C^^^-- 


Fig.  94.  Prebbion  caroUdienne  d'un  chat  a.  On  comprime  l'aorte  ea  G;  la  pressico  s'élève  h 
d'un  cenlimètre  de  mercure  eaviroQ. 
'    (L'tnimal  était  empoisooné  par  l'atropine,  ce  qui  soustrait  le  cceur  aux  influences  des  cbangemeais 
de  la  pression.) 

d'autant  plus  grande  que  Tartère  comprimée  est  plus  importante, 
c'est^-dire  qu'elle  laissait  passer  une  plus  grande  quantité  de 
sang  avant  d'être  comprimée.  On  peut  ainsi  déterminer  l'impor- 
tance relative  du  débit  des  différentes  artères  émanées  de  l'aorte, 
en  comparant  les  accroissements  de  pression  qui  suivent  la 
compression  de  chacune  d'elles. 

Dans  la  figure  95,  la  pression  carotidienne  d'un  chat  était  S  G.H^. 
On  comprima  l'une  des  artères  rénales  C.A.R.:  la  pression  s'éleva 
d'une  manière  notable;  elle  retomba  au-dessous  de  son  niveau 
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normal  quand  on  eut  cessé  la  compression  de  l'artère  rénale.  Un 
instant  après  on  comprima  l'aorte  au  niveau  des  piliers  du  dia- 
phragme C.A.;  il  s'ensuivit  une  élévation  énorme  de  la  pression 
carotidienne  qui  monta  à  près  de  14  C.H^.  Cet  accroissement 


Fig.  95.  Pression  carotidienne  d'un  cbat;  on  comprime  une  artère  rénale  C.A.R  :  la  pression  s'élève 
•rua  ceatimètre.  On  comprime  Taorte  au  niveau  des  piliers  du  diaphragme  G.A  :  la  pression  s'élève 
de  6  centimètres. 


s'explique  par  le  lieu  élevé  auquel  on  avait  comprimé  l'aorte.  On 
supprimait  alors  toute  la  circulation  abdominale  et  celle  des 
membres  inférieurs,  tandis  que  dans  l'expérience  (Fig.  94),  en 
comprimant  l'aorte  au  niveau  de  la  bifurcation  des  iliaques,  on 
supprimait  seulement  la  circulation  des  membres  abdominaux  '. 


1.  On  peat  voir  dans  la  figure  95  que,  pendant  que  la  pression  artérielle  atteignait 
son  maximum;  par  saite  de  la  compression  de  l'aorte  abdominale,  Tamplilude  des 
variations  était  considérable.  Ce  fait  semble  en  contradiction  avec  la  loi  que  nous  for- 
mulions tout  à  rheure.  Mais  si  Ton  veut  bien  remarquer  qu'à  ce  moment  les  pulsations 
du  cœur  avaient  subi  un  ralentissement  considérable  (  ce  ralentissement  est  la  consé- 
quence même  des  pressions  fortes),  on  comprendra  que ,  dans  le  ralentissement,  se 
trouve  la  cause  des  grandes  variations  d'amplitude  §  118.  Notons  encore  que  le  mano- 
mètre à  mercure  dont  nous  nous  sommes  servi  présente  Tinconvénient  de  ne  pas  obéir 
d*une  manière  instantanée  aux  changements  de  la  pression  et  de  donner,  par  consé- 
quent, des  oscillalions  incomplètes  quand  elles  sont  fréquentes. 
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laflaence  de  Ui  pesantew  mmw  la  tensloa  artérielle. 

§  122.  —  Les  effets  de  la  pesanteur  s'ajoutent  à  ceux  de  Tim- 
pulsion  du  cœur  pour  augmenter  la  tension  artérielle  dans  toutes 
les  parties  qui  sont  déclives;  ils  s'en  retranchent  dans  les  vais- 
seaux où  le  cours  du  sang  a  lieu  en  sens  inverse  de  la  pesanteur. 
Dans  l'attitude  verticale,  un  animal  aura  donc  une  pression  mano- 
métrique  plus  faible  à  la  carotide  qu'&  la  fémorale,  et  surtout  qu'à 
la  métatarsienne.  La  pesanteur  fait  plus  que  compenser,  en  pareil 
casy  la  décroissance  de  pression  du  sang  qui  résulte  des  résis- 
tances à  vaincre  et  en  vertu  de  laquelle  on  trouve  une  tension  de 
plus  en  plus  faible  à  mesure  qu'on  s'éloigne  du  cœur^ 


laflaeaee  de  la  ^aaatlté  de  aaaf  eoatenne  dans  lee  valeaeaax 
■M  la  te  Delon  artérielle. 

g  123.  —  Haies  fit  la  première  expérience  à  cet  égard;  il  vit 
que,  sur  le  cheval,  une  hémorrhagie  abondante  faisait  beaucoup 
baisser  la  tension  artérielle.  11  est  facile  de  réi>éter  ces  expériences 
sur  un  animal  quelconque.  En  même  temps  qu'un  manomètre 
est  appliqué  à  la  carotide,  on  applique  à  une  autre  artère  la 
canule  d'une  seringue  et  l'on  aspire  une  plus  ou  moins  grande 
quantité  de  sang.  Aussitôt  la  pression  s'abaisse  ;  on  réinjecte  le 
sang  qu'on  avait  aspiré,  la  pression  remonte.  L'importance  des 
variations  de  la  tension  artérielle  croît  avec  la  quantité  de  liquide 

].  Sprengel  {Arch*  de  MuUer^  1854;  cite  à  cet  égard  des  cbiffres  assez  condaanto  ; 
si  Ton  prend  la  moyenne  des  valeurs  extrêmes  qu'il  indique  pour  les  oscillations  du 
manomètre,  on  trouve  les  chiffres  suivants,  dans  un  cas  où  la  déclivité  des  membres 
inférieurs  y  élevait  Ja  pression  : 

Carotide 134  MétaUrsienne.  ...     13S 

—       134  —  ....     138 

—       129  —  ....     134 

—       125  —  ....     134 

Dans  une  expérience  du  môme  auteur,  où  la  pesanteur  agissait  en  sens  contraire, 
les  moyennes  ont  donné  : 

Carotide 148  Métatarsienne.   ...     128 

—       144  —  ....    133 

—       148  -  ....     134 
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soustraite  ou  rendue  ;  mais  elle  dépend  aussi  de  la  durée  de  . 
l'aspiration  ou  de  l'injection  de  sang,  car  le  système  artériel,  s'il 
est  distendu  brusquement,  élimine  bientôt  dans  les  veines  l'excès 
de  sang  qu'il  a  reçu;  inversement,  si  les  artères  ont  subi  une 
brusque  soustraction  de  sang,  elles  réparent  bientôt  cette  perte 
aux  dépens  du  système  veineux. 

Deux  éléments  interviennent  donc  dans  l'action  des  change- 
ments qu'on  fait  subir  à  la  quantité  de  sang  contenu  dans  les 
artères  :  ce  sont  l'importance  et  le  plus  ou  moins  de  brusquerie 
du  changement  de  volume  du  sang. 

Les  effets  d'une  hémorrhagie  diffèrent  en  outre,  suivant  qu'elle  a 
eu  lieu  par  Touverture  d'une  veine  ou  par  celle  d'une  artère  ; 
Tartériotomie  influence  directement,  et  par  conséquent  d'une  ma- 
nière subite,  la  pression  artérielle;  la  phlébotomie  diminue  la 
quantité  de  sang  veineux  qui  doit  revenir  au  cœur  gauche  après 
avoir  traversé  le  poumon;  son  action  sur  la  pression  artérielle 
est  indirecte  et  plus  lente  ^ 

Après  toute  soustraction  de  sang,  il  se  produit  une  réparation 
partielle  de  la  pression  artérielle  ;  cette  réparation  tient  à  des  causes 
diverses.  D*ûne  part,  il  se  fait  une  nouvelle  répartition  de  la  masâe 
du  sang  qui,  abandonnant  en  partie  les  vaisseaux  de  petit  ca- 
libre ,  passe  dans  les  gros  vaisseaux  pour  y  rétablir  l'équilibre 
rompu  de  la  pression.  D'autre  part,  les  vaisseaux  de  différents 
ordres  s'adaptent,  par  leur  contractilité,  à  la  masse  de  sang  qu'ils 
contiennent.  La  mémorable  expérience  de  J.  Hunter  a  révélé  cette 
adaptation,  en  montrant  que  l'hémorrhagie  fait  contracter  les  ar- 
tères, parfois  jusqu'à  l'effacement  de  leur  calibre. 

L'adaptation  du  système  vasculaire  à  la  quantité  de  sang  qu'il 
c«)ntient  se  fait  par  relâchement  si  la  masse  du  sang  est  aug- 
mentée, par  contraction  si  elle  est  diminuée.  Tappeiner'  a  montré 

1.  La  ligatare  oa  la  compression  d'un  tronc  veineux  important  retient  dans  la  région 
d'où  émane  cette  veine  une  grande  quantité  de  sang  et  agit  sur  la  circulation  géné- 
rale comme  une  hémorrhagie.  C'est  ainsi  qu'après  la  ligature  de  la  veine  porte  on  voit 
survenir  la  mort  comme  après  une  grande  hémorrhagie  :  tout  le  sang  de  Tanimal  est 
accumulé  dans  les  vaisseaux  abdominaux.  La  médecine  utilise  les  ligatures  veineuses 
dans  les  mêmes  conditions  que  les  ventouses. 

Quand  Toblitération  d'une  veine  a  lieu  d'une  manière  lente^  on  n'observe  pas  au 
même  degré  la  rétention  du  sang  au-dessus  de  robstacle,  car  des  collatérales  se  dilatent 
et  livrent  de  nouveaux  passages  au  cours  du  sang.  Cela  s'observe  dans  un  grand 
nombre  de  maladies.  Oré  a  réussi  à  produire  sur  des  animaux  des  oblitérations  gra- 
duelles de  la  veine  porte  sans  amener  de  trouble  considérable  de  la  circulation. 

2.  Tappeiner^  Arb.  aus  d.  pfiys.  Anat.  zu  Leipzig j  B.  VH,  s.  193. 

MABET,  Circulation,  13 
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8Ûr  le  lapin,  et  Goltz^  sur  la  grenouille,  que  le  système  vasculaire 
peut  recevoir  une  grande  quantité  de  sang,  sans  que  la  pression 
artérielle  soit  notablement  augmentée.  W.  Mûller'  est  arrivé  aux 
mêmes  conclusions.  Pawlow%  Lesser*,  ont  étudié  le  mécanisme  de 
eette  adaptation  des  vaisseaux  à  leur  contenu  ;  ils  ont  vu  que, 
dans  l'augmentation  de  la  masse  du  sang,  il  se  produit  des  dila- 
tations des  petits  vaisseaux  ;  des  voies  collatérales  nouvelles  s'ou- 
vrent, et  le  système  veineux  abdominal  loge,  en  se  distendant,  une 
quantité  de  sang  considérable.  Les  phénomènes  inverses  se  pro- 
duisent quand  la  masse  du  sang  a  subi  une  diminution  notable. 
D'une  manière  générale,  lorsqu'on  fait  à  un  animal  des  saignées 
successives  et  d'égale  abondance,  ce  sont  les  premières  saignées 
qui  semblent  produire  rabaissement  le  plus  considérable  de  la 
pression  artérielle.  Ce  résultat,  constaté  par  Yinay  et  Arloing', 
s'accorde  avec  ce  que  Ton  sait  relativement  au  module  de  l'élasti- 
cité des  vaisseaux. 

Toutes  les  influences  que  nous  venons  de  passer  en  revue 
peuvent  s'exercer  spontanément  pour  modifler  la  tension  arté- 
rielle chez  l'homme;  la  force  et  la  fréquence  du  cœur  varient, 
l'obstacle  au  cours  du  sang  à  travers  les  vaisseaux  change  avec 
le  relâchement  ou  le  resserrement  des  artérioles  et  des  capillaires  ; 
la  masse  du  sang  change  suivant  l'ingestion  des  boissons  abon- 
dantes ou  l'abstinence  prolongée  de  liquides;  enfln,  la  respira- 
tion et  les  actions  musculaires  exercent  des  pressions  positives 
ou  négatives  qui  modifient  le  calibre  et  la  perméabilité  des  vais- 
seaux. Toutes  ces  actions  physiologiques  doivent  être  étudiées 
avec  détails,  on  les  rencontrera  dans  la  suite  de  cet  ouvrage. 
Mais  il  nous  a  paru  nécessaire  d'exposer  tout  d'abord,  d'une 
manière  sommaire,  les  conditions  qui  font  varier  la  pression  du 
sang. 


1.  GolU.  Virchow'8  Àrch.  XXIX^  s.  394. 

2.  MQller,  Arb.  aus  d.  phys.  Anst.  su  Leipzig,  U.  VUl,  s.  159. 

3.  Pawlow.  Pflûger'8  Arch.,  1878. 

4.  Lesser.  Arb.  au8  d,  phys,  Anst,  tu  Leipzig,  1875. 
6.  G.  Vinay.  Thèse  d'agrégalioa.  Paris,  1880,  p.  23. 
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SIGNES  EXTÉRIEURS  DES  VARIATIONS  DE  LA  TENSION 
ARTÉRIELLE. 

LoGomoUon  des  artères.  —  Dilatation  transversale  des  artères.  —  Changements  de  vo- 
lame  des  organes  liés  aux  dilatations  et  aux  resserrements  de  leurs  artères.  — Appa- 
reils inscripleursdes  changements  de  volume  des  organes.— -Relation  des  changements 
de  volume  do  cœur  avec  ceux  des  artères.  —  Pouls  des  artères,  sa  cause.  —  Repro- 
duction artiflcielle  des  changements  de  volume  et  du  pouls  des  artères.  —  Moyens  de 
saisir  les  caractères  du  pouls  avec  plus  de  précision  que  par  le  toucher.  —  Sphyg- 
momèlre.  —  Sphygmographe. 


Toute  variation  de  la  tension  des  artères  suppose  un  change- 
ment dans  le  degré  de  plénitude  de  ces  vaisseaux  :  Tarbre  artériel 
augmente  de  volume  quand  le  manomètre  y  accuse  une  élévation 
de  tension,  et  diminue  de  volume  si  la  tension  baisse.  Or,  d*après 
les  caractères  propres  de  l'élasticité  des  artères,  nous  savons  que 
si  ces  vaisseaux  sont  très  tendus,  ils  deviennent  moins  facilement 
dilatables.  Il  faut  donc  s'attendre  à  ce  que  les  variations  de  volume 
des  artères  soient  beaucoup  moins  prononcées  que  leurs  change- 
ments de  tension. 

La  dilatation  transversale  des  artères  est  si  peu  apparente  qu'on 
a  pu  en  nier  l'existence  jusqu'à  l'époque  où  Poiseuille  la  démontra 
d'une  manière  fort  ingénieuse.  Mais  depuis  longtemps  les  méde- 
cins et  les  chirurgiens  avaient  constaté  les  changements  de  lon- 
gueur que  les  artères  éprouvent  et  qui  sont  rythmés  avec  l'action 
du  cœur.  Ces  changements  se  manifestent  de  plusieurs  façons, 
par  des  déplacements  qu'on  a  appelés  locomotion  des  artères. 


Loeomotton  des  artères. 

§  124.  —  La  locomotion  des  artères  est  due  à  l'allongement  de  ces 
vaisseaux  chaque  fois  qu'ils  reçoivent  une  ondée  sanguine  nou- 
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velle.  Les  artères,  eo  effet,  étant  plus  extensibles  dans  le  sens  lon- 
gitudinal que  transversalement,  c'est  surtout  par  un  allongement 
que  se  traduit  leur  augmentation  de  capacité.  Or,  lorsqu'une 
artère  est  rectiligne,  elle  ne  peut  s'allonger  sans  devenir  si- 
nueuse, car  elle  devient  trop  longue  pour  joindre  en  ligne  droite 
les  deux  points  extrêmes  entre  lesquels  elle  s'étend.  On  la  voit 
donc,  à  chaque  systole  du  ventricule,  exécuter  sous  la  peau 
des  mouvements  de  flexion  latérale.  Ces  mouvements  sont  très 
faciles  à  voir  sur  Tartère  humérale  qui ,  située  immédiatement 
au-dessous  de  l'aponévrose  brachiale,  se  voit  facilement  sur  les 
sujets  amaigris. 

Les  mouvements  qui  résultent  des  change- 
ments alternatifs  de  longueur  des  artères  sont 
très  variés  :  les  uns  consistent  en  un  déplace- 
ment que  Ton  pourrait  appeler  locomotion  dans 
le  sens  longitudinal,  les  autres  pourraient  être 
nommés  locomotion  par  inflexion  latérale  des 
vaisseaux. 
La  locomotion  longitudinale  s'observe  quand 
I  une  artère  présente  un  obstacle  brusque  au  cou- 

J      L  ^^^*  sanguin.  Ainsi,  au  niveau  d'une  bifurca- 

tion, l'éperon  est  poussé  dans  le  sens  du  cours 
du  sang  et  le  vaisseau  est  allongé  à  chaque  sys- 
tole du  cœur;  puis,  on  le  voit  revenir  en  arrière 
quand  l'artère  se  raccourcit.  Dans  la  ligature 
d'une  artère  au  moignon  d'un  amputé,  le  même 
phénomène  se  passe;  il  est  encore  plus  frappant, 
parce  que  l'obstacle  au  cours  du  sang  est  plus 
absolu".  On  voit,  à  chaque  battement  du  cœur,  Tartère  qui  vient 
d'être  liée  sortir  des  parties  molles  et  saillir  fortement,  puis  y 
rentrer  et  en  ressortir  d'une  manière  intermittente.  La  locomotion 
de  l'artère  est  beaucoup  plus  marquée  après  qu'avant  la  ligature. 
La  locomotion  par  inflexions  latérales  a  été  quelquefois  nommée 
locomotion  par  redressement  des  courbures  ;  c'est  un  phénomène 
plus  complexe  que  le  précédent.  Elle  résuite  également  de  l'al- 
longement de  l'artère,  mais  d'un  allongement  qui  est  forcé  de 
s'accomplir  entre  deux  points  fixes.  Si  cette  artère  était  rectiligne, 


Fig.  96,  représentant 
les  deux  types  prie- 
cipaax  de  la  locomo- 
tion  artérielle. 

1.  Locomotion  par  in- 
flexion latérale; 

3.  Locomotion  par  al- 
longement d'ane  ar^ 
tère  qu'on  a  liée. 


1.  H  se  produit  là  un  phénomène  analogtie  à  celui  que  les  hydrauliciens  appellent 
coup  (U  Mierj  et  que  nous  renconU'erons  souvent  dans  la  circulation  artérielle. 
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il  s'y  forme  des  courbures  par  suite  de  son  allongement;  si. des 
courbures  existaient  déjà,  comme  cela  s'observe  sur  les  artères 
des  vieillards,  ces  courbes  deviendront  plus  prononcées  ^  Enfin, 
si  une  anse  artérielle  libre  de  se  déplacer  présente  une  courbure 
très  brusque,  cette  courbure,  au  moment  de  la  systole  du  cœur, 
tendra  à  prendre  un  rayon  plus  grand.  Cela  se  passe  par  un  mé- 
canisme semblable  à  celui  du  manomètre  de  Bourdon. 


IHlmiatlon  transTersale  des  artères. 

g  125.  —  La  dilatation  des  artères  est  bien  moins  marquée  que 
leur  allongement  ;  pour  la  voir,  il  faut  s'adresser  à  une  artère  de 
gros  calibre,  à  une  carolide  ou  à  une  fémorale,  mettre  ce  vaisseau 
à  nu  et  se  servir  comme  repère  du  compas  d'épaisseur.  Ce  mou- 
vement est  si  faible  que  beaucoup  de  physiologistes  en  ont  nié 


pE^r         ^ 


Fig.  97.  Appareil  de  Poiseuille  pour  démontrer  la  dilatatioa  des  artères. 

Texistence  :  Flourens  a  cru  le  démontrer  en  appliquant  autour 
d'une  artère  un  anneau  brisé  formé  d'un  ressort  de  montre;  les 
bords  libres  de  cet  anneau  s'écartaient  l'un  de  l'autre  à  chaque 
systole  du  cœur*.  Poiseuille  employa  une  méthode  plus  rigou- 
reuse, n  construisit  une  petite  caisse  (fig.  97)  formée  de  deux 


1.  Bichat  croyait  à  tort  que  la  locomotion  des  artères  se  produisait  par  un  redresse- 
ment des  courbures  de  ces  vaisseaux;  mais  E.  H.  Weber  (de  Pulsu)  fait  justement 
remarquer  que  c'est  l'inverse  qu'il  faut  admettre.  Les  artères  des  cadavres  sont  recti- 
lignes  dans  leur  état  do  vacuité  et  prennent  des  inflexions  très  prononcées  sur  les  ca- 
davres injectés  au  suif. 

2.  Cette  expérience  n'est  pas  démonstrative,  car  si  l'anneau  élastique  étreignait  légè- 
rement le  vaisseau,  Touverture  de  cet  anneau  était  produite  non  par  la  dilatation  de 
Tarière,  mais  par  la  pulsation,  phénomène  dont  nous  parlerons  tout  à  l'heure.  Déjà 
Spallanzani  lExp,  sur  la  circulation j  p.  356)  avait  appliqué  un  anneau  à  l'aorte  d*une 
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coroparliments  A  et  £  qui  recevaient  le  vaisseau  dans  eur  inter- 
valle, le  laissant  passer  entre  deux  échancrures  demi-cîrculaires 
dont  ils  étaient  munis  chacun,  et  qui,  adossées  Tune  à  l'autre, 
formaient  un  passage  annulaire  pour  l'entrée  du  vaisseau  dans 
la  caisse  et  un  autre  pour  sa  sortie.  Quand  l'artère  est  ainsi  logée 
dans  la  caisse,  on  ferme  celle-ci  hermétiquement  et  on  la  remplit 
d'eau  par  une  ouverture  G  pratiquée  à  sa  partie  supérieure  que 
l'on  ferme  aussitôt,  tandis  qu'une  autre  ouverture  est  munie  d'un 
tube  de  verre  de  petit  calibre  B. 

L'appareil  étant  ainsi  disposé,  chaque  fois  que  le  vaisseau  con- 
tenu dans  la  caisse  subira  la  moindre  dilatation,  il  en  résultera 
le  déplacement  d'une  petite  quantité  du  liquide  contenu  dans  la 
caisse  ;  ce  liquide  s'avancera  dans  le  tube  capillaire  B  et  y  produira 
un  changement  de  niveau  très  sensible.  Or,  à  chaque  systole  ven- 
triculaire,  on  voit  le  liquide  s'avancer  dans  le  tube  B,  et  rétrogra- 
der à  chaque  diastole. 

Cette  démonstration  ne  laisse  aucun  doute  sur  l'existence  de  la 
dilatation  de  l'artère  ;  elle  a  inauguré  l'emploi  en  physiologie 
d'appareils  destinés  à  mesurer  avec  précision  les  changements  de 
volume  des  organes. 


ChangenMBts  de  volnme  d«s  orf^anes  liés  anx  dilatations  et  aax 
reaeerrements  de  leurs  artères. 


§  126.  —  Les  vaisseaux  sanguins  forment  la  plus  grande  partie 
du  tissu  de  nos  organes  ;  aussi  est-il  naturel  d'admettre  que  si 
les  artères  et  artérioles  ont  des  mouvements  alternatifs  d'expan- 
sion et  de  resserrement,  il  en  résultera  des  variations  sensibles 
du  volume  des  parties  dans  lesquelles  se  distribuent  ces  vais- 
seaux. C'est  en  plongeant  la  main  et  l'avant-bras,  le  pied  ou  môme 
le  membre  inférieur  tout  entier,  dans  des  appareils  a  déplace^ 
ment  plus  ou  moins  analogues  à  celui  de  Poiseuille  qu'on  arrive 
à  rendre  appréciables  des  alternatives  de  turgescence  et  de 
resserrement  des  membres,  rythmées  comme  les  mouvements 
du  cœur.   Ces  changements  de  volume  échappent  entièrement 

salamandrOj  mais  dans  des  conditions  plus  probantes  :  Tannenu  éiait  un  peu  plu9 
large  que  le  vaisseau  et  raorte  n'en  remplissait  l'ouverture  qu'au  moment  de  sa  dila- 
tation. 
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à  la  vue,  aussi  bien  qu*au  toucher,  lorsqu'on  n'emploie  pas  cet 
artifice. 

Piégu,  en  1846,  injectait,  par  les  artères,  le  membre  inférieur 
d'un  cadavre  immergé  dans  un  grand  vase  plein  d*eau  tiède.  A 
mesure  que  l'injection  pénétrait  dans  le  membre,  il  voyait  Teau  s'é- 
lever dans  le  vase,  puis  bientôt  s'écouler  par-dessus  les  bords. 
Ce  savant  comprit  que,  sur  le  vivant,  il  devait  se  passer  quelque 
chose  de  semblable,  à  chaque  fois  qu'une  nouvelle  ondée  de  sang 
pénètre  dans  les  artères,  et  il  essaya  de  mettre  ce  phénomène  en 
évidence  par  lé  déplacement  d'une  colonne  d'eau. 

Piégu  enferma  un  membre  tout  entier  dans  une  caisse  contenant 
de  l'eau  tiède;  la  caisse  s'ajustait  exactement  par  son  ouverture 
à  la  racine  du  membre  et  était  munie  d'un  tube  étroit  dans  lequel 
s'élevait  le  niveau  du  liquide.  A  chaque  systole  du  cœur,  l'eau 
s'élevait  sensiblement  à  Tintérieur  du  tube  ;  elle  redescendait  à 
chaque  diastole. 

C'étaient,  avec  une  intensité  beaucoup  plus  grande,  les  mouve- 
ments que  Poiseuille  avait  constatés  sous  l'influence  des  change- 
ments de  volume  d'une  artère  placée  dans  son  appareil. 

La  méthode  de  Piégu  se  perfectionna  peu  à  peu,  grâce  aux  efforts 
de  différents  physiologistes:  Chelius*,Fick,  Buisson,  Mosso  etFran- 

1.  ChelioB  (Vierteljahr  f,  d.  prakt.  Heilkunde  von  d.  Med.  FacuUàt  in  Prag. 
D.  XXV-XXVI,  1850)  8*était  proposé  de  mesurer  le  volume  de  Tondée  sanguioe  qui 


Pig.  98.  Appareil  de  Fkk,  pour  mesurer  les  changements  de  volnme  des  organes. 


pénètre  dans  les  organes  à  chaque  systole  du  cœur  :  c'est  ce  qu'il  appelait  très  juste- 
ment «  iphygmographie  volumétrique  ».  A  cet  effet,  il  construisit  deux  appareils,  peu 
différents  Pun  de  l'autre ,  dans  lesquels  l'augmentation  de  volume  de  la  main  et  de 
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çois-Franck.  Buisson  S  le  premier,  eut  l'idée  d'inscrire  les  mouve- 
ments d'expansion  et  de  retrait  du  membre  en  mettant  une  sorte 
de  ventouse  de  Junod  en  rapport  avec  un  tambour  à  levier  inscrip- 
teur.  Il  obtint  ainsi  une  ligne  sinueuse  dont  chaque  petite  ondu- 
lation correspondait  à  une  révolution  du  cœur,  mais  Buisson  ne 
donna  pas  de  suite  à  ses  recherches'  qui  furent  reprises  par 
François-Franck  et  poursuivies  par  ce  dernier  avec  beaucoup  de 
soin.  Nous  reproduisons  (fig.  99)  l'appareil  destiné  à  inscrire  les 
changements  de  volume  de  la  main. 


Appareil  iBsoiiptcar  4es  duMigemenCs  de  Tolmie  4es  oripaneB. 

§  127.  —  Un  vase  de  verre  cylindrique  est  fermé  par  en  haut  au 
moyen  d'une  membrane  de  caoutchouc  percée  d'un  trou  assez 
large  pour  qu'on  y  puisse  introduire  la  main.  A  Tintérieur  du 
vase  est  une  traverse  de  bois  horizontale  qu'on  saisit  pour  im- 
mobiliser la  main  dans  l'appareil.  Un  opercule  de  cuivre  à  deux 
valves  échancrées  se  rabat  sur  la  membrane  de  caoutchouc,  lais- 
sant libre  seulement  une  ouverture  par  laquelle  passe  l'avant- 
bras.  Le  vase  est  rempli  d'eau  et  celle-ci  s'élève  dans  une  boule 
de  verre  qui  communique  par  un  tube  avec  un  tambour  à  levier 
inscripteur.  (Ce  tambour  n'est  pas  représenté  dans  la  figure  99.) 
Les  mouvements  d'expansion  et  de  retrait  de  la  main  font  oscil- 
ler continuellement  le  niveau  de  l'eau  dans  la  boule.  De  ce  va-et- 
vient  de  la  surface  liquide  résulte  un  déplacement  de  l'air  qui  se 
rend  au  tambour  à  levier  et  Toscillation  de  la  plume  sanscrit  sui- 
vant les  procédés  ordinaires. 

On  recueille  ainsi  des  tracés  dont  la  figure  100  donne  un  spé- 
cimen; les  oscillations  sont  rythmées  avec  les  mouvements  du 
cœur. 

ravant-bras  déplaçait  un  certain  volume  (Teau  dont  on  évaluait  la  vitesse  de  dépla- 
cement. (Les  dessins  de  ses  appareils  ont  été  représentés  dans  la  thèse  de  A.  Su6,  Paris, 
1879.)  Fick  reprit  la  question  sans  connaître  le  travail  de  Chelius;  il  donna  la  descrip- 
tion de  son  appareil  (fig.  98)  dans  les  Comptes  rendus  de  son  laboratoire,  Zurich,  1869. 
Chelius  introduisait  le  bras  dans  un  manchon  de  verre  dont  le  bord  s'adaptait  exac- 
tement sur  la  peau  au  moyen  d'un  anneau  de  caoutchouc.  Le  manchon  de  verre  était 
plein  d'eau  et  relié  à  un  tube  en  U  formant  manomètre  inscripteur. 

1.  Buisson,  Thèse  inaugurale.  Paris,  1862,  p.  22. 

2.  On  trouvera  un  historique  complet  de  cette  question  dans  un  mémoire  de  François- 
Franck  sur  U  volume  de$  organes  dans  ses  rapports  avec  la  circulation  du  sang,  — 
Trav.  lob,,  t.  U,  p.  1,  et  dans  la  Uièse  de  A.  Suc,  Paris,  1879. 
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La  forme  des  mouvements  d'expansion  et  de  retrait  de  la  main 
est  plus  complexe  que  celle  des  variations  de  la  tension  artérielle 
indiquées  par  les  manomètres  à  mercure  ;   cela  tient  &  ce  que 


Fig.99.  Appareil  de  BuisBon,  modifié  par  François-Franck,  pour  mesurer  les  changements  deTolnme 
des  organes,  sous  l'influence  des  Tariations  de  la  tension  artérielle, 

rinertie  de  la  colonne  des  manomètres  supprime  un  certain 

nombre  de  détails  dont  nous  aurons  bientôt  à  indiquer  la  cause. 

Suivant  que  le  sang  s'accumule  en  plus  ou  moins  grande  quan- 


-JVxjU^^  LjU^4^ju>i-^  l^- 


Fig.  100.  Cbangementa  de  volume  de  la  main  ioscrits  au  moyen  de  l'appareil  représenté  flg.  99. 


tité  dans  le  membre  immergé,  le  déplacement  de  Teau  est  plus 
ou  moins  abondant;  on  peut  obtenir  un  gonflement  considé- 
rable de  la  main  (fig.  101}  en  comprimant  les  veines  de  Tavant- 
bras  au  moyen  d'une  ligature ,  et  en  retenant  le  sang  dans  le 
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membre,  ainsi  que  cela  se   pratique    pour   Topéralion   de   la 

saignée. . 

Dans  cette  expérience,  les  grandes  variations  du  volume  du 
membre  correspondent  non  seulement  aux  changements  de  calibre 
des  artères,  mais  encore  à  celui  des  capillaires  et  des  veines. 
Hais  rélément  variable,  rythmé  avec  les  mouvements  du  cœur. 


Fig.  101.  AceroissemAfit  de  volume  de  la  maia  fous  l'influence  de  la  compression  des  Ternes  G  V. 
Décompression  en  D  :  la  main  diminue  de  volume  (d'après  François-Franck). 

n'appartient  nécessairement  qu'aux  artères  et  aux  artérioles, 
car  ces  vaisseaux  sont  les  seuls  qui,  d'ordinaire,  soient  le  siège 
de  saccades  dans  la  progression  du  sang  et  de  changements 
brusques  dans  la  tension  de  leurs  parois. 


Fig,  103.  Diminution  de  volume  de  la  main  de  e  en  c*,  abus  Tinfluence  de[-,a  compression  de  l'arlère 
bumérale.  On  cesse  la  compression  en  c'  :  la  main  augmente  de  volume  (d'après  Fr.-Franck). 

^uand  on  comprime  l'artère  bumérale,  on  voit  se  produire 
(fig.  102]  une  diminution  de  volume  de  la  main  et  de  Tavant-bras 
plongés  dans  Tappareil.  C'est  que  les  artères,  en  aval  du  point  com- 
primé, se  sont  vidées  peu  à  peu  du  sang  qu'elles  contenaient  §  120. 
On  décomprime  l'artère  en  c',  aussitôt  on  voit  le  volume  du  mem- 
bre revenir  à  son  état  primitif,  et  même  le  dépasser  en  suivant 
les  phases  que  nous  avons  indiquées  pour  le  rétablissement  de  la 
pression  §  89. 
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g  128.  —  Certaines  parties  du  corps  sont  naturellement  le  siège 
du  phénomène  découvert  par  Piégu  :  ainsi  la  cavité  crânienne 
présente  toutes  les  conditions  d'un  organe  vasculaire^  le  cerveau, 
plongé  dans  un  liquide  susceptible  de  déplacements  et  renfermé 
dans  une  cavité  inextensible;  aussi,  les  changements  de  volume 
du  cerveau,  sous  l'influence  des  variations  de  calibre  de  ses  ar- 
tères, se  traduisent-ils,  chez  Tenfant,  par  un  battement  des  fonta- 
nelles que  soulève  d'une  manière  intermittente  le  liquide  céphalo- 
rachidien.  Quand  l'ossification  du  crâne  est  complète,  une  tré- 
panation rend  visibles  les  changements  de  volume  du  cerveau 
d'après  les  soulèvements  saccadés  de  la  dure-mère. 

Après  la  trépanation  d'un  os,  les  chirurgiens  observent  sou- 
vent des  mouvements  alternatifs  du  sang  ou  du  pus  contenu 
dans  la  cavité  osseuse.  Ces  mouvements  sont  produits  par  le  dé- 
placement du  liquide  renfermé  dans  le  canal  médullaire,  sous 
rinfluence  des  variations  du  calibre  des  vaisseaux.  L'ouverture 
faite  par  le  trépan  correspond  au  tube  où  le  niveau  de  Teau  se 
déplace  dans  les  appareils  de  Poiseuille  et  de  Piégu. 


Bclaiioas  4ea  ehaB^meiita  de  Yolome  do  c«Diir  avee  ceux 
des  artères. 

g  129.  —  La  méthode  d'inscription  des  changements  de  volume 
s'applique  admirablement  à  l'étude  d'un  grand  nombre  de  phé- 
nomènes physiologiques  de  la  circulation  capillaire;  elle  montre, 
en  les  totalisant,  les  plus  petites  variations  des  vaisseaux  d'un 
membre  ou  d'un  organe  isolé  dans  lequel  on  fait  circuler  le  sang. 
C'est  à  Hosso  surtout  qu'on  doit  ces  intéressantes  études  dont 
nous  parlerons  à  propos  de  la  circulation  capillaire. 

Les  appareils  à  déplacement  servent  encore  à  mesurer  la  valeur 
des  changements  de  volume  que  le  cœur  éprouve  dans  ses  alter- 
natives de  systole  et  de  diastole.  Or,  comme  toute  pénétration  du 
sang  dans  les  artères  implique  Tissue  d*une  pareille  quantité  de 
sang  des  ventricules,  si  l'on  inscrit  en  même  temps  les  change- 
ments de  volume  d'une  artère  et  les  changements  de  volume  du 
cœur»  on  obtiendra  deux  tracés  de  sens  inverse.  Cette  alternance 
des  changements  de  volume  du  cœur  avec  ceux  des  artères  se 
démontre  très  bien  par  l'expérience  suivante  : 

Soit  (Qg.  103)  nn  cœur  de  tortue  préparé  pour  la  circulation  arti- 
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ficielle^  comme  dans  Texpérience  g  44,  figure  28.  On  place  ce  cœur 
dans  unilacon  &  deux  tubulures  dont  Tune  laisse  entrer  le  sang 
veineux  et  Tau tre  laisse  sortir  le  sang  artériel.  Une  troisième  tu- 
bulure qui  perce  le  fond  du  vase  se  rend  &  un  tambour  à  levier. 


Fig.  103.  Appareil  destiné  &  montrer  l'alternance  des  cliangemenU  de  volume  du  cœur  et  d6«  artères. 

Sur  le  trajet  du  tube  artériel  est  placé  un  sphygmosQope,  g  85, 

qui  se  rend  à  un  second  tambour  à  levier  superposé  au  premier. 

Les  tracés  recueillis  figure  104  sont  les  changements  de  volume 

du  cœur  à  chaque  systole  ventriculaire  V  et  les  changements  de 


Fig.  104.  Alternance  des  changements  de  volume  des  artères  P  et.  du  ventricule  V. 


volume  du  sphygmoscope  sous  Tinfluence  de  la  pression  P.  Ces 
courbes  sont  alternantes,  l'une  s'élève  toujours  quand  Tautre 
s'abaisse;  elles  montrent  qu'entre  le  cœur  et  les  vaisseaux  arté- 
riels il  se  fait  incessamment  des  variations  inverses  de  volume  ; 
les  vaisseaux  se  distendent  en  raison  même  du  resserrement  du 
cœur. 
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Pools  des  artères,  sa  eaase» 


§  130.  —  Pendant  bien  des  siècles,  les  médecins  ont  tàté  le  pouls 
des  malades,  sans  savoir  que  chacun  de  ses  battements  dépendait 
d'une  systole  du  cœur.  Lorsque  Harvey  eut  démontré  ce  premier 
point,  il  restait  encore  à  savoir  par  quel  mécanisme  le  pouls  se 
produit  :  si  c'est  par  un  choc  du  sang  contre  les  parois  de  Tar- 
tère,  par  un  déplacement  des  vaisseaux^  comme  le  voulait  Bichat, 
par  la  dilatation  des  artères,  comme  l'ont  cru  presque  tous  les 
auteurs.  On  peut  démontrer  qu'il  ne  tient  &  aucune  des  causes 
dont  nous  venons  de  parler. 

Le  pouls  est  perçu  comme  une  sensation  de  soulèvement  brusque 
éprouvée  par  le  doigt  qui  palpe  une  artère.  Le  vaisseau  qui  se 
laissait  déprimer  devient  subitement  dur,  à  chaque  fois  qu'une 
systole  du  cœur  élève  la  tension  artérielle. 

Pour  percevoir  ces  changements  dans  la  dupeté  du  vaisseau, 
autrement  dit  ces  changements  de  la  tension  artérielle,  il  faut 
que  la  pression  du  doigt  se  substitue  à  la  résistance  de  la  paroi 
de  l'artère  en  la  déprimant;  il  faut  faire  perdre  &  l'artère  sa 
forme  cylindrique  grâce  à  laquelle  tous  les  points  de  sa  paroi 
offraient  une  égale  résistance  à  la  pression  intérieure  exercée 
par  le  sang.  On  admet  aujourd'hui  que  si  le  pouls  est  facile  à 
percevoir  à  la  radiale,  c'est  uniquement  parce  que  cette  artère 
repose  sur  un  plan  osseux  résistant  qui  permet  au  doigt  de  le 
déprimer  aisément.  L'artère  fémorale  au  pli  de  l'aine,  la  tem« 
porale,  la  pédieuse,  sont  dans  des  conditions  semblables  et  pré- 
sentent également  le  phénomène  du  pouls.  Si  l'artère  n'est  pas 
dans  le  voisinage  d'un  plan  osseux,  nous  n'en  pouvons  pas  per- 
cevoir la  pulsation.  Tous  les  chirurgiens  professent  que  dans  la 
ligature  d'une  artère  au  milieu  des  parties  molles,  il  ne  faut 
pas  espérer  que  le  pouls  révèle  la  présence  du  vaisseau  ;  on  peut 
le  toucher  sans  le  reconnaître  \ 

I.  Ces  conditions  nécessaires  à  la  production  dn  pouls  rendent  compte  d*une  impres- 
sion singulière  perçue  par  de  La  Mure  {Recherches  sur  la  catise  de  la  pulsation  des 
artères^  in-8*,  Montpellier,  1769).  En  palpant  Taorte  dans  le  ventre  d'une  brebis,  cet 
aoleor  sentait  le  pouls  à  la  face  antérieure  du  vaisseau,  mais  non  à  sa  face  posté- 
rieure, quand  il  glissait  le  doigt  entre  Taorte  et  la  colonne  vertébrale.  De  La  Mure  en 
conclut  que  le  pouls  est  un  soulèvement  de  Paorlc,  qui  se  porte  du  côté  de  la  région 
ventrale.  Le  fitit  que  nous  rapportons  s'explique  par  la  nécessité  de  comprimer  Taorte 
contre  un  plan  résistant,  pour  sentir  le  pouls. 
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P.  Bérard  nous  semble  être  le  premier  qui  ait  nettement  for- 
mulé cette  manière  de  comprendre  la  cause  du  pouls;  il  a 
montré  que  la  plupart  des  auteurs  avaient  mal  expliqué  ce 
phénomène. 

Si  Ton  se  reporte  à  la  définition  que  nous  avons  donnée  de  la 
pulsation  du  cœur  §  92,  on  voit  qu'une  cause  commune  préside 
aux  pulsations  cardiaque  et  artérielle  :  c'est,  de  part  et  d'autre, 
le  durcissement  d'un  organe  dépressible  ;  c'est,  de  part  et  d'autre, 
une  variation  dans  la  tension  qui  produit  ce  durcissement. 

Du  reste,  le  phénomène  du  pouls  a  tellement  d'importance  que 
nous  en  traiterons  avec  des  développements  considérables.  C'est,  en 
effet,  un  des  rares  signes  qui  traduisent  au  dehors  la  circulation 
artérielle  et  que  le  médecin  puisse  consulter  pour  juger  de  l'état 
de  cette  fonction. 


•epro^Mctlon  artUlelclle  des  ehaMcemenls  4e  YoluMe  et  4o  ponU 

4ee  artères. 


g  131.  »  Il  est  &  peine  utile  de  vérifier  par  un  contrôle  expé- 
rimental les  phénomènes  de  locomotion  et  de  dilatation  des 
artères,  la  locomotion  s'explique  d'elle-même;  on  peut,  du  reste, 
la  reproduire  avec  toutes  ses  formes  sur  les  artères  d'un  schéma 
de  la  circulation.  Les  changements  de  volume  des  artères  se 
démontrent  avec  la  dernière  évidence  au  moyen  des  appareils  à 
déplacement  qui  totalisent  les  changements  de  volume  de  tous  les 
vaisseaux  artériels  du  membre  introduit  dans  leur  intérieur. 
En  substituant  à  l'une  des  artères  du  schéma  un  long  tube  de 
caoutchouc  renfermé  dans  un  flacon  rempli  d'eau,  j'ai  obtenu  des 
déversements  de  liquide  analogue  à  celui  que  Piégu  a  découvert 
sur  les  tissus  vivants  ^  Reste  à  reproduire  le  phénomène  du  pouls 
qui,  en  raison  de  son  importance,  réclame  une  analyse  très  ap- 
profondie et  ne  saurait  être  trop  bien  connu.  Constatons  d'abord 
que  les  artères  du  schéma  présentent  le  phénomène  du  pouls,  et 
que  si  on  les  déprime  avec  le  doigt,  on  sent  qu'à  chaque  impul- 
sion du  cœur  les  tubes  redeviennent  cylindriques  et  repoussent 
le  doigt  qui  les  déformait.  Autant  que  la  sensibilité  tactile  per- 

1.  Marey,  Recherches  hydrauliques  sur  la  circulation  du  sang,  Ann.  des  sciences 
naturellesy  H"  série,  t.  VUI,  18&8. 
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mette  d'en  juger,  ce  pouls  artificiel  est  identique  &  celui  des  artèreâ 
véritables. 

§  132.  —  Une  expérience  fondamentale  est  la  suivante,  qui 
montre  que  le  pouls  n'est  pas  le  résultat  du  changement  de  vo-^ 
lume  des  vaisseaux,  mais  de  leur  changement  de  consistance. 

Sur  le  trajet  d'un  des  tubes  élastiques  du  schéma  de  la  circu- 
lation ,  on  place  un  tronçon  d'un  autre  tube  de  même  calibre 
formé  d'uD  tissu  de  soie  rendu  imperméable  par  un  enduit  de 
caoutchouc.  Ce  tube  est  sensiblement  inextensible  et  ne  subit  au- 
cune dilatation  appréciable  sous  Finfluence  des  changements  de 
tension  du  système  artériel;  le  doigt  appliqué san«/>res8ion  contre 
la  paroi  de  ce  tube  ne  perçoit  aucune  pulsation;  mais,  vient-on  à 
déprimer  cette  paroi  et  &  déformer  le  tube  par  une  compression 
légère,  aussitôt  la  pulsation  apparaît,  d'autant  plus  forte  que  le 
tube  est  plus  déformé  par  le  doigt. 

L'expérience  réussit  également  bien  quand  on  place  le  tronçon 
de  tube  inextensible  sur  le  trajet  d'une  artère  d'animal  vivant; 
cette  démonstration  est  la  plus  probante  pour  montrer  que  le 
pouls  ne  tient  pas  à  la  dilatation  artérielle. 

Hais  si  le  pouls  ne  dépend  pas  de  la  dilatation  des  artères,  il 
tient  &  la  même  cause  que  cette  dilatation,  car  il  dépend  comme 
elle  des  variations  de  la  pression  du  sang. 


4e  saisir  les  caraetères  4m  ponis  aves  plas  de  prédsloa 
qae  par  le  toaeher. 

g  133.  —  Les  médecins  qui,  par  une  longue  pratique,  ont  acquis 
un  tact  assez  délicat  pour  saisir  les  plus  petites  différences  dans 
les  caractères  du  pouls,  s'accordent  à  admettre  que  c'est  là 
une  des  qualités  les  plus  difliciles  à  acquérir.  Aussi,  dès  que  les 
physiologistes  eurent  imaginé  des  moyens  d'évaluer  la  pression 
du  sang  dans  les  artères  et  les  variations  qu'elle  éprouve,  cber- 
cha-t-on  s'il  ne  serait  pas  possible  d'appliquer  aux  artères  de 
l'homme  quelque  appareil  qui,  sans  exiger  de  mutilation,  traduisit 
la  pression  artérielle. 

g  134.  —  Spkygmomètre.  —  Hérisson  \  en  1834,  imagina  d'ap- 

1.  Hérisson,  Le  iphygmomèlre,  insirumetU  qui  Ircutuil  à  VoHl  loule  Vacliondes 
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pliquer  &  l'étude  clinique  un  instrument  qui  rendait  perceptibles 
les  pulsations  de  l'artère  sur  laquelle  on  l'appliquait  ;  il  désigna 
cet  instrument  sous  le  nom  de  sphygmomètre.  C'était  un  appareil 
dont  la  forme  rappelait  celle  du  thermomètre  à  mercure,  mais 
dont  la  boule,  ouverte  largement  par  en  bas,  était  fermée  par  une 
membrane  de  parchemin  B,  fig.  105.  Le  mercure  contenu  dans  le 
réservoir  et  dans  le  tube  était  mis  en  mouve- 
ment par  la  pulsation  artérielle  de  la  manière 
suivante  : 

On  appliquait  sur  une  artère  la  face  membra- 
neuse du  réservoir.  Le  poids  du  mercure  con- 
tenu dans  l'instrument  chargait  la  membrane 
et  déprimait  le  vaisseau,  mais,  à  chaque  pulsa- 
tion, l'artère  soulevait  la  membrane  et  forçait 
le  mercure  à  monter  dans  le  tube  pour  redes- 
cendre ensuite.  L'instrument  de  Hérisson  était 
assurément  fort  ingénieux  et  très  simple,  mais 
il  n'arrivait  qu'à  transformer  une  sensation 
tactile  en  une  impression  visuelle  aussi  fugitive 
et  aussi  difficile  à  analyser  dans  ses  détails,  la 
durée  d'une  pulsation  n'excédant  pas ,  d'ordi- 
naire, une  seconde. 

Le  sphygmomètre  n'avait  pas  beaucoup  d'u- 
tilité pratique,  mais  le  principe  sur  lequel  il 
était  établi  a  inspiré  la  construction  de  diffé- 
rents appareils  dont  plusieurs  ont  rendu  de 
réels  services  *. 

Fig.  lOS.  Sphygmomètre 
d«  HériflMD. 

g  135.  —  Sphygmographe.  —  Les  physiolo- 
gistes avaient,  dans  l'emploi  du  manomètre  inscripteur,  un  moyen 
bien  précis  d'analyser  les  variations  de  la  tension  artérielle  d'a- 
près les  courbes  inscrites  par  cet  instrument.  N'était-il  pas  pos- 
sible d'obtenir  sur  l'homme  un  mouvement  qui  traduisit  la  pul- 
sation artérielle  en  l'amplifiant?  Il  suffirait,  dès  lors,  d'inscrire  ce 


artères.  —  Utilité  de  cet  instrument  dans  Vélude  de  toutes  les  maladies.  (Mémoire 
présenté  à  riostitnt,  1834.) 

1.  L'application  du  principe  do  sphygmomèlrc  a  été  Taile  par  le  docteur  Upham,  de 
Boston^  à  Texploration  des  battements  du  cœur,  g  96;  par  Buisson,  g  63.  Nous  aurons 
à  citer^  dans  la  Partie  techniquef  les  applications  du  môme  principe  à  la  sphygmo- 
grapbie  faites  par  Ozanam,  Winlernitz^  Keyt. 
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moavement  sur  un  cylindre,  d'après  le  procédé  de  Ludwig,  et 
Ton  aurait  un  appareil  qui  donnerait  une  expression  graphique 
du  pouls  des  arlërcs.  Tel  fut  le  but  que  poursuivit  Vierordt  et  qui 
conduisit  ce  savant  &  l'invention  d'un  instrument  qu'il  nomma 
sphygmographe  ou  inscripteur  du  pouls. 

Il  existait  en  effet  des  moyens  de  traduire  par  un  mouvement 
très  appréciable  les'  pulsations  artérielles.  Tout  le  monde  a  vu 
que  lorsqu'on  se  tient  assis,  les  jambes  croisées  l'une  sur  l'autre, 
la  jambe  qui  est  placée  en  haut  est  animée  d'un  mouvement  à 
chaque  battement  du  pouls.  L'artère  poplitée  qui  se  trouve  com- 
primée soulève,  par  ses  battements,  la  jambe  dont  le  poids  tend  à 
Taplatir.  Le  petit  mouvement  qui  se  produit  ainsi  est  augmenté 
par  la  longueur  de  la  jambe  agissant  comme  bras  de  levier  et  se 
traduit,  &  l'extrémité  du  pied,  par  une  oscillation  très  apparente. 

En  Angleterre,  King  réussit  à  rendre  visibles  par  un  procédé 
analogue  les  pulsations  si  petites  qu'on  nomme  pouls  veineux 
des  exlrémilcs  et  qui  s'observent,  sur  le  dos  de  la  main  par 
exemple,  lorsque  la  circulation  est  rapide.  Voici  comment  ce 
physiologiste  instituait  son  expérience.  Un  fil  de  cire  à  cacheter, 
ou  mieux  de  verre  étiré  à  la  lampe,  lui  servait  de  levier  rigide 
et  très  léger.  Ce  fll,  collé  avec  un  peu  de  suif  au  voisinage  de  la 
veine,  reposait  sur  ce  vaisseau  dont  les  alternatives  d'expansion 
et  de  resserrement  se  traduisaient,  à  l'extrémité  libre  du  levier, 
par  des  mouvements  appréciables. 

Vierordt,  combinant  les  idées  de  King  et  de  Ludwig,  construisit 
son  sphygmographe  dans  lequel  un  levier,  mis  en  mouvement 
par  les  battements  d'une  artère,  inscrit  ses  oscillations  sur  le 
cylindre  tournant  d'un  kymographion  *. 

1.  La  flgare  107  représente  le  sphygmographe  de  Vierordt.  Sous  an  support  en 
forme  de  double  potence  sont  adaptés  deux  leviers  de  longueurs  inégales.  Ces  leTiers 
root  articulés,  d'une  part  avec  leurs  supports  au  moyen  de  deux  axes  ;  d'autre  part, 
'  avec  an  cadre  mélallique  p,  par  rinlermédiaire  d'autres  axes.  Ces  articulations  ont 
pour  effet  de  corriger  Tare  de  cercle  que  décrirait  un  levier  simple,  et  agiflsenl  en  cela 
comnie  une  sorte  de  parallélogramme  de  Walt.  En  effet,  la  tige  a  qui  se  détache  înfé- 
rieorement  du  cadre  métallique  et  porte  un  pinceau,  oscille  toujours  verticalement  dans 
les  mouvements  d'élévation  et  de  descente  des  leviers.  Un  cylindre  tournant  autour 
d'on  axe  vertical  reçoit  le  tracé  des  mouvements  du  pinceau  comme  dans  le  kymo- 
graphion. 

La  disposition  destinée  à  rendre  bien  verticales  l'ascension  et  la  descente  du  pinceaa 
donnait  à  Tensemble  des  leviers  un  poids  assez  grand  que  Vierordt  équilibra  au  moyen 
d*ime  cupule  dans  laquelle  on  plaçait  un  contrepoids  convenable.  L'appareil  étant 
équilibré,  on  place  l'avantrbras  au-dessous  de  lui,  de  manière  que  la  petite  plaque  b , 
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Dans  le  spécimen  des  tracés  fournis  par  le  sphygmographe  de 
Vierordt  (dg.  106),  on  voit  que  les  mouvements  de  Tappareil  con- 
sislaient  en  oscillations  sensiblement  isochrones,  l'ascension  et  la 
descente  élant  semblables  entre  elles.  Cependant,  quand  on  explore 
le  pouls  avec  le  doigt,  on  s'aperçoit  aisément  que  le  battement  de 
Tartère  offre,  en  général,  un  caractère  différent  de  celui  qu'expri- 
merait le  tracé  ci-dessous.  En  effet,  le  soulèvement  qu'éprouve  le 


l* ig.  106.  Traie  du  sphygmographe  de  Vierorill. 

doigt  est  d'ordinaire  assez  brusque,  tandis  que  l'affaissement  du 
vaisseau  est  beaucoup  plus  lent;  cette  seconde  période  de  la 
pulsation  dure  plus  du  double  de  la  première. 

I.a  différence  entre  la  forme  du  tracé  et  la  sensation  tactile 
qu'on  éprouve  en  explorant  une  artère  m'avait  vendu  suspectes 
les  indications  de  l'instrument  de  Vierordt  :  je  pus  bientôt 
me  convaincre  qu'il  y  avait  une  cause  d'erreur  dans  la  construc- 
tion même  du  sphygmographe. 

âilucc  près  du  centre  du  mouvement,  repose  sur  Parlùrc  radiale.  A  chaque  pulsation  du 
vaisseau,  Tinstrument  agit  comme  un  levier  inlerpuissant  dont  le  grand  bras  décrit 
des  mouvements  amplifiés  par  sa  longueur  môme. 


Fig.  107.  Sphygmographe  de  Vierordl. 

..Nous  reproduisons  (ftg.  106)  un  des  tracés  que  donne  Tinstrument  de  Vierordt  ;  sur 
ccUc  ligure,  on  peut  aisément  déterminer  la  fréquence  du  pouls  quand  on  connaît  la 
vitesse  avec  laquelle  tourne  le  cylindre.  H  suffit  de  compter  cx)mbicn  de  pulsations  sont 
contenues  dans  la  longueur  qui  correspond  à  une  durée  connue. 
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Dans  Tinstrument  de  Vierordt,  le  double  levier,  assez  lourd 
par  lui-même,  est  équilibré  par  un  contrepoids;  puis,  une  charge 
additionnelle  sert  à  déprimer  le  vaisseau  avec  assez  de  force 
pour  que  la  pulsation  se  manifeste.  Il  résulte  de  là  que  la  masse 
à  soulever  est  trop  considérable  pour  que  la  force  du  pouls  la 
puisse  déplacer  instantanément;  l'appareil,  s'il  reçoit  une  impul- 
sion brusque,  la  traduira  par  un  mouvement  lent  analogue  à 
celui  qu'exécuterait  une  balance  dont  les  deux  plateaux  seraient 
très  chargés  et  dont  un  des  bras  subirait  une  poussée  légère. 
Dans  cet  instrument,  comme  dans  les  manomètres  à  mercure,  la 
masse  à  mouvoir  déforme  par  son  inertie  le  mouvement  qui  lui 
est  communiqué. 


CHAPITRE   XIV, 

SPHYGMOGRAPHES   ET  TRACER   DU   POULS. 

Sphygmographe  à  pression  élastique.  —  Dcscriplion  de  rinslnimeot.  —  Vérifications  du 
sphygmographo  élastique.  —  Contrôle  du  sphygmographe  au  moyen  de  Pappareil 
inscriptcur  des  changements  de  volume  des  organes.  —  Modiûcations  apportées  par 
différents  auteurs  &  la  construction  du  sphygmographe.  —  Sphygmographe  à  trans- 
mission. 

H^hij^mogwmifhm  à  pvvsiitom  élastSqae. 

§  136.  —  Si  le  reproche  que  j'ai  fait  au  sphygmographe  de 
Vieror4i  est  fondé  et  si  Tinertie  de  masses  trop  pesantes  rend  les 
indications  de  cetappareil  défectueuses, il  faut,  pour  remédier  àcet 
inconvénient,  diminuer  énormément  la  masse  à  mouvoir  et  se 
rapprocher  autant  que  possible  du  levier  idéal^  c'est-à-dire  d'une 
tige  rigide  et  sans  pesanteur  obéissant  avec  la  plus  grande  facilité 
à  toutes  les  impulsions  qu*elle  recevrait»  sans  en  modifier  les 
caractères*. 

Pour  cela,  je  prends  un  levier  d'une  légèreté  extrême  :  il  est  fait 
de  bois  et  d'acier  très  mince;  ce  levier  est  placé  de  telle  sorte 
qu'il  ait  sa  plus  grande  épaisseur  dans  le  sens  où  se  produisent 
ses  mouvements,  ce  qui  lui  assure  une  grande  rigidité  en  même 
temps  qu'un  faible  poids. 

Hais  on  sait  que  le  pouls  ne  se  produit  que  si  l'on  déprime  la 
paroi  de  l'artère  (§  131)  ;  ce  ne  sera  pas  le  poids  de  ce  petit  levier 
qui  pourra  atteindre  ce  résultat.  Faudra-t-il,  comme  Yierordt,  em- 
ployer un  poids  additionnel?  Ce  serait  perdre  tout  le  bénéflce  de 
la  légèreté  du  levier  et  retomber  dans  Tinconvénient  qu'il  s'agit 

1.  Vierordt  attachait  une  grande  importance  à  rendre  parfaitement  verticales  les  as- 
censions  et  descentes  de  l'extrémité  du  levier;  il  m'a  paru  que  c^étaitlà  un  point  tout  à 
fait  secondaire,  car  en  prenant  un  levier  un  peu  long  et  en  ne  le  faisant  osciller  qu'avec 
une  faible  amplitude,  î'arc  qu'il  décrit  se  confond  sensiblement  avec  une  ligne  droite. 
Dans  la  pratiqi^e,  rette  proposition  peut  être  considérée  comme  exacte. 
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d'éviter.  J'ai  recouru ,  pour  déprimer  l'artère ,  à  remploi-  d'un 
ressort  élastique  ^  c'est  la  modificatioD  essentielle,  car  en  sup- 
primant l'inertie  de  l'instrument,  elle  en  change  entièrement  les 
indicatioQs. 

La  figure  théorique  108  donne  une  idée]  simple  du  nouveau 
sphygmographe.  Soit  ÂA  une  artère  dont  il  faille  explorer  les 
ballements;  un  ressort  R  flxé  à  l'une  de>es  extrémités  par  des 
vis  porte,  à  son  extrémité  libre,  une  plaque  arrondie  qui  repose 
sur  l'artère  et  la  déprime.  Chaque  fois  que  le  pouls  soulèvera  le 
ressort,  le  mouvement  se  transmettra  par  une  arête  verticale 
rigide  C  au  levier  horizontal  L.  Ce  levier  se  n^ut  autour  du  point 


Tif.  108.  Théorie  do  sphygmographe  h  res8<jrt.  —  A  A,  artère  ;  R,  resMrl  qui  la  comprime  ; 
C,  coatcau  qui  soulevé  le  levier  L  ;  0,  cenlre  de  mouTem^nt  du  levier. 


U;  il  oscillera  donc  dans  un  plan  vertical  et  son  extrémité  libre, 
munie  d'une  plume ,  tracera  ses  mouvements  sur  un  cylindre 
tournant. 

Telle  est,  réduite  à  son  essence,  la  construction  de  mon  sphyg- 
mographe; mais,  afin  d'amener  cet  instrument  à  une  utilité  pra- 
tique, il  a  fallu,  tout  en  respectant  le  plus  possible  le  principe 
sur  lequel  il  est  basé»  lui  faire  subir  des  modifications  nombreuses, 
pour  qu*il  soit  portatif  et  facile  à  appliquer,'[enGn  pour  rendre 
rapide  et  commode  l'opération  qui  consiste  à  inscrire  le  tracé  du 
pouls. 

DencrtpUoii  de  l'instmatenl. 

S  137.  —  La  figure  109  montre  le  sphygmographe  avec  sa  dispo- 
sition réelle,  appliqué  sur  le  poignet;  il  y  est  attaché  par  un  lacet 

1.  l/eoiploî  d'un  ressort  à  la  place  d'un  poids  se  retrouve  dans  la  plupart  des  instru- 
ments que  j*ai  construits  pour  inscrire  les  naouvemenls  fonctionnels,  ou  dans  ceux  que 
j'ai  modiflés  :  manomètres,  sondes  cardiaques,  myograplies.  Mon  but,  en  introduisant 
eeUe  modiûcation,  a  été  de  supprimer  autant  que  possible  l'inertie  des  pièces  à  mou- 
voir qui  altérait  la  forme  des  mouvements. 
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jeté  alternativement  d'un  côté  à  l'autre  sur  de  petits  crochets. 
Ceux-ci  sont  flxés,  trois  de  chaque  côté,  à  des  ailettes  articulées 
sur  les  bords  d'un  cadre  qui  constitue  le  support  de  Tappareil. 
Le  lacet  complète  donc,  en  arrière,  une  sorte  de  bracelet  que 


F'ig.  109.  Sphygmographe  direct. 

forme  en  avant  le  cadre  métallique;  le  tout  est  fortement  attaché 
sur  le  poignet. 

Dans  l'intérieur  du  cadre  se  trouve  un  ressort  d'acier  très 
flexible  qui  descend  obliquement  et  porte  à  son  extrémité  libre 
la  plaque  d'ivoire  arrondie  qui  déprimera  l'artère.  Une  vis  de 


Fig.  110.  Détail  de  la  oonstniciion  du  sphygmographo.  Moyen  de  transmettre  le  mouTement 
du  ressort  au  leyier. 


réglage  sert  à  faire  varier  la  pression  de  ce  ressort.  Chaque  pul- 
sation (le  la  radiale  imprimera  au  ressort  un  petit  mouvement 
qui  sera  amplifié  par  le  levier  et  inscrit  par  la  plume  qui  termine 
celui-ci  ^  Un  petit  mouvement  d'horlogerie  entraîne  parallèlement 

1.  Ia  transmission  du  mouvement  du  ressort  au  levier  a  besoin  d'être  décrite  d*aDe 
manière  spéciale.  Il  s'agissait  d'établir  une  solidarité  parfaite  entre  le  ressort  de  pres- 
sion r  (fig.  110)  qui  déprime  le  vaisseau  et  le  levier  qui  en  inscrit  les  mouvements.  A 
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au  plan  d'oscillation  du  levier  une  plaque  enfumée  qui  reçoit  le 
tracé  *. 

Cette  disposition,  la  dernière  que  j'aie  donnée  à  Tinstrument, 
me  semble  préférable  à  celle  que  j'avais  employée  d'abord  et 
qui  assurait  moins  bien  la  solidarité  du  ressort  avec  le  levier*. 

Les  tracés  du  sphygmographe  élastique  diffèrent  totalement 
de  ceux  qu*on  obtient  avec  le  sphygmographe  de  Vierordt;  à  la 
place  d'une  oscillation  à  périodes  sensiblement  égales  %   mon 

cet  effet,  le  ressort  porte,  au  dessus  de  la  plaque  t  chargée  de  comprimer  Tartère,  une 
longue  vis  terminée  par  un  bouton  de  cuivre.  La  vis,  poussée  par  une  pression  élas- 
tique du  côté  de  Taxe  de  rotation  du  levier,  engrène  à  la  façon  d'une  crémaillère  dans 
la  gorge  moUetée  d'un  galet  g  situé  sur  cet  axe.  Grâce  aux  aspérités  de  la  vis  et  du 
galet,  il  y  a  parfaite  adhérence  de  ces  surfaces,  de  sorte  que  tout  mouvement  vertical 
imprimé  par  le  ressort  à  la  vis  provoque  une  légère  rotation  de  Taxe  du  levier,  mouve- 
ment agrandi  à  Textrémité  libre  de  celui-ci. 

1. 11  y  a  différentes  manières  d'inscrire  sur  le  papier  les  mouvements  dq  levier;  la  plus 
sûre  est  de  tracer,  au  moyen  d'une  pointe  sèche  faite  de  baleine  amincie  et  Ûexible,  sur 
le  papier  qui  couvre  la  plaque  et  que  l'on  noircit  à  la  fumée  d'une  bougie.  De  cette 
façon,  la  plume,  marque  à  coup  sâr  un  trait  fin  qui  se  détache  nettement  en  blanc 
sur  le  fond  noir;  mais  cette  manière  exige  une  opération  complémentaire  :  il  faut  fixer 
le  tracé,  en  trempant  la  feuille  dans  du  vernis  à  la  gomme  laque  très  étendu  d'alcool, 
après  quoi  on  laisse  sécher  le  papier. 

Il  est  plus  expéditif  de  se  servir  d'une  plume  et  d'encre  pour  tracer  les  courbes  du 
pouls.  La  plume  est  formée  d'une  lame  mince  de  ressort  d'acier;  elle  donne  un  trait 
fin,  mais  parfois  marque  mal.  Un  oxcellent  moyen  d'éviter  cette  défectuosité  consiste  & 
ajouter  un  peu  de  glycérine  à  l'encre  dont  on  se  sert  pour  recueillir  les  tracés  du  sphyg- 
mographe. Cette  précaution  empêche  la  plume  de  sécher  ;  on  la  trouve  toujours  prête 
à  marquer  chaque  fois  qu'on  y  met  de  nouvelle  encre. 

3.  Le  danger  que  cette  indépendance  entraîne  dans  certains  cas  est  le  suivant  :  sous 
l'influence  d'un  brusque  soulèvement,  le  levier  prend  un  mouvement  rapide  qui  lui  peut 
&ire  dépasser,  par  sa  vitesse  acquise,  le  point  précis  auquel  il  devrait  s'arrêter.  En 
reliant  le  levier  an  ressort,  on  évite  c«t  inconvénient,  t»ir  l'extrême  légèreté  du  levier 
rend  négligeable  la  force  vive  qu'il  possède  au  sommet  de  son  ascension  et  fait  que 
cette  fofce  vive  s'éteint  dans  la  résistance  du  ressort,  quand  les  frottements  de  la 
plume  sur  le  papier  n'ont  pas  suffi  à  l'annuler  déjà. 

3.  En  relevant  les  durées  comparatives  des  deux  moitiés  de  ses  courbes,  Vierordt  a 


Fig.  111.  Tracés  du  pouls  recueillis  avec  le  sphygmographe  de  Vierordl,  lorsqu'on  charge  Tartëre  de 
poids  de  plus  en  plus  grands.  —  Figure  composée  en  ajouUnt  quatre  fragments  de  tracés  empruntés 
à  Vierordt.  (Die  Lehre  von  Arterienpulëy  p.  33.) 

trouvé  les  valeurs  suivantes  (Die  Ldire  von  ÀrterienpulSj  ch.  vi)  : 
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appareil  donne  des  courbes  dont  la  phase  ascendante  est  toujours 
beaucoup  plus  brève  que  celle  de  descente;  en  outre,  chaque 
pulsation  présente  des  accidenls  multiples,  angles  vifs  ou  arrondis, 
inflexions  onduleuses,  de  nombre  et  de  formes  variables,  dont 


/Vv.  f^ 


Fig.  113.  Quelques  tracés  du  pouls  recueillis  avec  le  sphygmographe  direct.  —  i.  Puuls  séoile  avec 
hypertrophie  du  cœur.  —  3.  Pouls  de  la  fierre  typhoïde.  —  S.  Colique  de  plomb.  —  4.  Pérlcardile. 
—  ».  ConTaleeeence.  —  6.  Pouls  béuile  rare.  —  7.  Fièvre  hectique.  —  8.  AnéTrysme  disséquant  de 
l'aorte. 

on  trouve  des  types  dans  la  figure  112»  où  j'ai  rassemblé  au 
hasard  quelques  sphygmogrammes,  afin  que  le  lecteur  puisse  juger 
de  la  variété  des  caractères  du  pouls  chez  Thomme  sain  ou  ma- 


Période  d^ascensiod. 
10    22    29    23     14 


Période  de  descente. 
17     27    29    18    7 


Plus  le  pouls  est  rapide,  d'après  le  même  auteur,  plus  les  deux  moitiés  de  la  pulsa- 
tion sont  égales.  Vierordt  (p  33)  reconnaît  que,  s'il  fait  varier  la  charge  qui  déprime  le 
pouls,  il  oblient  des  différences  de  formes  dans  les  tracés  (fig.  1 1 1);  mais  il  considère 
comme  défectueuses  les  courbes  dans  lesquelles  la  période  de  descente  présitnte  des 
ondulations.  Ce  pouls,  qu*il  appelle  pseudo-dicrotuSy  est  pour  lui  Peflet  d*une  charge 
exagérée  appliquée  sur  Tarière.  La  charge,  dit-il,  est  bonne  quand  elle  donne  ud 
tracé  dépourvu  de  dicrotisme. 
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lade.  11  reste  à  démontrer  que  ces  formes  sont  réelles  et  qu'à  la 
place  d'un  instrument  que  j'accuse  d'inertie,  je  n'en  ai  pas  sub- 
stitué un  autre  qui  ajoute  ses  vibrations  propres  aux  mouvements 
réels  du  pouls. 


Vériflralloaa  dn  sphyfpMographe  dlreet. 

g  138.  —  Lors  de  l'apparition  de  cet  instrumcnl,  Buisson  émit 
un  doute  sur  l'exactitude  de  la  courbe  et  pensa  que  le  sommet 
(le  Tascension  pouvait  être  surélevé  par  FeiTet  de  la  vitesse  acquise 
(lu  levier,  celui-ci  continuant  sa  course  au  delà  du  point  où  le 
portail  le  maximum  de  soulèvement  du  ressort.  Buisson  imagina 
un  ingénieux  moyen  de  résoudre  la  question  qu'il  avait  posée. 
Il  plaça  au-dessous  du  levier  une  cale  qui  l'empêchait  de  redes- 
cendre pendant  la  période  d'abaissement  de  la  courbe*  et  souIe* 
vant  graduellement  cette  cale,  il  obligea  le  levier  à  ne  subir  le 


Flg.  111.  Méthode  de  Dui^gon  pour  contrôler  les  iodicalions  du  sphygmographe  II  report. 

soulèvement  du  ressort  que  dans  la  dernière  phase  de  l'élévation 
du  pouls.  La  figure  113  montre  qu'à  mesure  qu'on  soulève  le  levier, 
le  tracé  se  restreint  à  une  portion  de  plus  en  plus  petite;  ses 
minima  se  trouvent  sur  une  ligne  oblique  ascendante  ;  il  flnit 
par  se  réduire  au  sommet  de  la  pulsation.  Dans  la  figure  113.  la 
partie  ponctuée  complète  ce  qui  manque  dans  le  tracé.  Or,  le  som- 
met inscrit  dans  les  courbes  tronquées  avait  la  même  forme  et 
la  même  hauteur  que  dans  le  trac^  complet.  On  ne  pouvait  donc 
altribuer  la  hauteur  considérable  et  la  forme  aiguô  du  sommet  de 
la  courbe  à  une  projection  du  levier  qui  aurait  acquis  une  grande 
vitesse  dans  son  parcours  ascendant,  puisque  ce  parcours  était  sup- 
primé. La  méthode  de  Buisson  doit  rester  comme  l'une  des  meil- 

1.  CeUe  méthode  ne  serait  plus  applicable  aujourd'hui  avec  le  sphygmographe  direct 
ordinaire,  dont  le  levier  est  forcé  de  suivre  tous  les  mouvements  da  ressort  de  pression.* 
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leures  qu'on  puisse  employer  pourcontrôler  un  appareil  inscripteor 
quelconque  et  s'assurer  qu'il  est  à  Tabri  des  effets  de  l'inertie. 

g  139.  —  J'ai  construit  récemment  des  appareils  inscripteurs  dans 
lesquels  la  vitesse  du  levier  est  tellement  réduite  que  les  effets 
de  rinertie  peuvent  être  considérés  comme  nuls.  On  sait  que 
la  force  vive  d'une  masse  en  mouvement  est  proportionnelle  au 
carré  de  la  vitesse  qui  lui  est  imprimée.  Si  donc  nous  recueil- 
lons avec  un  sphygmographe  des  tracés  du  pouls  dont  l'amplitude 
soit  d'un  demi-millimètre,  c'est-à-dire  dix  fois  moindre  qu'avec 
le  sphymographe  ordinaire,  la  force  vive  qui  tend  à  projeter  le 
levier  sera  cent  fois  moindre.  Or  les  tracés  obtenus  avec  cette 
amplitude  réduite  et  qui,  pour  être  lisibles,  exigent  l'emploi  du 
microscope,  sont  sensiblement  semblables  à  ceux  que  donne  le 
sphygmographe  ordinaire;  cet  instrument  est  donc  réellemment  à 
l'abri  du  reproche  qu'on  a  pu  lui  faire,  d'altérer  les  tracés  par  les 
vibrations  de  son  levier. 

Czermak  craignant  sans  doute  aussi  que  l'inertie  du  levier 
n'altér&t  les  indications  du  sphygmographe  voulut  le  remplacer 
par  le  levier  idéal,  c'est-à-dire  sans  pesanteur.  Il  fit  tomber  un 
faisceau  de  lumière  parallèle  sur  un  miroir  susceptible  d'exécuter 
des  mouvements  dé  bascule  sous  l'influence  des  pulsations  arté- 
rielles. Le  rayon  lumineux  réfléchi  allait  à  grande  distance 
projeter  son  image  sur  un  écran.  Dans  les  mouvements  de  ce 
faisceau  de  lumière  on  reconnaissait  les  mêmes  phases  que  dans 
le  mouvement  du  levier  du  sphygmographe  élastique.  Il  paraît 
même  que  Czermak  recueillit  par  ce  moyen  les  images  du  pouls 
sur  une  plaque  photographique. 

D'autres  expérimentateurs  ont  contrôlé  l'instrument  en  faisant 
agir  sur  lui  des  mouvements  de  formes  diverses  que  le  tracé  a 
reproduits  fldèlement;  ainsi  ont  procédé  Koschlakoff,  Rives,  etc. 

La  forme  du  tracé  du  pouls  recueilli  au  sphygmographe  est, 
d'autre  part,  complètement  justiHée  par  l'inscription  fournie  par 
le  jet  de  sang  qui  s'échappe  d'une  artère.  Landois^  a  recueilli,  à 
l'aide  de  ce  procédé,  de  nombreux  tracés  dans  lesquels  on  re- 
trouve tous  les  détails  indiqués  par  le  sphygmographe. 


1.  Landois  (Hémaulographie.  Arch.  de  P/liiger,  1874,  l.  IX,  p.  71 J  a  transmis  les 
pulsations  artérielles  à  une  flamme  manométrique  de  Kœnig;  jMgnore  le  but  que  cet 
auteur  se  proposait  d'atteindre  par  cette  expérience. 
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g  140.  —  Un  des  meilleurs  contrôles  auxquels  on  puisse  sou- 
mettre le  sphygmographe  consiste  à  l'appliquer  sur  une  artère 
à  laquelle  est  adapté  un  manomètre  élastique.  Le  pouls,  con- 
sistant dans  une  variation  de  consistance  du  vaisseau  sous 
l'influence  des  changements  de  la  tension  artérielle,  doit  présenter 
les  mêmes  phases  que  cette  tension;  les  deux  tracés  doivent 
donc  être  identiques^  C'est  ce  que  Ton  voit  en  opérant  sur  une 
artère  d'un  animal. 

g  141.  —  Contrôle  du  sphygmographe  au  moyen  de  r appareil 
mscripleur  des  changements  de  volume  des  organes,  —  Les  alter- 
natives de  turgescence  et  de  resserrement  des  organes  sous 
l'influence  de  changements  de  la  tension  de  leurs  artères  sont 
entièrement  assimilables  aux  indications  d'un  manomètre  élas- 
tique dans  lequel  varie  la  pression  du  sang.  Un  sphygmoscope, 
par  exemple,  se  gonfle  et  se  resserre  suivant  les  phases  d'aug- 
mentation ou  de  diminution  de  la  tension  artérielle;  il  en  est  de 
même  de  l'ensemble  des  vaisseaux  artériels  d'un  membre  qui 
peuvent  être  considérés  comme  un  espace  formé  de  parois 
élastiques;  aussi  devait- on  s'attendre,  si  le  sphygmographe 
traduit  fidèlement  les  changements  de  la  tension  artérielle,  à 
obtenir  des  formes  identiques  pour  le  pouls  et  pour  les  change- 
ments de  volume  des  organes.  Cette  identité  existe  en  efTet  dans 
la  plupart  des  cas,  de  sorte  que  Ton  peut  substituer  au  sphyg- 
mographe ordinaire  l'appareil  &  déplacement  de  Buisson,  dont 
nous  avons  parlé  g  127,  à  propos  des  expériences  de  François- 
Franck  et  que  Mosso  a  désigné  pour  cette  raison  sous  le  nom 
d'hydro-sphygmographe  *. 


1.  Par  cette  identité,  nous  entendons  que  les  denx  tracés  doivent  présenter  des  ondu- 
lations de  même  nombre  et  de  formes  semblables  ;  mais  les  courbes  peuvent  avoir 
des  amplitudes  différentes,  suivant  qu*on  a  plus  ou  moins  sensibilisé  Tun  des  in- 
struments. 

2.  L'emploi  de  Tappareil  à  déplacement  est  utile  dans  les  circonstances  où  quel- 
que anomalie  artérielle  empêche  d'appliquer  le  sphygmographe  ordinaire.  On  peut 
ainsi  évaluer  le  retard  du  pouls  sur  le  cœur,  juger  de  la  régularité  des  pulsations, 
saisir  les  influences  de  la  respiration  sur  le  pouls^  etc.  Mais  il  arrive  parfois  que  le 
tracé  des  changements  de  volume  de  la  main  a  une  forme  assez  différente  de  celle 
du  pouls  artériel. 

Dans  son  travail  sur  la  circulation  cérébrale  [SuUa  circolasiane  del  $anguê  net  cer- 
vello  del  l'uomo,  Torino,  1880),  Mosso  constate  ces  différences  et  émet  Topinion  que 
le  sphygmographe  ordinaire  altère  la  forme  des  tracés,  tandis  que  Phydio-sphyg* 
mographe  en  donne  la  fonne  véritable.  On  verra  plus  loin  que  la  forme  des  tracés  des 
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Xodiflcations  apportées  par  d'antres  a-atenra  *  la  «iinstraetlos 
du  sphjgmographe. 

g  142.  -^  Beaucoup  d'auteurs  ont  proposé  des  modificalions  du 
sphygmographe  élastique  ;  une  des  préoccupations  dominantes  de 
certains  médecins  était  de  demander  à  l'instrument  l'indication  de 
la  valeur  absolue  de  la  pression  du  sang  dans  les  arlères,  tandis 
qu'il  n'en  peut  exprimer  que  la  valeur  relative.  Il  ne  faut  pas 
oublier  que  le  sphygmographe,  de  môme  que  les  manomètres 
élastiques  dont  les  indications  n'auraient  pas  été  contrôlées  au 
moyen  du  manomètre  à  mercure  employé  comme  étalon,  ne  donmt 
(}ue  l'expression  des  variations  en  plus  ou  en  moins  de  la  ten- 
sion artérielle,  variations  qu'il  traduit  par  des  oscillations  plus 
ou  moins  grandes,  suivant  qu'il  est  plus  ou  moins  sensibilisé. 
Or,  on  a  pu  croire  qu'en  estimant  en  grammes  la  pression  que 
le  ressort  exerce  sur  l'artère,  on  mesurerait  ainsi  la  résistance 
que  la  pulsation  surmonte  et  par  conséquent  la  valeur  absolue 
de  la  pression  artérielle. 

Il  faut  renoncer  &  obtenir  avec  le  sphygmographe  cette  valeur 
absolue  et  se  borner  à  rechercher  dans  la  forme  des  tracés  du 
pouls  des  indications  indirectes  de  la  valeur  de  cette  pression^; 
on  verra  plus  tard  que  cette  méthode  indirecte  donne  des  ré- 
sultats assez  précis. 

D'après  ce  qui  précède,  il  me  semble  qu'on  ne  doit  pas  atta- 

deux  instruments  diiïère  dans  certains  cas  :  lorsqu^il  existe  un  relâchement  des  petits 
vaisseaux,  ceux-ci  prennent  une  expansion  plus  tardive  que  celle  de  Tartère  afférente. 
1.  J'ai  fait  quelques  tentatives  pour  mesurer  la  valeur  absolue  de  la  pression  du 
sang  dans  les  artères  d'un  membre,  en  faisant  agir  sur  la  surface  de  ce  membre  une 
eontre-pression  qu'on  mesure  au  moyen  du  manomètre.  On  élève  graduellement  la 
pression  extérieure  jusqu'à  oblitérer  les  artères,  en  surmontant,  par  conséquent,  la 
pression  que  le  sang  exerce  à  leur  intérieur.  Ces  essais,  encore  incomplets,  présentent 
des  diflicultés  très  grandes  et  ont  besoin  d*étre  repris;  je  ne  les  ai  signalés  à  l'attention 
des  physiologistes  que  dans  Tcspérance  que  d'autres  continueraient  ces  recherches, 
que  je  n'ai  pu  suivre  assez  longuement  (voir  Tt^av,  du  lab.j  t.  II,  p.  209,  et  t.  IV. 
p.  253).  Il  faut  rapprocher  ces  tentatives  do  celles  qui  ont  été  faites  par  Krics  pour 
mesurer  la  valeur  absolue  de  la  pression  du  sang  dans  les  capillaires,  en  cherchant 
quelle  est  la  charge  qu'il  faut  appliquer  sur  une  plaque  de  verre  de  surface  con- 
nue pour  décolorer  les  tissus  sous-jacents  en  chassant  le  sang  contenu  dans  leurs 
vaisseaux*  Ces  recherches,  antérieures  aux  miennes,  n'ont  pas  donné  de  résultats  bien 
satisfaisants. 
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cher  (l'importance  à  la  modification  du  sphygmographe  proposée 
par  Béhier*  et  qui  consiste  à  mesurer,  sur  un  cadran  divisé,  le 
nombre  de  tours  faits  par  la  vis  de  réglage  pour  obtenir  un  tracé 
du  pouls  aussi  ample  que  possible.  La  même  tentative  a  été  faite 
par  Balthazar  Forster*  avec  un  moyen  identique. 


Sphygmographe  *  transmlssIoB. 

§  143.  —  De  môme  que  la  pulsation  du  cœur,  celle  du  pouls  se 
transmet  à  distance  et  s'inscrit  au  moyen  d'instruments  appro- 
pries. Déjà  Buisson  avait  réussi  à  transmettre,  par  des  tubes  à  air» 
les  pulsations  des  artères  sur  lesquelles  il  appliquait  ses  enton- 
noirs munis  de  membranes.  Brondgeest,  en  Hollande,  a  présenté 
sous  le  nom  de  pansphygmographe  une  sorte  de  tambour  expio- 
râleur  du  cœur  susceptible  de  s'appliquer  aux  artères.  J'ai  adopté 
une  autre  disposition  qui  me  semble  plus  commode  et  qui  donne 
des  résultats  très  satisfaisants. 

La  figure  114  représente  le  sphygmographe  à  transmission.  La 
monture  ordinaire  est  conservée  avec  son  mode  d'adaptation  au 

1.  béhier,  Description  de  modifications  apportées  au  sphygmographe.  (BuU,  de 
Umd.deméd.,  1]  août  1868,  t.  XXXIII,  p.  176.) 

2.  Balth.-Forstcr,  British  and  Foreign  medico-chir.  Heview.  July  1867. 

Us  inslruments  de.  Beliier  et  do  B.  Forster  indiquent-ils  réellement  la  pression  exer- 
cée sur  Tartëre?  On  peut  à  coup  sûr  répondre  que  non  ;  car,  avec  un  peu  d'habitude 
da  maniement  d'un  sphygmographe,  on  reconnaît  que  la  conformation  du  poignet  varie 
assez,  d'un  sujet  ù  l'autre,  pour  que  le  ressort  doive  être  très  inégalement  déprimé  lors- 
qu'on veut  presser  Partëre  radiale  avec  une  force  égaie  chez  deux  sujets  différents, 
baoïre  part,  en  admettant  même  que  le  cadran  indiqu&t  en  grammes  la  valeur  de  la 
pression  exercée  par  le  ressort,  une  partie  de  cette  pression  sera  supportée  par  les 
paKies  molles  voisines  de  Tarière,  et  la  valeur  de  cette  partie  de  la  pression  ne  sau- 
rait élre  connue. 

Imaginons  enfin  que  Tartère  toute  seule  supporte  la  pression  du  ressort^  et  que 
celle-ci  soit  exactement  mesurée  ;  on  n'en  pourra  pas  déduire  la  valeur  de  la  pres- 
sion du  sang.  En  effet,  la  forco  avec  laquelle  le  ressort  tend  à  être  soulevé  a  deux 
facteurs  :  la  pression  du  sang  multipliée  par  la  surface  de  paroi  vasculaire  sur  laquelle 
s'exerce  cette  pression.  Or  ce  dernier  facteur  change  beaucoup,  d'un  sujet  à  l'autre,  avec 
IcYolume  de  la  radiale.  Cette  artère  est  souvent  do  calibres  très  différents  au  poignet  droit 
et  au  poignet  gauche,  de  sorte  que  telle  pression  qui  écraserait  l'artère  la  plus  petite 
serait  à  peine  suffisante  pour  déprimer  au  degré  convenable  l'artère  la  plus  volumi- 
neuse. Enfin,  le  calibre  de  Tartère  radiale  change  notablement,  d'un  moment  à  l'autre, 
sur  un  môme  sujet.  En  général,  si  on  laisse  le  sphygmographe  longtemps  appliqué 
sur  le  poignet  d'un  sujet  jeune,  on  constate  que  les  pulsations  augmentent  de  force,  ce 
qui  tient  ik  une  augmentation  du  calibre  de  l'artère  radiale  sous  l'influence  dé  la  com- 
pression prolongée  qu'elle  subit. 
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poignet;  la  vis  Y  règle  la  pression  du  ressort.  A  la  partie  supé- 
rieure, rinstrument  porte  une  capsule  métallique  à  membrane  de 
caoutchouc  semblable  à  celle  d'un  tambour  à  levier.  Sur  la  mem- 
brane est  un  disque  léger  du  centre  duquel  se  détache  une  tige  T 
dont  l'extrémité  s'adapte  au  ressort  de  pression  et  en  transmet  les 
mouvements  à  la  membrane.  La  capsule  à  air  du  sphygmographe 
se  met  en  rapport,  par  un  tube,  avec  celle  d'un  tambour  à  levier 
inscripteur.  On  recueille  le  tracé  sur  le  cylindre  enfumé  d'un  poly- 
graphe  ;  la  forme  en  est  identique  à  celle  que  donne  le  sphygmo- 
graphe ordinaire. 

Le  sphygmographe  à  transmission  présente  l'avantage  de  don- 
ner des  tracés  d'une  longueur  très  grande,  car,  indépendanimenl 


Fig.  1 14.  Sphygmographe  à  transmission  envoyant  la  pulsation  artérie  le  a  un  levier  inscripteur 

situé  à  distance. 


du  parcours  que  représente  un  tour  de  cylindre,  il  suffit  de  chan- 
ger la  position  du  levier  inscripteur  sur  le  cylindre  du  poly- 
graphe  pour  écrire  indéfiniment  les  tracés  du  pouls.  On  constate 
alors  parfois  certaines  irrégularités  qui  eussent  pu  passer  inaper- 
çues dans  la  courte  durée  du  tracé  d'un  sphygmographe  ordinaire. 
La  figure  115  montre  une  irrégularité  périodique  du  rythme  et  de 
l'amplitude  du  pouls,  cette  périodicité  était  réglée  par  le  rythme 
des  mouvements  respiratoires. 

Veut-on  suivre  dans  toutes  ses  phases  l'influence  de  certaines 
conditions  physiologiques  sur  les  caractères  du  pouls,  c'est  encore 
au  sphygmographe  à  transmission  qu'il  faut  s'adresser.  Le  tracé 
(f)g.  116)  montre  la  série  des  changements  qui  se  produisent  dans 
la  fréquence,  la  forme  el  la  force  du  pouls,  pendant  la  durée  d*un 
effort  et  après  que  l'effort  a  cessé.  Il  serait  très  difficile  de  faire 
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tenir  dans  la  durée  du  tracé  d'un  sphygmographc  ordinaire  les 
phases  complètes  de  ce  curieux  phénomène  dont  on  trouvera  Tex- 
plication  plus  tard. 

Le  sphygmographc  &  transmission  permet  encore  de  recueil- 
lir simultanément  le  pouls  de  plusieurs  artères,  ou  d'inscrire 
le  pouls  artériel  en  même  temps  que  la  pulsation  du  cœur.  On 
voit  (fig.  117)  un  exemple  de  cette  inscription  double.  Il  s'agissait 
d'un  malade  qui  présentait  des  systoles  irrégulières;  le  pouls 
radial  avait  des  irrégularités  correspondantes,  la  coïncidence  des 
pulsations  faibles  avec  les  systoles  avortées  est  manifeste  dans  ce 
tracé. 

Les  doubles  tracés  simultanés  du  cœur  et  du  pouls  sont  indis- 
pensables quand  il  s'agit  de  déterminer  le  relard  du  pouls  sur  la 
systole  du  cœur,  indication  si  précieuse  dans  le  diagnoslic  des 
anévrysmes.  Enfin,  ils  éclairent  singulièrement  le  mécanisme  nor- 
mal ou  anormal  de  la  circulation  cardio-vasculaire,  en  montrant 
&  la  fois  comment  le  sang  est  lancé  par  le  cœur  et  comment  il 
est  reçu  dans  le  système  artériel. 


CHAPITRE   XV. 

MÉCANISME  DU  POULS.  —  SA  VITESSE  DE  PROPAGATION. 


Caractères  da  pouls  dans  les  différentes  artères;  ses  variétés  de  forme  ;  son  retard  sar 
la  systole  da  ventricule.  —  Causes  diverses  du  retard  du  pouls.  —  Le  sang  éprouve 
des  oscillations  dans  les  artères.  ~  Expériences  sur  les  ondes  liquides  dans  les  tubes 
élastiques  :  oscillations  d^une  colonne  d'eau  dans  un  tube  dont  les  deux  extrémités 
sont  élastiques;  oscillations  du  liquide  dans  un  tube  entièrement  élastique;  ondes; 
ondes  liquides  dans  les  tubes  ouverts;  ondes  dans  les  tubes  branchés;  identité  du 
retard  du  pouls  sur  le  schéma  et  sur  les  artères  des  animaux.  —  Conditions  qui  font 
varier  le  retard  de  transmission  du  pouls. 


CwnMtères  d«  po«ls  àmmm  les  différente*  artère*  9  sies  variétés  de 
fome,  son  retsird  unr  la  systole  dn  Teatrlcole. 

g  144.  —  Le  pouls  traduit  dans  toutes  les  artères  les  variations 
de  la  pression  du  sang,  mais  il  idiOère  d'une  artère  à  une  autre, 
tant  par  sa  forme,  que  par  Tinstant  où  il  se  produit. 

La  forme  du  pouls  varie  avec  l'artère  explorée.  Ainsi,  tandis 
que  la  pression  aortique  mesurée  tout  près  du  cœur  offre  sensi*- 
blement  la  même  valeur  et  les  mêmes  phases  que  celle  du  ventri- 
cule gauche  en  systole,  et  que  le  pouls  aortique  présente  des 
traits  communs  avec  la  pulsation  ventriculaire,  on  ne  trouve 
plus  rien  qui  rappelle  cette  forme  dans  le  pouls  des  artères 
éloignées  du  cœur. 

g  145.  —  Comparaison  de  la  pulsation  du  cœur  avec  le  pouls  de 
différentes  artères.  —  La  figure  118  montre  quatre  tracés  recueillis 
simultanément  :  les  changements  de  la  pression  du  sang  dans  le 
ventricule  gauche  d'un  cheval,  la  pression  intra-aortique,  le  pouls 
de  la  carotide  et  celui  de  la  fémorale.  Ces  quatre  tracés  diffèrent 
non  seulement  par  leurs  formes,  mais  par  Tinstant  auquel  chacun 
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d'eux  se  produit.  L'origine  du  mouvement  retarde  de  plus  en  plus, 
à  mesure  qu'on  explore  une  artère  plus  éloignée  du  cœur. 

— —Il ■■M 
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Fig.  118.  —  PV,  courbe  de  la  pression  intra-venlriculaire  sur  le  cheval;  A.  pouls  aorlique;  Ca,  pouls 
caroUdien  ;  F,  pouls  fimoràl.  Les  divisioos  du  temps  comptées  dans  le  sens  traasTersal  eoma- 
pondeot  chacune  à  un  dixième  de  seconde. 


Causes  dlTerses  da  relard  dn  ironie. 

On  a  vu  que  le  retard  du  pouls  de  Taorte  sur  le  début  de  la  sys- 
tole du  ventricule  gauche  est  dû  à  ce  que  la  systole  ventriculaire 
n'acquiert  pas,  dès  son  début,  une  force  sufBsante  pour  soulever 
les  valvules  sigmoïdes  de  l'aorte. 

§  146.  —  Retard  de  la  transmission  du  mouvement  dans  les  ar^ 
tères,  —  Pour  la  fémorale  et  les  autres  artères,  le  retard  de  leur 
pouls  sur  celui  de  Taorte  tient  à  une  autre  cause.  Il  dépend  de  ce 
que  la  transmission  du  mouvement  des  liquides  dans  les  tubes 
élastiques  a  lieu  sous  forme  du  transport  d'une  onde  qui  met 
un  certain  temps  A  arriver  du  cœur  aux  extrémités  du  système 
artériel. 

.    Quant  aux  changements  de  forme  que  subit  la  pulsation,  ils 
dépendent  encore  de  la  production  des  ondes  multiples  qui,  à  la 
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suiie  d'une  seule  impulsion  du  sang  par  le  ventricule  gauche, 
donnent  naissance  à  des  oscillations  plus  ou  moins  nombreuses  de 
la  tension  artérielle.  Telle  est  Torigine  du  pouls  rebondissant  ou 
dicrote  qui  s'observe  même  dans  les  conditions  de  parfaite  santé. 
Il  ne  sera  question  dans  ce  chapitre  que  du  retard  du  pouls  et 
des  influences  qui  le  modifient  ^ 


Le  MUig  éprouve  des  oselllatloiia  dmatm  les  artères. 

ê  147.  —  Le  mouvement  du  sang,  à  l'intérieur  des  vaisseaux 
élastiques,  est  soumis  aux  lois  ordinaires  des  oscillations  ou  des 
vibrations.  Lancé  avec  une  certaine  vitesse  dans  les  artères,  le 
sang  acquiert  une  force  vive,  en  vertu  de  laquelle  il  s'élance  vers 

1.  Joftios  Weilbrecht  (1740,  Commenlarii  Àcad.  Imp.  Peiropolilanis)  et  Sénac  {loc, 
cit. y  1777)  avaient  déjà  signalé  Texistence  d'un  retard  du  pouls  dans  les  artères  éloi- 
gnées du  coeur,  mais  ce  phénomène  est  peu  sensible  et  échappe  &  Tobservateur  dont 
le  tact  n'est  pas  très  exercé  ;  Haller,  qui  concevait  l'existence  de  ce  retard,  le  regardait 
comme  imperceptible  à  nos  sens.  Confirmé  plus  tard  par  Garlisle  {Observ  .  on  Motions 
and  Sounds  ofthe  Heart,  Brit.  Assoc.,  1833)  et  Rochow  {Dictionn.  en  XXXvol.)^  le 
retard  du  pouls  a  été  soigneusement  étudié  par  E.-H.  Wcber  {Depulau  in  omnibus 
arieriis  plane  non  synchronico.  Annot.  Acad.  Leipzig,  1834),  qui  lui  a  donné  sa  véri- 
Uible  interprétation  en  l'expliquant  par  le  transport  d'une  onde  à  l'intérieur  des  artères. 
Weber  attribue  à  l'onde  artérielle  une  vitesse  de  9"',24  par  seconde  et  une  longueur 
de  2"8.  Enfin,  pour  bien  faire  comprendre  que  ce  n'est  pis  du  sang  lancé  par  la  der- 
nière systole  ventriculaire  qui  soulève  le  doigt  quand  on  explore  le  pouls  radial,  mais 
que  c'est  la  transmission  de  proche  en  proche  do  l'impulsion  du  cœur  qui  produit  la 
pulsation,  Weber  emploie  cette  expression  pittoresque  :  Unda  non  est  maleria  pro- 
grediens,  sed  forma  maleriœ  progrediens» 

A.-W.  Volkmann  [Hdmodynamiky  Leipzig,  1850)  admit  l'existence  de  vagues  san- 
guines à  l'intérieur  des  vaisseaux,  et  pour  en  déterminer  la  marche,  fit  desexpériences 
fort  remarquables.  Le  savant  physiologiste  ne  disposait  alors  que  d'un  intestin  de  ihévre 
comme  tobe  élastique;  trois  manomètres  à  mercure  munis  de  flotteurs,  suivant  la  mé^ 
Uiode  de  Ludwi<;,  lui  permirent  d'explorer  en  trois  points  de  cet  intestin  la  valeur  des 
pfessions. 

Volkmann  admet  des  ondes  positives  ou  de  tension,  et  des  ondes  négatives  ou  d'as- 
piration. Pour  lui,  les  ondes  marchent  plus  vite  quand  le  conduit  est  large  et  s'éteignent 
d'aotent  plus  vite  que  la  pression  y  est  plus  grande.  Les  vagues  positives  et  négatives 
ont  une  amplitude  plus  grande  vers  l'orifice  d'entrée.  Volkmann  admet  enfin  que  des 
vagues  semblables  existent  dans  les  artères  et  suppose  que  des  ondulations  des  parois 
du  tnbe  peuvent  interférer  avec  celles  du  liquide  qui  y  est  contenu. 

Vierordt  (DieLehre  v.  A  rlerienpuls)  admet,  comme  Weber,  l'existence  d'une  onde  arlé- 
rieUe  dont  le  transport  correspondrait  à  la  vitesse  de  propagation  du  pouls.  Cette 
onde  parcourrait,  comme  Ta  admis  Weber,  28  pieds  1/2  pair  seconde,  de  sorte  que  la 
vague  entière  est  plus  longue  que  Tarbre  artériel.  —  Vierordt  pense  que  les  interfé- 
rences signalées  par  Volkmann  sont  ducs  à  la  combinaison  des  mouvements  propres 
du  manomètre  avec  ceilx  qui  lui  sont  communiqués. 
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les  dernières  ramifications  du  système  artériel,  les  distend  en 
perdant  sa  vitesse,  puis  rétrograde  sous  l'influence  du  retrait 
élastique  de  ces  vaisseaux.  Dans  ce  phénomène  interviennent  les 
influences  combinées  de  trois  facteurs  qui  sont  :  la  densité  du 
liquide  en  mouvement,  la  vitesse  dont  il  est  animé,  l'élasticité  des 
vaisseaux  dans  lesquels  s'effectue  le  mouvement  '. 


Expériences  Mir  les  ondes  lli|nide»  dans  les  tnibes  élnstiqnes. 

g  148.  —  Oscillations  d'une  colonne  d'eau  dans  un  tube  dont  les 
deux  extrémités  sont  élastiques.  —  Pour  réduire  le  phénomène  à  sa 
forme  la  plus  simple,  considérons  le  cas  où  une  colonne  d'eau, 
contenue  dans  un  tube  de  verre  terminé  par  deux  tronçons  élas- 
tiques, oscille  alternativement  d'une  de  ses  extrémités  à  l'autre. 


1.  Dans  toule  oscillation  on  vibration,  ces  trois  facteurs  se  rencontrent.  Ainsi,  ima- 
ginons une  verge  élastique  de  métal  terminée  par  une  balle  de  plomb;  si  nous  frappons 
sur  cette  balle,  nous  lui  imprimons  une  vitesse ,  et  le  travail  que  nous  avons  dépensé 
pour  cela  passe  tout  entier  dans  la  balle  à  Tétat  de  force  vive.  €e  travail  emma- 
gasiné resterait  indéfiniment  dans  la  masse  et  ranimerait  d'une  vitesse  uniforme, 
s'il  n*était  dépensé  par  le  mobile  d'une  façon  quelconque.  Dans  le  cas  choisi  pour 
exemple,  la  force  vive  de  la  masse  travaillera  contre  la  force  élastique  de  la  verge  de 
métal  :  nous  verrous  celle-ci  s'infléchir  et  la  force  vive  se  dépenser  peu  à  peu,  ce 
qui  se  traduira  par  la  diminution  graduelle  de  la  vitesse  du  mouvement.  Quand  la 
baile  n'aura  plus  de  vitesse,  elle  aura  dépensé  toute  sa  force  vive,  c'est-à-dire  le  tra- 
vail qu'elle  a  reçu,  et  ce  travail  aura  passé  dans  la  tige  infléchie.  Mais  dans  cette 
tige,  le  travail  n'est  qu'emmagasiné  ;  si  elle  est  parfaitement  élastique,  elle  devra  le 
restituer  à  la  balle.  Cette  masse,  en  effet,  prend  un  mouvement  rétrograde  par  le 
redressement  de  la  tige,  et  quand  celle-ci  est  redevenue  rectiligne,  la  balle  a  pré- 
cisément la  même  vitesse  et  contient  la  même  force  vive  qu'au  premier  instant. 
Puis,  la  force  vive  va  se  dépenser,  comme  tout  à  l'heure,  à  courber  la  tige  en  sens  in- 
verse, et  les  phénomènes  que  nous  venons  «de  décrire  se  reproduiraient  indéfiniment 
si  la  résistance  de  l'air  et  les  autres  causes  de  perle  de  travail  ne  finissaient  par 
éteindre  le  mouvement. 

Toutes  les  oscillations  sont  des  phénomènes  de  môme  nature;  toutes  supposent 
l'existence  d'une  masse  animée  de  vitesse  dépensant  sa  force  vive  contre  une  force 
extérieure  qui  la  lui  restitue  alternativement,  dans  un  sens  et  dans  l'autre,  d'une  ma- 
nière plus  ou  moins  complète. 

La  nature  de  la  force  extérieure  qui  agit  sur  une  masse  d'une  manière  altematire 
peut  changer  sans  que  le  phénomène  soit  modifié  d'une  manière  essentielle.  Ainsi,  on 
peut  assimiler  aux  oscillations  d'une  tige  vibrante  celles  d'un  pendule  dans  lequel  la 
pesanteur  joue  le  même  rôle  que  TélasUcité  dans  le  précédent  exemple. 

Lorsqu'un  manomètre  à  mercure  est  soumis  à  un  rapide  changement  de  pression, 
puis  abandonné  à  lui-même,  des  oscillations  se  produisent,  parce  que  la  colonne  de 
mercuie  animée  de  vitesse  travaille  contre  la  pesanteur  qui  absorbe  sa  force  vive  et  la 
lui  restitue  tour  à  tour. 
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Soit  (fig.  119]  ce  tube  dont  les  extrémités  seules  présentent  de  l'élas- 
ticité; de  Teau  remplit  exactement  l'appareil,  et  deux  ligatures 
placées  aux  bouts  des  tronçons  de  caoutchouc  emprisonnent  le 
liquide.  Il  sufHt  de  frapper  sur  Tun  des  tubes  élastiques  pour  im- 
primer au  liquide  un  mouvement  qui  se  traduira  par  des  oscil- 
lations successives.  La  colonne  d'eau  s'élance  contre  l'extrémité 
du  tube  opposée  à  celle  qui  a  reçu  le  choc,  la  distend ,  perd  sa 
vitesse,  puis  reçoit  de  la  réaction  élastique  du  caoutchouc  une 

Fig.  119.  Tube  de  Terre  plein  d'eau  et  terminé  par  deux  tronçons  élastiques  pour  montrer 
les  oscillations  de  la  colonne  liquide. 

impulsion  qui  la  ramène  à  l'extrémité  opposée  où  les  mêmes  actes 
se  reproduisent.  La  colonne  liquide  oscille  ainsi  d'un  bout  à  l'autre 
du  tube,  jusqu'à  ce  que  les  résistances  que  le  liquide  éprouve  à 
se  mouvoir  éteignent  sa  vitesse  et  arrêtent  les  oscillations. 

Si  l'on  veut  inscrire  ces  oscillations,  on  applique  un  sphygmo- 
graphe  sur  l'un  des  tronçons  de  caoutchouc  comme  on  le  ferait 
sur  une  artère  ;  puis,  saisissant  entre  les  doigts  l'autre  extrémité 
élastique  du  tube,  on  la  comprime  et]on  la  relâche  alternative- 


Fig.  1?0.  Inscription  des  oscillations  du  liquide  dans  un^tiibe  terminé  par  deux  tronçons  éinsliqiics. 

ment.  Le  sphygmographe  inscrit  alors  le  tracé  (fig.  120)  dans 
lequel  les  parties  marquées  du  signe  +  correspondent  aux 
moments  où  le  tube  est  comprimé,  ce  qui  élève  la  pression  du 
liquide,  tandis  que  les  parties  marqués  du  signe  —  se  produisent 
quand  le  tube  cesse  d'être  comprimé. 

Chaque  fois  que  la  pression  est  brusquement  élevée  ou  abaissée, 
on  voit  s'écrire  une  série  de  vibrations;  ce  sont  les  oscillations 
de  la  colonne  liquide  qui  se  porte  alternativement  d'un  bout  à 
l'autre  du  tube.. 
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Les  lois  physiques  des  oscillations  nous  font  prévoir  qu'en  chan- 
geant la  valeur  d'un  des  facteurs  dont  il  a  été  question  précédem- 
ment, on  change  les  caractères  de  Toscillation.  Ainsi,  en  augmen- 
tant la  masse  du  corps  oscillant,  on  accroît  la  durée  de  Toscilla- 
tion  ;  en  augmentant  la  force  élastique  du  tube,  on  diminue  cette 
durée;  en  augmentant  la  vitesse  initiale  imprimée  au  liquide,  on 
accroît  Tamplitude  de  Toscillation*. 

Dans  la  circulation,  il  n'y  a  pas  lieu  de  se  préoccuper  des 
changements  que  peut  éprouver  la  densité  du  sang  et  qui 
sont  négligeables,  mais  la  force  élastique  des  vaisseaux  varie 
beaucoup,  suivant  le  degré  de  réplétion  des  artères,  §  101  ;  il  en 
est  de  même  de  la  vitesse  avec  laquelle  le  sang  passe  du  ventri- 
cule dans  les  artères.  Nous  pouvons  donc  prévoir  déjà  que  les 
oscillations  seront  plus  rapides  quand  la  tension  artérielle  sera 
forte,  et  qu'elles  auront  plus  d'amplitude  quand  le  sang  sera  pro- 
jeté avec  vitesse  par  la  systole  ventriculaire,  c'est-à-dire  dans  les 
cas  de  faible  pression. 

g  1 49.  —  Oscillations  du  liquide  dans  un  tuée  entièrement  élastique; 
ondes,  —Les  conditions  de  l'expérience  qui  vient  d'être  décrite  sont 
trop  simples  pour  fournir  l'explication  complète  du  mouvement 
du  sang  dans  les  vaisseaux.  Nous  avons  supposé  le  cas  d'un 

1.'  î^our  vérifier  l'influence  de»  masses^  comparons  ce  qui  se  pàsse^  suivant  que  le 
tube  est  rempli  d'eau  ou  de  mercure.  On  remarque  (fig.  121)  que  dans  ce  dernier  cas 
la  durée  des  oscillations  s'est  accrue  notablement. 

Pour  constater  Tinfluence  de  la  force  élastique  toute  seule,  remplissons  le  tube  avec 
un  môme  liquide;  mais,  dans  un  cas,  plaçons  à  ses  extrémités  des  tronçons  de  caout- 
chouc mince,  et  dans  Tautre  cas  des  tubes  plus  épais;  de  cette  façon,  nous  ferons  agir 


Fig.  121.  Oscillations  d  une  colonne  de  mercure  dans  un  tube  terminé  par  deux  tronçons  élastiques. 

sur  la  colonne  liquide  en  mouvement  des  forces  élastiques  tantôt  faibles,  tantôt  fortes. 
La  durée  de  l'oscillation  sera  moindre  quand  on  emploiera  le  tube  épais,  c*estrà-dire 
celui  dont  la  force  élastique  est  la  plus  grande. 

Enfin,  si  l'on  imprime  à  la  colonne  liquide  des  impulsions  plus  ou  moins  rapides^  ces 
impulsions,  exigeant  des  dépenses  diflérentes  de  travail,  produiront  des  oscillations 
dont  l'étendue  croîtra  ou  décroîtra  comme  le  travail  dépensé. 
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tube  rigide  dans  toute  son  étendue ,  sauf  à  ses  deux  extré- 
mités ;  or,  les  vaisseaux  artériels  sont  élastiques  sur  toute  leur 
longueur,  il  en  résulte  une  complication  plus  grande  du  mouve- 
ment d'oscillation.  Dans  un  tube  entièrement  élastique,  il  se  pro- 
duit un  mouvement  ondulatoire  analogue  à  celui  qu'on  observe  à 
la  surface  de  l'eau  contenue  dans  une  rigole,  lorsqu'on  donne 
une  impulsion  à  cette  eau. dans  le  voisinage  d'une  des  extrémités 
du  canal  qui  la  renferme. 

Ce  mouvement,  dont  la  complication  est  si  grande  qu'il  a  défié 
longtemps  les  efforts  des  plus  illustres  physiciens,  est  très  facile 
à  déterminer  expérimentalement  au  moyen  de  la  méthode  gra- 
phique.  L'onde,  en  effet,  produit  sur  son  passage  un  gonfle- 


Fig.  133.  Explorateur  du  passage  de  l'onde  soivant  la  longueur  d'un  tube  élastique^ 

ment  plus  ou  moins  prononcé  du  tube  élastique  dans  lequel  elle 
chemine.  11  suffira  donc  d'inscrire  à  la  fois  les  phases  du  gonfle^ 
ment  du  tubedans  une  série  de  points  équidistants,  échelonnés  sur 
toute  sa  longueur,  et  grâce  à  la  superposition  parfaite  de  tous 
les  points  qui,  dans  chaque  courbe,  correspondent  à  un  même 
instant,  on  pourra  suivre  le  transport  de  l'onde  d'un  bout  & 
Vautre  du  tube,  avec  les  modifications  de  sa  forme  et  de  sou 
amplitude.  On  a  déjà  vu  une  application  de  ces  tracés  superposés 
dans  les  expériences  de  cardiographie. 

Pour  explorer  le  gonflement  du  tube  en  différents  points  de 
sa  longueur,  je  me  sers  d'une  série  de  petits  appareils  dont  la 
Ggure  122  représente  la  disposition  ^ 

1.  Un  tambour  métallique  t  (fig.  132)  semblable  à  ceux  qui  entrent  dans  la  construc- 
tion du  tambour  à  levier,  est  collé  à  l'intérieur  d'une  petite  caisse  de  bois  B,  de  ma- 
nière que  la  membrane  du  tambour  soit  tournée  en  bas.  La  caisse  est  ouverte  sur  deux 
de  ses  côtés  pour  laisser  passer  au-dessous  du  tambour  le  tube  t  dont  on  explore  la 
dilatation  (ce  tube  est  représenté  en  coupe);  il  repose  dans  une  demi  -  gouttière 
de  métal  collée  sur  la  face  inférieure  de  la  caisse.  Une  autre  demi-gouttière  repose  sur 
le  tutte  et  est  mise  en  contact  par  en  haut  avec  la  membrane  du  tambour.  Lorsque  le 
passage  de  Tonde  dilate  le  tube  de  caoutchouc,  les  deux  demi -gouttières  de  métal 
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.  Dans  l'appareil  complet  (fig.  123),  un  tube  horizontal  de  caout- 
chouc est  rempli  de  liquide;  à  Tune  de  ses  extrémités  est  une 
pompe;  à  l'autre  un  ajutage  d'écoulement  que  Ton  peut  tenir 
ouvert  ou  fermé  suivant  la  nature  de  Texpérience.  Le  tube  tra- 
verse les  caisses  de  six  explorateurs  du  passage  de  Tonde  placés  A 
une  distance  de  20  centimètres  les  uns  des  autres  ;  il  se  prolonge 
au  delà  du  dernier  explorateur,  mais  on  peut,  au  moyen  d'une 
pince,  le  fermer  exactement  à  ce  niveau.  De  cette  façon,  l'onde 
viendra  heurter  en  ce  point  contre  l'obstacle  formé  par  la 
pince. 

Six  tambours  à  levier,  disposés  dans  le  même  ordre  que  les  six 
explorateurs  de  l'onde  le  sont  le  long  du  tube,  tracent  leurs 
courbes  sur  un  même  cylindre  animé  d'une  assez  grande  vitesse 
de  rotation,  28  centimètres  par  seconde.  Cette  vitesse  est  contrôlée 
par  un  chronographe  de  50  vibrations  doubles  par  seconde.  Chacun 
des  explorateurs  du  gonflement  du  tube  est  relié  à  un  tambour  à 
levier  par  un  tube  de  caoutchouc.  L'appareil  inscripteur  (fig.  123] 
reçoit  à  la  fois  six  tracés  dont  chacun  est  commandé  par  un  des 
explorateurs. 

Expérience.  —  Au  moyen  d'une  petite  pompe  dont  on  enfonce 
brusquement  le  piston,  on  lance  dans  le  tube  quelques  centi- 
mètres cubes  de  liquide.  Les  six  leviers  entrent  en  mouvement 
et  l'on  recueille  le  tracé  suivant  (fig.  124). 

Sans  entrer  pour  le  moment  dans  l'analyse  complète  de  cette 
figure,  on  y  voit,  au  premier  coup  d'œil,  que  le  gonflement  du 
tube  s'opère  successivement  aux  divers  points  de  sa  longueur* 
Des  lignes  verticales  qu'on  abaisserait  du  sommet  de  chaque 
courbe  sur  le  tracé  du  chronographe  montreraient  de  combien 
retarde  le  sommet  de  l'onde  pour  chacun  des  points  de  la  lon- 
gueur du  tube*. 

§  150.  —  Pour  montrer  que,  dans  un  même  tube,  le  transport 
de  l'onde  est  plus  lent  quand  la  densité  du  liquide  est  plus 
grande,  mettons  du  mercure  au  lieu  d'eau  dans  notre  tube  élas- 


tendent  à  s*écarler  l'une  de  Tantre,  et  comme  la  supérieure  est  seule  mobile,  c*ett  elle 
qui  exécute  la  totalité  du  mouvement;  elle  comprime  le  tambour  placé  au-dessus  d'elle» 
et  celui-ci  transmet  à  un  tambour  à  levier  inscripteur  le  signal  de  gonflement  du  tube 
au  point  exploré. 

1.  Pour  le  détail  douces  expériences,  voir  Trav,  lab.,  t.  I/p.  98. 
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tique  et  répétons  la  même  expérience.  Les  tracés  obtenus  seront 
ceux  qui  sont  ponctués  dans  la  figure  124;  ils  indiquent  un  brans* 


^-^C^A^^^g^ 


Fig.  134.  Transport  de  Tonde  liquide  dans  nn  tobe  éUstiqne.  Les  coorbei  pleines  eorretpoBdeat  «a 
trapsport  de  l'onde  dans  un  tube  plein  d'eau.  Les  courbes  ponctuées  correspondent  au  uiovt»- 
menls  de  l'onde  dans  un  tube  rempli  de  mercure. 


port  de  l'onde  environ  cinq  fois  plus  lent  que  dans  le  tube  rempli 
d'eau. 

Une  série  d'expériences  faites  avec  des  tubes  d'élasticités  va- 
riées ^  et  en  imprimant  des  impulsions  plus  ou  moins  rapides 
au  liquide  qu'on  projette  dans  le  tube,  m'a  fait  voir  que  la  vitesse 
de  Tonde  diminue  graduellement  dans  son  transport  d'un  bout  & 
l'autre  du  tube  ;  qu'elle  augmente  quand  la  force  élastique  du  tube 
est  plus  grande  ;  qu'elle  crott  également  avec  la  vitesse  d'impul- 
sion du  liquide. 


g  151.  —  Ondes  liquides  dans  les  tubes  ouverts,  —  Les  précé- 
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dénies  expériences  ayant  été  faites  sur  un  tube  fermé  à  son 
extrémité,  il  y  avait  lieu  de  chercher  si  les  mêmes  phénomènes 
se  passent  dans  un  tube  ouvert  à  ses  deux  bouts  et  traversé  par 
un  courant  continu  de  liquide ,  ainsi  que  cela  existe  dans  la 
circulation  du  sang.  Or,  Texpérience  a  montré  que  la  propagation 
de  Tonde  se  fait  de  la  même  façon  quand  le  tube  est  traversé  par 
un  courant  de  liquide;  la  marche  des  ondes  étant,  comme  Ta  dit 
Weber,  indépendante  du  transport  matériel  du  liquide. 

g  152.  —  Ondes  dans  les  tubes  branchés,  —  Enfin,  au  lieu  d'un 
tube  simple  et  rectiligne  comme  celui  que  nous  venons  d'em- 
ployer, si  nous  avions  affaire  à  des  tubes  branchés  les  uns  sur 
les  autres  comme  le  sont  les  artères,  Tonde  se  transmettrait-elle 
delà  même  façon? 


Fig.  12S.  Pulsation  da  cœur  Puls^  pools  carotidien  Car,  et  pouls  de  la  tibiale  Tib,  recueillis  suf  le 
schéma  pour  montrer  le  retard  inégal  des  pulsations  des  artères  sur  celles  du  cœur. 


Pour  répondre  à  cette  question,  il  suffit  de  recourir  au  schéma 
de  la  circulation  qui  a  été  décrit  précédemment.  En  appliquant, 
sur  difTérentes  parties  de  cet  appareil,  des  explorateurs  du  pouls 
placés  les  uns  sur  l'origine  de  l'aorte  et  sur  les  gros  troncs  arté- 
riels, les  autres  sur  les  branches  secondaires  ou  sur  des  artères 
très  éloignées  du  cœur,  on  voit,  en  inscrivant  simultanément 
ces  différentes  pulsations,  que  la  transmission  de  l'onde  se  fait 
suivant  les  mêmes  lois  que  dans  le  tube  élastique  rectiligne  dont 
nous  nous  servions  tout  à  Theure. 
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§  153.  —  Identité  du  retard  du  pouh  sur  le  schéma  et  sur  les  artères 
des  animaux.  —  Ces  pulsations,  dont  le  retard  s'accrott  à  mesure 
que  le  vaisseau  qui  les  a  fournies  est  plus  éloigné  du  cœur,  rap- 
pelient  complètement  ce  qui  se  passe  sur  le  vivant  quand  on  in- 
scrit à  la  fois  les  pulsations  de  différentes  artères.  En  comparant  la 
Ggure  124  recueillie  sur  le  schéma  &  celle  que  donne  l'inscription 
simultanée  de  la  pulsation  du  cœur,  du  pouls  de  Taorteet  décelai 
de  la  fémorale  (fig  118)  on  voit  que,  de  part  et  d'autre,  le  retard 
delà  pulsation  s'observe  dans  des  conditions  identiques. 


CondlUoiis  qal  font  ▼arler  le  retard  de  transinlMioB  da  pools. 

g  154.  —  Dans  la  circulation  du  sang,  deux  conditions  peuvent 
modifier  la  vitesse  de  transmission  du  pouls  :  la  force  élastique  des 
artères  change  à  chaque  instant;  toute  augmentation  de  l'obstacle 
à  l'écoulement  du  sang,  en  élevant  la  tension  artérielle,  devra 
accélérer  la  propagation  de  Tonde  du  pouis.  Mais  il  se  produit 
en  même  temps  une  influence  de  sens  inverse  qui  annule  à  peu 
près  complètement  leseifetsdeTaccroissement  delà  force  élastique 
des  vaisseaux  :  c'est  la  moins  brusque  pénétration  du  sang  dans 
les  artères*.  En  eiïct,  le  cœur  a  d'autant  plus  de  peine  à  se  vider 
qu'il  rencontre  une  résistance  plus  grande.  Nous  avons  vu,  g  48, 
que,  par  TefTet  de  cette  résistance  augmentée,  il  envoie  moins  de 
sang  dans  les  artères;  ajoutons  qu'il  envoie  moins  vite  ces  ondées 
de  petit  volume. 

Inversement,  quand  la  tension  artérielle  est  faible,  cette  cause 
de  ralentissement  de  l'onde  sanguine  est  compensée  par  la  péné- 
tration plus  facile  et  par  conséquent  plus  abondante  et  plus 
brusque  du  sang  ventriculaire  dans  le  système  artériel.  De 
ces  conditions  résulte  une  tendance  à  la  translation  plus  rapide 
de  Tonde  du  pouls. 


1 .  C'est  en  vertu  d'une  conception  théorique  que  Weber  a  donné  le  retard  da  pouls 
comme  pouvant  fournir  une  notion  de  Tétat  de  la  tension  artérielle.  Voici  comment 
l'illustre  physiologiste  s'exprime  à  ce  sujet  :  «  Quo  magis  arterix  extensioni,  guam 
a  sanguine  impulso  patiuntur,  resistuntj  eo  ceUrius  undam  propagari  ntceue  est, 
Haud  diibio,  celeriias  propagaiionis  pulsits  et  ipsa,  non  nihil  diversis  ssgrotis  di- 
versa  est.  Qum  diversilas,  sipercipi  posset^  optime  gradum  qvu)  arterim  intenlx  sunt 
indicaret.  >  On  a  vu  que  ce  retard  peut  être  mesuré  avec  une  parfaite  exactitude  an 
moyen  des  appareils  inscripteurs  ;  c'est  par  une  série  de  déterminations  clmiques  qu'on 
saura  exactement  quelle  est  la  signification  du  retard  da  pouls  dans  les  maladies. 
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La  compensation  de  ces  deux  influences  antagonistes  est  à  peu 
près  complète  chez  Thomme  sain  ou  malade,  de  sorte  que,  si  Ton 
mesure  l'intervalle  de  temps  qui  sépare  le  pouls  de  la  carotide  de 
celui  de  la  fémorale  sur  un  même  sujet,  on  trouve,  presque  tou^ 
jours,  la  même  valeur.  Mais  il  est  certaines  altérations  des  artères 
qui  changent  beaucoup  la  vitesse  de  propagation  de  Tonde  san- 
guine; ainsi  agissent  les  anévrysmes  et  les  rétrécissements  arté-- 
riels.  Ces  deux  altérations,  dont  nous  aurons  à  parler  longue- 
ment dans  les  chapitres  consacrés  &  la  pathologie,  ont  pour  effet 
de  retarder  la  transmission  du  pouls,  de  sorte  que  les  deux  ra- 
iiales,  qui  doivent  battre  en  même  temps  sur  un  sujet  sain, 
battent  l'une  après  l'autre  chez  un  sujet  qui  porte  un  anévrysme 
ou  un  rétrécissement  sur  Tune  des  artère  explorées.  C'est  ce  que 
Ton  connaît  sous  le  nom  de  pouls  différent.  Ce  caractère,  qui  n*est 
sensible  au  toucher  que  s'il  est  extrêmement  prononcé,  est  très 
nettement  perceptible  si  Ton  emploie  en  même  temps  deux  sphyg- 
mographes  à  transmission. 

Il  n'est  pas  toujours  possible  d'explorer  simultanément  les  deux 
artères  dont  on  veut  comparer  les  pulsations  au  point  de  vue  du 
synchronisme.  Ainsi,  pour  inscrire  à  la  fois  le  pouls  des  deux  ra^ 
diales,  il  faut  disposer  de  deux  sphygmographes  &  transmission. 
On  peut  tourner  la  difliculté  en  comparant  le  retard  de  chacune 
des  radiales  à  un  point  de  repère  commun  qui  sera,  soit  la  pul- 
sation du  cœur,  soit  le  pouls  de  la  carotide.  La  différence  entre 
les  deux  retards  observés  représentera  exactement  le  retard  du 
pouls  d'une  des  artères  radiales  sur  celui  de  la  radiale  du  côté 


].  Certains  aoteurs  ont  employé- des  signaux  électriques  pour  mesurer  le  retard 
da  ponis  sur  la  pulsation  du  cœur  :  M.  Kcndrick  {Edinb,  Med»  Joum,  Juillet  1874)  ; 
Landois  {Lehr  buch  der  Physiologie  des  Menschen.  1879,  p.  157). 

Je  crois  qu'il  faut  beaucoup  se  défler  de  l'emploi  des  signaux  électriques  dans  ce 
cas,  et  généralement  lorsqu'il  y  a  lieu  de  mesurer  le  temps  qui  sépare  deux  actes  l'un 
de  l'autre.  En  effet,  un  signal  électrique  doit  être  produit  par  une  rupture  ou  par  une 
clôture  de  courant.  Dans  tous  les  cas,  il  faut  un  certain  travail  mécanique,  soit  pour 
séparer  deux  pièces  de  métal  qui  se  touchaient,  soit  pour  amener  en  contact  deux 
pièces  qui  étaient  séparées  l'une  de  l'autre.  Or,  si  faible  qu'on  suppose  le  travail  néces- 
saire pour  obtenir  ces  clôtures  ou  ruptures  de  courant,  on  peut  être  sûr  que  l'acte  dont 
on  veut  signaler  le  début  n'aura  pas,  dans  les  premiers  instants,  la  force  néces- 
saire pour  provoquer  un  signal  électrique.  Une  systole  du  coeur,  par  exemple, 
débutera  toujours  un  peu  avant  de  produire  le  signal  qui  devra  l'annoncer;  il  en  est 
de  même  pour  le  pouls.  Ces  retards  des  signaux  sur  les  actes  qu'ils  doivent  annoncer 
ne  seront  probablement  jamais  égaux  entre  eux,  soit  que  les  deux  contacts  électriques 
n'exigent  pas  exactement  le  même  effort  pour  se  mouvoir,  soit  que  les  deux  mouve- 
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Si  le  retard  du  pouls  radial,  sur  le  pouls  carotidieu  varie  peu  chez 
un  même  sujet,  à  l'état  sain,  ou  sur  deux  sujets  à  peu  près  de 
même  taille,  il  en  est  autrement  du  retard  du  pouls  artériel  sur 
la  pulsation  du  cœur.  Celui-ci  change,  à  chaque  instant,  suivant 
l'état  de  la  tension  artérielle.  Cette  tension  est-elle  très  faible,  le 
pouls  retarde  très  peu  sur  la  pulsation  du  cœur;  en  effet,  dès 
le  début  de  sa  systole,  le  ventricule  a  acquis  une*  force  suffisante 
pour  surmonter  l'effort  que  la  pression  du  sang  exerce  sur  les 
valvules  sigmofdes  de  l'aorte.  La  tension  artérielle  forte  entratne 
au  contraire  un  grand  retard  du  pouls  sur  la  pulsation  du  cœur, 
attendu  que  la  systole  ventriculaire  doit  se  prolonger  plus  long- 
temps pour  atteindre  la  phase  où  elle  est  capable  de  soulever  les 
valvules  sigmoïdes  {§  79). 

Pour  comprendre  les  conditions  qui  donnent  naissance  aux  for- 
mes si  diverses  du  pouls  dont  nous  avons  représenté  plus  haut 


ments  que  Ton  doit  signaler  n'aient  pas  exactement  les  mêmes  phases;  en  ce 
cas,  celui  dont  le  début  sera  le  plus  brusque  a  beaucoup  de  chances  d'être  signalé  le 
premier. 

J'ai  reconnu  ces  inconvénients  des  signaux  électriques  dans  mes  premières  tents- 
tives  de  cardiographie,  en  1859.  Un  contact  électrique  était  fermé  par  la  pulsation  da 
cceur,  tandis  qu'un  tube  plein  d'eau  terminé  par  deux  ampoules  élastiques,  comme 
dans  la  ûgure  31 ,  explorait  la  pression  du  sang  dans  le  ventricule.  Le  signal  électrique 
précédait  toujours  le  moment  où  le  tube  ventriculaire  annonçait  le  début  de  la  systole. 
Cette  erreur  tenait  à  l'inégale  sensibilité  des  deux  instruments.  En  outre,  l'écart  des 
deux  signaux  variait  à  ma  volonté  :  je  l'allongeais  en  augmentant  la  résistance  à 
vaincre  par  la  pulsation  du  cœur  pour  produire  la  rupture  du  courant;  je  le  raccour- 
cissais en  diminuant  cette  résistance.  De  ce  moment,  je  renonçai  à  l'emploi  des  signaux 
électriques  pour  mesurer  l'intervalle  qui  sépare  les  débuts  de  deux  actes  physiolo- 
giques. 

I.es  signaux  à  air  ont  cet  avantage  qu'ils  indiquent  toutes  les  phases  des  actes  qu'ils 
traduisent;  de  sorte  que,  si  la  pulsation  du  cœur  ou  celle  d'une  artère  débute  d'une 
manière  très  lente,  on  s'en  apercevra  sur  le  tracé  et  l'on  estimera  mieux  que  de  toute 
autre  manière  le  point  précis  qui  correspond  au  début  du  phénomène. 

Keyt,  de  Cincinnati,  qui  a  fait  beaucoup  de  mensurations  du  retard  du  pouls  sur  la 
pulsation  du  cœur,  transmet  les  deux  sortes  de  mouvements  avec  des  tubes  pleins 
d'eau.  (On  trouvera,  à  Iol  partie  technique j  la  disposition  du  cardio^sphygmographe  de 
Keyt.)  Ces  signaux,  au  point  de  vue  chronographique,  sont  d'une  précision  aussi 
grande  que  ceux  que  donne  l'emploi  de  tubes  à  air.  Il  importe  seulement  de  déter- 
miner avec  deux  instruments  de  même  nature  l'instant  d'apparition  des  deux  mouve- 
ments explorés.  Que  l'on  compare,  par  exemple,  l'intervalle  qui  sépare  la  pulsation  du 
cœUr  du  pouls  radial  droit,  à  celui  qui  sépare  la  pulsation  du  cœur  du  pouls  radial 
gauche.  En  employant  des  signaux  à  air,  on  trouvera  deux  durées  assez  courtes;  avec 
deux  signaux  à  eau,  les  durées  seront  plus  longues.  Mais  la  difiérence  entre  les  deUx 
durées  comparées  l'une  à  l'autre  restera  la  même,  quel  que  soit  le  mode  de  transmission 
employé. 
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quelques-uns  des  types,  il  est  indispensable  d'étudier  certaines 
conditions  hydrauliques  qui  président  &  la  naissance  de  ces  formes. 
En  premier  lieu,  nous  traiterons  de  la  forme  et  du  mouvement  des 
ondes  sanguines  qui  se  produisent  dans  le  système  artériel  sous 
l'influence  de  la  brusque  pénétration  du  sang  dans  les  artères,  et 
nous  montrerons  les  effets  de  ces  ondes  sur  la  forme  de  la  pulsa- 
tion du  cœur  et  sur  le  pouls. 


CHAPITRE   XVL 

REBONDISSEMENT  OU  DICROTISME  DES  POLSATIONS  DU  CŒUR  ET 
DU  POULS  ARTÉRIEL.  —  DIFFÉRENCES  DE  LA  FORME  DU  POULS 
DANS   LES  DIFFÉRENTES  ARTÈRES. 

Les  ondes  qui  se  produisent  dans  le  système  artériel  influent  sur  la  forme  des  pul- 
sations du  cœur  et  des  artères.  —  Analyse  du  mouvement  des  ondes  liquides.  —  Re- 
tentissement des  ondes  aortiques  sur  la  pression  dans  le  ventricule  gauche.  — 
Changements  de  forme  du  tracé  ventriculaire  quand  on  fait  varier  les  ondes  aor- 
tiques. —  Des  ondes  sanguines  dans  la  petite  circulation.  —  Retentissement  des 
ondes  aortiques  dans  la  pulsation  du  cœur  gauche  de  Thomme.  —  Les  ondes  des 
artères  restent  confinées  dans  ces  vaisseaux  pendant  la  diastole  des  ventricnles.  — 
Onde  de  clôture  des  valvules  sigmoTdes.  ~-  Rebondissement  ou  dicrotisme  du  pouls 
artériel. 


Le0  ondes  qnl  ne  produlflent  dana  le  •ystéBie.  artériel 

la  forme  dee  paleacloaa  du  ecear  et  des  artères. 

Les  tracés  représentés  ci-dessus  ont  montré  que  non  seulement 
la  pulsation  mot  un  certain  temps  à  se  transmettre  d'un  bout  à 
l'autre  du  système  artériel,  mais  aussi  qu'elle  présente  des  formes 
différentes  suivant  Tartère  qu'on  explore.  On  connaît  déjà  la 
cause  du  retard  de  la  transmission  du  pouls:  ce  retard  correspond 
à  la  vitesse  de  propagation  de  l'onde  sanguine  dans  les  vaisseaux. 
Nous  allons  montrer  que  les  variétés  que  présente  la  forme  des 
pulsations  sont  dues  à  ce  que  des  ondes  plus  ou  moins  nom- 
breuses et  marchant  en  sens  divers  se  forment  dans  les  vaisseaux 
artériels. 


Analyse  dn  mouvement  des  tmdes  Uqnldes. 

g  155.  —  Pour  saisir  la  manière  dont  ces  ondes  naissent,  se 
déplacent  et  se  combinent,  reprenons  l'expérience  précédemment 
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décrite  et  que  nous  avons  analysée  seulement  en  ce  qui  concerne 
la  vitesse  de  propagation  de  l'onde. 

La  figure  126  représente  les  formes  que  revêt  le  changement  de 
volume  du  tube  élastique  en  six  points  différents  de  sa  longueur, 
sous  l'influence  d'une  brusque  introduction  de  liquide  par  Tune  de 
ses  extrémités.  D'après  ce  qui  a  été  dit  §  114,  il  est  clair  que 
les  changements  de  tension  et  les  phases  du  pouls  donneront 
des  tracés  identiques  à  celui  du  gonflement  du  tube.  En  analysant 
celle  figure  nous  y  voyons  : 

1»  Que  le  mouvement  du  liquide  se  traduit  par  une  première 
onde  qui  se  transporte  d'un  bout  à  l'aulre  du  tube;  cette  onde 
primaire  directe  est  reconnaissable  dans  ses  passages  successifs 
sous  les  diflièrents  explorateurs;  elle  se  traduit  par  les  courbes 
la  2a  3a...  6a. 

2*  Que  l'onde  primaire  directe  est  suivie  d'ondes  secondaires,  6, 
d'ondes /era'aires,  c,  ctparfoisd'un  plus  grand  nombre  d'ondes;  les 
dernières  sont  de  plus  en  plus  petites  et  s'éteignent  avant  d'ar- 
river au  bout  du  tube. 

^"^  Que  l'onde  primaire  directe  se  réfléchit  contre  l'extrémité  du 
lube  et  revient  sous  forme  d'onde  réfléchie  a'  suivant  un  trajet 
rétrograde  et  retourne  vers  rentrée  du  tube,  à  peu  près  avec  la 
même  vitesse  que  dans  son  parcours  centrifuge. 

Ne  retenons  pour  le  moment  que  ces  faits*,  ils  permettent  déjà 

1.  Poar  plus  de  développements;  voir  Trav,  lab.,  t.  I^  p.  98  à  122;  nous  ne  pouvons 
ici  que  reproduire  les  conclusions  de  ce  travail  : 

CONCLUSIONS. 

1*  Lorsqu'un  liquide  pénètre  avec  vitesse  et  d'une  manière  intermittente  dans  un 
conduit  élastique  déjà  plein,  il  se  forme,  dans  la  colonne  liquide  tout  entière,  des  ondes 
positives  qui  se  transportent  avec  une  vitesse  indépendante  du  mouvement  de  transla- 
tion du  liquide.  Ces  ondes  semblent  soumises  aux  lois  générales  des  mouvements  ondu- 
latoires; des  appareils  spéciaux  permettent  de  les  étudier; 

2*  La  vitesse  de  transport  d'une  onde  est  proportionnelle  à  la  force  élastique  du  tube; 
elle  varie  en  raison  inverse  de  la  densité  du  liquide  employé;  elle  diminue  graduelle- 
meot  pendant  le  parcours  de  l'onde;  elle  croît  avec  la  rapidité  d'impulsion  du  liquide  ; 

3*  L'amplitude  de  l'onde  est  proportionnelle  à  la  quantité  de  liquide  qui  pénètre  dans 
e  tube  et  à  la  brusquerie  de  sa  pénétration;  elle  diminue  peu  à  peu  pendant  le  par- 
cours de  l'onde; 

4*  Quand  un  afflux  de  liquide  dans  le  tube  est  bref  et  énergique,  il  peut  se  faire, 
BOUS  Tinfluenco  de  cette  impulsion  unique,  une  série  d'ondes  successives  qui  marchent 
es  unes  à  la  suite  des  autres.  Ces  ondes  secondaires,  formées  suivant  les  lois  du  mou- 
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de  comprendre  un  grand  nombre  de  phénomènes  qui  se  passent 
dans  la  circulation  du  sang.  Les  ondes  multiples,  directes  et 
réfléchies,  se  produisent  nécessairement  dans  l'aorte,  car  Texis- 
tence  d'un  écoulement  terminal  n'en  empêche  pas  la  formation  g  151. 
II  y  aura  donc  des  ondes  primaires  et  secondaires  dans  Taorte, 
et  cela  va  expliquer  certaines  inflexions  du  pouls  aortique  et 
même  de  la  pulsation  ventriculaire,  dont  il  n'était  pas  possible  de 
comprendre  la  production. 


vemeot  vibratoire,  ont  des  amplitudes  graduellement  décroissaDles;  en  oulre,  elles 
peuvent  être  suivies  plus  ou  moins  loin  sur  le  trajet  du  tube  :  les  dernières  formées, 
étant  les  plus  Taibles,  s'éteignent  les  premières; 

5°  Quand  une  onde  est  suivie  d'ondes  secondaires,  on  peut  mesurer  la  longueur  de 
chacune  d'elles,  d'après  l'intervalle  qui  sépare  deux  sommets  consécutifs.  La  lon- 
gueur d'une  onde  augmente  quand  diminuent  sa  vitesse  et  son  amplitude; 

6*  Si,  au  lieu  d'introduire  du  liquide  dans  le  tube,  on  en  retire  au  contraire  une 
petite  quantité,  il  se  forme  une  onde  négative  qui  est  soumise  aux  mêmes  lois  que 
l'onde  positive  et  peut  être  suivie  d'ondes  négatives  secondaires  ; 

7*  Lorsque  le  tube  dans  lequel  se  forment  les  ondes  est  fermé,  ou  sulQsamment  ré- 
tréci à  son  extrémité,  il  se  forme  des  ondes  réfléchies  qui  suivent  un  trajet  rétrograde 
et  reviennent  à  l'origine  du  tube.  Ces  ondes  réfléchies  se  distinguent  des  ondes  directes, 
en  ce  que  la  compression  du  tube  en  aval  du  point  exploré  augmente  l'intensité  des 
ondes  directes  et  supprime  les  ondes  réfléchies.  Au  lieu  ob  se  fait  la  réflexion,  l'ampli- 
tude des  ondes  augmente,  ainsi  qu'on  l'observe  à  la  surface  d'un  bassin,  quand  les 
ondes  viennent  en  frapper  les  boixls; 

8*  Si  le  liquide  pénètre  avec  une  grande  rapidité  dans  un  tube  à  parois  peu  exten- 
sibles, on  voit  se  former  ce  qu'on  pourrait  appeler  des  vibrations  harmoniques  ;  elles 
sont  surajoutées  aux  ondes.  Ces  harmoniques  n'apparaissent  pas  à  l'orifice  d'entrée  du 
tube,  mais  seulement  un  peu  plus  loin;  elles  disparaissent  près  de  l'extrémité  opposée; 

9*  Quand  le  liquide  pénètre  dans  le  tube,  en  grande  quantité  et  pendant  assez  long- 
temps, son  afflux  prolongé  s'oppose  à  roscillalion  rétrograde  qui  fait  naître  les  ondes 
secondaires.  Toutefois,  celles-ci  peuvent  apparaître  à  une  certaine  distance  de  lorifice 
d'entrée  du  tube;  « 

10*  Dans  les  tubes  branchés,  de  calibres  et  d  épaisseurs  semblables,  il  se  fait  un 
mélange  très  compliqué  d'ondes  qui  passent  d'un  tube  dans  l'autre.  Mais,  dans  les  con- 
ditions de  la  circulation  du  sang,  l'aorte  ne  permet  pas  le  passage  des  ondes  d'une 
artère  dans  une  autre.  L'aorte  a  ses  propres  ondes,  qu'elle  envoie  dans  toutes  les  ar- 
tères où  elles  se  transforment  plus  ou  moins,  mais  elle  éteint  et  absorbe,  comme  un 
réservoir  élastique,  les  ondes  que  chaque  artère  lui  apporte,  et  ne  les  envoie  point  aux 
autres; 

11*  Quand  de  petits  tubes  de  longueurs  inégales  sont  branchés  sur  un  tube  plus 
gros,  comme  les  artères  le  sont  sur  l'aorte^  chacun  de  ces  tubes  est  le  siège  d'ondes 
qui  lui  sont  propres,  qui  se  forment  à  son  intérieur  et  dont  la  longueur  varie  avec  celle 
du  tube. 
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Fig.  126»  Transport  des  ondes  posilives  dans  un  tube  élastique. 
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RetoBtlMi«iii«B(  des  omdem  «orti^vca  mmr  la  pr«MMilo«  dans  le 
Yeatrieale  gavehe. 

g  156.  —  Soient  (flg.  127)  les  tracés  simultanés  du  pouls  aor- 
lique  PA  et  de  la  pulsation  ventriculaire  PV.  Nous  y  trouverons, 
pendant  la  phase  de  systole  ventriculaire,  des  ondes  multiples  12  3 
qui  sont  exactement  superposées  dans  les  deux  tracés.  Ces  ondes 
interfièrent  avec  des  courbes  dont  la  direction  générale  est  in- 
verse dans  les  deux  tracés,  car  à  ce  moment  Taorte  s'emplit  tandis 
que  le  ventricule  se  vide  ;  il  est  donc  clair  que  la  direction  générale 
de  la  courbe  du  pouls  aortique  doit  être  ascendante,  et  celle  de  la 


Fig.  127.  Tracés  de  la  pulsation  ventriculaire  gauche  et  du  pouls  aortique  sur  1^  schéma. —  A,  puUi- 
tien  aortique;  on  y  voit  trois  ondulations,  1.  '2,  3,  pendant  la  phase  de  pônétratloo  du  sang  sous 
rinlluence  de  U  bvstole  ventricultiirc.  —  P  V,  pulsation  ventriculaire.  Après  la  courbe  S  O,  systole 
de  l'oreillette,  on  trouve  trois  ondulations,  i,  'i,  3,  parraitement  synchrones  à  celles  du  pouls 
aortique. 


pulsation  ventriculaire  descendante.  Mais,  malgré  cette  inversion 
de  forme,  il  est  naturel  de  trouver  un  synchronisme  parfait  des 
petites  ondulations  :  si  elles  tiennent  à  des  ondes  sanguines 
secondaires  et  tertiaires,  elles  doivent  exister  aussi  bien  dans 
le  ventricule  qu'à  l'origine  de  l'aorte,  puisque,  pendant  la  période 
systolique,  les  valvules  sigmoïdes  sont  ouvertes,  de  sorte  que  le 
ventricule  et  Taorte  ne  forment  qu^une  seule  cavité. 

Dans  la  période  de  diastole  du  ventricule,  l'aorte  présente 
encore  des  ondes  multiples  qui  sont  la  conséquence  de  la  clôture 
des  valvules  sigmoïdes,  mais  ces  ondes  ne  se  transmettent  pas 
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dans  le  ventricule  où  l'on  voit  seulement  l'ondulation  produite 
par  rarrivée  soudaine  du  sang  de  l'oreillette  dans  le  ventricule 
relâché. 


de  forme  ém  tracé  ▼«■trlenlAlre  qwand  on  fait  varier 
les  ondes  ««»rtiqiie«. 


2  157.  —  Le  lecteur  peu  familiarisé  avec  ce  genre  d'expériences 
pourrait  méconnaître  l'origine  artérielle  de  ces  ondulations  qui 
s'observent  dans  le  tracé  de  la  pulsation  ventriculaire,  et  croire  à 
une  simple  coïncidence  entre  le  nombre  de  ces  petites  inflexions 
dans  les  courbes  cardiaque  et  aortique,  sans  qu'il  y  ait  entre  elles 
une  relation  nécessaire.  L'expérience  suivante  va  lever  tous  les 
doutes. 

On  dispose  le  schéma  de  manière  à  ce  qu'il  se  produise  dans 


Fi^.  128.  PA,  tracé  du  pouls  aortique  sur  le  schéma;  à  partir  de  la  deuxième  pulsation,  on  y  constate 
des  ondes  nombreuses.—  P  V,  tracé  de  la  pulsation  venlriculaire;  il  renferme  des  ondes  synchrones 
à  celles  de  Taorte.  —  r,  repère  pour  estimer  les  synchrônismes. 


l'aorte,  après  chaque  systole,  des  ondes  très  nombreuses,  ce  qui 
s'obtient  avec  des  impulsions  brusques  dans  une  aorte  très  exten- 
sible. On  recueille  alors  (flg.  128)  le  tracé  de  la  pulsation  ven- 
lriculaire PV  et  de  la  pulsation  aortique  P  A.  Les  vibrations  mul- 
tiples du  tracé  aortique  (5  pour  chaque  pulsation)  retentissent 
dans  le  tracé  ventriculaire  pendant  la  période  systolique  :  on  en 
compte  %  1/2. 
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Supprimons  mainlenanl  les  ondes  de  Taorle  en  comprimant  ce 
tube  au-dessous  du  point  où  l'on  y  explore  la  pulsation  ;  aussitôt 
apparaît  le  double  tracé  (fig.  129).  PA  montre  que  le  pouls  aor- 
tique  a  perdu  ses  ondes,  et  PV,  que  la  pulsation  du  cœur  les  a 
perdues  également. 


Fig.  129.  P  A,  pouls  aortique  dans  lequel  les  ondes  sont  presque  entièretneni  suppriméet. 
P  V,  pulsalion  venlriculaire  ;  les  ondes  y  sont  à  peine  marquées. 

On  a  réuni  dansla  figure  130,  réduction  photographique  des  deux 
précédentes,  les  deux  phases  successives  de  cette  expérience  : 
seulement,  Tordre  des  phénomènes  est  inverse;  la  première  moitié 
du  tracé  montre  Tabsence  des  ondes  dans  Taorle  et  dans  le  ven- 
1 


Fig.  130.  Figure  réduite  comprenant  dans  leur  ensemble  les  deux  phases  de  Texpérience  précédente. 
PV,  pulsalion  tentricultire  (o,  action  de  Toreillette.  —  P  A,  pouls  aottiqne;  en  r  on  fait  appa- 
raître des  ondes  multiples  dans  Taorte  et  dans  la  pulsation  du  cour. 


tricule  pendant  la  compression  aortique.  Au  point  r  on  relAche 
l'aorte;  aussitôt  on  voit  apparaître  les  ondes  aortiques  et  leur 
retentissement  dans  la  pulsation  ventriculaire. 
Il  reste  à  démontrer  que,  sur  le  vivant,  le  même  phénomène 
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s'observe  et  que  des  ondes  formées  dans  l'aorte  ou  dans  Tartëre 
pulmonaire  retentissent  dans  le  ventricule  correspondant  du  cœur. 


Des  oBdca  Mini^iiies  dans  la  petite  clrevlatioB. 

I  IbB*  —  Les  variattons  omhdaioîres  f/p  h  pression  du  sang  dans 
fê  i^entrtrnipy  ffnns  rortnllptle  ci  tifrns  h  pnhation  du  cœur  drolt^  qui 
Sf'  p ro^ li iset 1 1  p eufia ni  la  du vi'e  de  fa  stjslo fe  ve n h^ci t h îre ,  so nt  les 
rpiitnthsinntmts  (hs  ondes  de  rortère  pjifmonnïre,  —  Dans  1* analyse 
dos  IracéB  cartlïo^raphiqiies,  cliap-  vu  ^  nous  avons  réservé  au 
I  69  ['fnlerprélalion  des  troi^  ondulât  ion  s  (jui  sont  synchrones 
dans  le  tracé  de  la  pression  dans*  l  oreillette,  dans  celui  du  ven- 


Fig.  t31 .  Kffets  des  ondes  de  Taorte  pulmonaire  sur  les  tracés  cardiographiques  recueillis  sur 

le  cheval. 


tricule  et  dans  la  pulsation  du  cœur  (1,  2, 3,  fig.  131).  Nous  avions 
attribué  d'abord  les  oscillations  de  la  pression  dans  l'oreillette 
aux  vibrations  des  valvules  auriculo-ventriculaires  refoulées  d'une 
manière  intermittente  du  côté  de  l'oreillette.  Or,  ces  vibrations 
valvulaires  ne  peuvent  être  que  passives  ;  elles  sont  nécessaire- 
ment provoquées  par  des  changements  périodiques  de  la  pression 
du  sang  dans  le  ventricule  droit.  Ces  changements  de  pression  ne 
tiennent  évidemment  pas  aux  phases  propres  du  raccourcissement 
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des  parois  venlriculaires  ;  les  phases  de  ce  mouvement  nous  sont 
connues  par  les  expériences  de  myographie  du  cœur.  C'est  dans 
les  ondes  sanguines  de  Tartëre  pulmonaire  qu'il  faut  chercher  la 
cause  des  changements  de  pression  dans  le  ventricule  droit  pen- 
dant la  durée  de  la  systole,  c'estrà-dire  pendant  le  temps  où  la 
cavité  du  ventricule  droit  communique  largement  avec  celle  de 
l'artère  pulmonaire. 

Celte  cause  étant  admise,  il  est  clair  que,  chaque  fois  qu'une 
onde  rétrograde  venant  de  l'artère  pulmonaire  retournera  au 
cœur  droit,  l'élévation  de  pression  se  fera  sentir  à  la  fois  dans 
le  ventricule  et  dans  l'oreillette.  L'onde  rétrograde  aura  deux 
effets  :  d'une  part,  elle  refoulera  les  valvules  auriculo-ventricu- 
laires  vers  Toreillette  et  y  élèvera  la  pression  ;  d'autre  part,  elle 
accroîtra  la  dureté  du  ventricule  lui-môme  et  retentira  du  côté 
de  la  pulsation  du  cœur  droit  par  une  élévation  du  tracé  *. 

Tout  changement  dans  la  pression  artérielle  retentit  sur  la 
pression  intra-ventriculaire,  comme  cela  résulte  des  considé- 
rations précédemment  émises  sur  les  relations  de  l'effort  ventri- 


1.  Qu*on  n'objecte  pas  que  la  présence  des  valvules  sigmoïdes  devrait  empêcher  le 
retentissement  de  ces  ondes  rétrogrades  dans  le  ventricule  droit.  Les  valvules  ne  se 
ferment  qu'au  moment  du  relâchement  ventriculaire,  quand  il  y  a  une  grande  inéga- 
lité de  pression  sur  leurs  deux  faces  et  quand  il  y  a  commencement  de  reflux  du  sang 
de  Taorte  vers  le  ventricule.  Pendant  la  durée  systolique,  les  oscillations  de  la  colonne 
de  sang  lancée  dans  les  artères  ne  constituent  pas  un  véritable  reflux,  une  rétrogra- 
dation du  sang;  elles  ne  sont  que  des  saccades  dans  la  progression  du  sang:  celui-ci 
ne  cesse  pas  de  passer  du  ventricule  aux  artères,  mais  progresse  d'une  manière  sac- 
cadée. Nous  avons  déjà  vu  (g  151)  que  les  ondes  qui  oscillent  dans  un  tube  ont  un 
mouvement  indépendant  de  la  progression  du  liquide  lui-môme.     . 

On  peut  prouver  que,  dans  ces  oscillations  des  tracés^  le  rôle  des  valvules  auri- 
calo-ventriculaires  est  nécessairement  passif,  et  qu'il  est  commandé  par  des  change- 
ments de  la  pression  dans  le  ventricule.  En  cfl'et,  si  les  valvules  vibraient  d'elles- 
mômes,  au  lieu  de  variations  de  môme  sens  de  la  pression  du  sang  dans  roreillette 
et  dans  le  ventricule,  on  devrait  voir  des  variations  de  sens  inverses.  Les  valvules,  en 
s'abaissant  activement,  diminueraient  la  pression  du  sang  dans  l'oreillette  et  l'aug- 
menteraient dans  le  ventricule  ;  inversement,  en  s'élevant  du  côté  de  l'oreillette,  elles  y 
augmenteraient  la  pression,  mais  elles  la  feraient  diminuer  dans  le  ventricule  et  atté- 
nueraient la  pulsation  du  cœur.  Il  est  donc  évident  que  la  variation  de  pression  ventri- 
culaire  est  la  cause  qui  commande  les  mouvements  des  valvules. 

Si  le  contrôle  expérimental  fait  encore  défaut  pour  démontrer  la  présence  d'ondes 
sanguines  oscillant  dans  l'artère  pulmonaire  du  cheval,  le  raisonnement  prouve  que 
ces  ondes  rencontrent  toutes  leurs  conditions  d'existence  §  154  et  note^  puisque  le 
sang  du  ventricule  droit  pénètre  brusquement  dans  l'artère  pulmonaire,  où  il  trouve 
une  résistance  très  faible,  en  raison  de  la  faible  tension  de  ce  vaisseau.  Du  reste,  la 
brusquerie  de  la  pénétration  du  sang  dans  Tarière  pulmonaire  est  directement  prouvée 
par  la,  pente  descendante  du  sommet  de  la  courbe  systolique  du  ventricule  droit  (g  65}. 
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culaire  avec  la  résistance  quïl  doit  vaincre,  §  43,  Comprimons 
Taorte  d'un  animal,  en  môme  temps  que  nous  recueillerons  la 
pulsation  du  ventricule  gauche;  nous  verrons  que  l'élévation  de 
la  pression  aortique  en  amont  du  point  comprimé  retentit  instan^ 
tanément  jusqu'au  cœur  dont  la  pulsation  devient  plus  forte;  ces- 


F\g.  m.  Palsatioo  du  cœur  très  forte  pendant  la  compression  de  Taorte.  On  cesse  la  compression 
au  point  Dec,  la  pulsation  faiblit. 


sons  la  compression,  la  pulsation  du  cœur  retombe  &  sa  force 
normale,  (ig.  132.  Ouvrons  Taorte  d*un  animal  et  faisons  tomber, 
la  pression  dans  ce  vaisseau  par  une  hémorrhagie  foudroyante, 
aussitôt  le  cœur  gauche  cesse  d'éprouver  de  la  résistance  à  se 
vider  et  sa  pulsation  s'éteint  presque  entièrement. 


MtiumtîmmewKÈemt  des  cMides  •ortlq«c«  dfluis  ] 
g««che  de  l'homme. 


g  159.  —  La  vitesse  de  pénétration  du  sang  est  la  cause  pro- 
ductrice des  ondes;  or,  comme  le  sang  pénètre  d'autant  pluç 
vite  dans  les  vaisseaux  qu'il  y  trouve  moins  de  résistance,  g  79, 
il  s'ensuit  qu'en  faisant  baisser  la  tension  artérielle  on  se  trouve 
dans  des  conditions  favorables  à  la  formation  des  ondes  et,  par 
conséquent,  que  la  pulsation  du  cœur  présentera  h  son  sommet 
les  ondulations  multiples  dont  nous  venons  de  parler. 

Il  y  a  plusieurs  moyens  assurés  de  faire  baisser  la  tensioq 
artérielle  :  l'un  est  de  faire  courir  le  sujet  pendant  quelques 
minutes';  un  autre  consiste  à  lui  faire  faire,  la  glotte  étant  fer- 


1.  Noos  donnerons  plus  loin  la  théorie  de  ces  effets  de  la  gymnastique  et  de  TelTort 
sor  la  tension  artérielle  et  nous  bornerons  ici  à  les  indiquer  comme  deux  moyens 
infaillibles  de  faire  baisser  temporairement  la  tension  artérielle. 
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mée,  un  effort  soutenu  pendant  dix  à  quinze  secondes.  Après  la 
course,  comme  après  l'effort,  la  circulation  est  dans  les  conditions 


Fig.  133.  Pulsation  du  ccrur  bifun|uèe   cous  l'influence  drs  ondes  aortiques  après  la  courçp. 


Fip.  13'»,  Pulsation  du  co'ur  après  l'effort;  on  y  Toil  les  traces  des  ondes  aortiquea  surtout  dans 

les  premiers  instants. 


requises  pour  la  production  d'ondes  aortiques.  Le  sommet  de  la 
pulsation  du  cœur  porte  la  trace  de  ces  ondes  (fig.  133  et  I34j*. 

1.  Il  existe  eifcoro  unaulre  moyen  de  faire  baisser  la  tension  artérielle.  c*e8l  de  re< 


Fig.  i3S.  Forme  bifurquée  de  la  pulsation  du  cœur  Cœ  après  l'inhalalion  du  nitrile  d'amyle 
d'après  Waller.  Vol.  P.  est  le  trace  des  changemeuu  de  tolume  du  poids  insbrit  en  même  temps. 

I&cher  les  petits  vaisseaux  au  moyen  d'inhalations  de  nitrite  d'amyle  (nous  indiqaeroni 
plus  loin  les  effets  de  cette  substance  sur  la  circulaUon).  Or  cette  inhalation  fait  naître 
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Dans  la  circulation  calme,  lorsque  l'ondée  ventriculaire  pénètre 
avec  lenteur  dans  les  artères,  on  n'observe  pas  ces  vibrations  du 
sommet  delà  pulsation  du  cœur.  Ainsi,  dans  la  figure  137,  le  som- 
met de  la  pulsation  présente  une  forme  qui  correspond  à  des  ondes 
beaucoup  moins  amples  que  dans  les  exemples  que  nous  venons 


Fig.  IS6.  CircuUtton  calme  du  tratto;   lesominet  de  la  pulsation  du  caur  a  des  ondes  de  faible 

-  amplitude. 


de  mentionner  ci-dessus.  Les  systoles  ventriculaires  produisant 
dans  une  aorte  très  tendue  des  ondes  assez  fréquentes,  mais 
de  faible  amplitude;  on  en  peut  juger  par  la  forme  du  tracé 
ventriculaire  dans  la  circulation  calme. 


PemUuH  la  dUaaIole  des  Yentrlealm  ^  les  ondeii  de*  «rléreii  resimt 
eoallnéefi  dans  ee«  ▼•Isiteavx. 

§  160.  —  Aussitôt  que  les  valvules  sigmoïdes  se  ferment,  le  sys- 
tème artériel  cesse  de  communiquer  avec  la  cavité  des  ventricules; 
la  pression  suit  alors  une  marche  indépendante  dans  les  cavités 
cardiaques  et  vasculaires.  On  peut  même  dire  que  cette  marche 
est  inverse,  puisque  le  coeur  en  diastole  se  remplit  graduellement 
et  que,  pendant  ce  temps,  les  artères  se  vident  peu  à  peu  par 
l'écoulement  du  sang  h  travers  les  capillaires. 


de<  ondes  dans  l'aorte  et  amène  la  bifurcation  du  sommet  de  la  pulsation  du  cœur 
gtnche,  comme  dans  les  exemples  ci-dessus  indiqués. 

Le  joar  mdme  oii  je  communiquai  à  TAssociaUon  des  médecins  (  session  de  Cam- 
bridge) cette  particularité  du  retentissement  d'ondes  aortiqucs  dans  la  pulsation  du 
cœur,  en  feuilletant  le  Journal  of  Physiology^  1879,  je  trouvai  un  récent  mé- 
moire de  A.  Waller,  qui  signalait,  sans  en  donner  d'interprétation,  ce  phénomène  sin- 
gulier de  la  bifarcation  do  sommet  de  la  pulsation  cardiaque  chez  l'homme  après 
l'inspiration  du  nitrite  d'amyle.  Je  crois  que  l'explication  de  ces  pulsaUons  bifurquées 
est  toote  naturelle^  et  que  c'est  à  des  ondes  aortiques  retentissant  dans  le  tracé  ven- 
triculaire qu'est  due  cette  forme  de  la  pulsaUon  (flg.  135). 
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Les  ondes  qu'a  fait  naître  la  projection  du  sang  dans  les  artères 
cessent  de  se  faire  sentir  dans  le  ventricule  pendant  leur  diastole; 
elles  restent  confinées  dans  le  système  artériel  où  le  sphygmo- 
graphe  continue  à  les  déceler.  Il  se  produit  même  dans  l'aorte  une 
onde  particulière  forte  et  brève  au  moment  de  la  clôture  des  val- 
vules sigmoïdes;  nous  connaissons  déjà  cette  onde,  mais  elle 
mérite  une  étude  plus  approfondie. 


Oad«  de  clôture  des  valTiiles  mîgmoMdeu, 

§  161.—  Revenons  &  la  figure  137,  qui  représente  les  phases  de 
la  pression  dans  le  ventricule  gauche  d'un  cheval,  le  pouls  aor- 
tique  et  le  pouls  de  l'artère  fémorale.  Pendant  la  chute  de  près- 


Fig.  137.  Tracé  de  la  pression  du  sang  dans  le  ventricule.  —  2.  Pouls  aortique.—  3.  Pouls  de  Taortf^ 
fémorale.  S«  S',  S",  effete  de  la  clôture  des  taltules  sigmoïdes  dans  les  trois  tracés.  On  a  repré- 
senté par  un  trait  horizontal  r,  c*  la  durée  de  la  période  systolique  dans  les  pulsations  artériellrs. 


sion  qui  signale  la  diastole,  on  voit  en  S,  dans  le  tracé  ventri- 
culaire,  une  petite  onde  qui  accidente  la  brusque  descente  du 
tracé  :  c'est  l'onde  de  cldture  de  la  valvule  sigmoîde.  Celle-ci, 
refoulée  brusquement  vers  le  ventricule  au  moment  du  coup  de 
bélier  du  sang  refluant   de  l'aorte,  fait  un  instant  relief  dans  le 
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ventricule,  ce  qui  y  élève  la  pression  ^  en  S.  Dans  l'aorte,  la  même 
onde  s'observe  à  un  degré  ordinairement  plus  prononcé  encore,  S'. 
La  superposition  parfaite  de  ces  ondes  recueillies  en  deux  points 
très  voisins  Tun  de  l'autre  (un  peu  au-dessous  et  un  peu  au-dessus 
des  valvules  aortiques)  montre  bien  l'identité  d'origine  de  ces 
deux  mouvements. 

Reproduisant  les  mêmes  arguments  que  nous  avons  donnés  g  158 
(note)  pour  prouver  que  les  ondes  valvulaires  de  l'oreillette  sont 
réellement  dues  à  des  variations  de  la  pression  du  sang  dans  le 
ventricule  droit,  nous  répéterons  ici  que  ces  deux  ondes  étant  de 
même  sens  dans  le  ventricule  et  dans  l'aorte,  cela  prouve  que  les 
valvules  sont  passives  dans  ce  phénomène  et  que  la  cause  en  est 
dans  le  mouvement  rétrograde  [coup  de  bélier)  de  la  colonne  san* 
guine  brusquement  arrêtée ^  * 

Mais,  dans  le  pouls  de  la  fémorale,  à  quoi  tient  l'ondulation  S''? 
Déjà  la  forme  générale  de  la  pulsation  est  bien  éloignée  du  carac- 
tère du  pouls  de  l'aorte  ou  s'observaient,  pendant  la  systole,  les 
mêmes  phases  de  pression  que  dans  le  ventricule  lui-même.  Ce- 
pendant, malgré  celte  transformation,  l'ondulation  S''  correspond 
exactement,  au  point  de  vue  de  son  moment  d'apparition,  avec  les 
ondes  S  et  S';  elle  doit  donc  avoir  la  même  origine. 

En  disant  que  l'ondulation  S"  correspond,  au  point  de  vue  du 
temps,  À  l'onde  de  clôture  des  sigmoïdes,  nous  n'entendons  pas 
que  S"  soit  synchrone  à  S  et  S',  car  il  faut  tenir  compte  du  retard 

1.  Un  grand  nombre  de  preuves  expérimentales  peuvent  être  données  relative- 
ment à  la  réalité  de  ce  mécanisme,  soit  qu'on  agisse  sur  le  schéma,  soit  qu'on 
expérimente  sur  des  animaux. 

Une  expérience  très  concluante  sur  le  schéma  montre  le  rôle  des  valvules  sig- 
moïdes pour  produire  cette  ondulation.  Il  suffit^  sur  le  môme  appareil,  de  substituer 
l'une  &  Pautre  des  valvules  plus  ou  moins  élastiques  pour  donner  une  différence  dans 
'amplitude  de  l'ondulation.  Sur  les  animaux,  si  l'on  détruit  les  valvules  ou  si 
on  les  empêche  de  se  fermer,  on  supprime  l'ondulation  S.  Nous  exposerons 
ces  expériences  à  propos  de  la  maladie  du  cœur  connue  sous  le  nom  d'insufflsance 
aoriique. 

2.  Les  hydrauliciens  appellent  ainsi  la  force  vive  qui  se  manifeste  par  un  choc  au 
fond  d'un  tuyau  où  circulait  du  liquide,  quand  on  arrête  brusquement  l'écoulement. 
Cette  force  vive  est  souvent  employée  pour  élever  de  l'eau  au-dessus  du  niveau  d'une 
rivière.  Tout  le  monde  connaît  certaines  formes  du  coup  de  bélier.  Ainsi,  quand  on 
ferme  brusquement  un  robinet  placé  à  l'extrémité  d'un  branchement  un  peu  long 
sur  une  conduite  d'eau,  il  se  fait  une  série  de  vibrations  dans  le  tube,  qui  est  vio- 
lemment ébranlé  sous  les  coups  redoublés  de  la  colonne  liquide.  Des  soupapes  qui  se 
ferment  automatiquement  au-devant  d'un  courant  provoquent  aussi  des  coups  de 
bélier.  C'est  la  condition  qui  se  rencontre  dans  l'appareil  circulatoire  au  moment  de 
la  cléturc  des  valvules  eigmoïdes. 
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de  transmission  Ae  celte  onde  sigmoîdienne  jusqu'à  la  fémorale  d'un 
cheval*  Mais  si  l'on  fait  la  part  de  ce  retard,  le  synchronisme  est 
absolu.  L'onde  sigmoîdienne,  dans  la  fémorale,  retarde  autant 
sur  la  sigmoîdienne  de  la  carotide  que  le  début  de  la  pulsation 
fémorale  retarde  sur  celui  de  la  carotide. 

En  d'autres  termes,  il  s'écoule  le  même  temps,  sur  le  tracé  du 
pouls  carotidien  et  sur  le  tracé  du  pouls  fémoral,  entre  la  première 
et  la  seconde  élévation  S'  et  S'^  On  peut  s'en  assurer  avec  le  com- 
pas, on  trouvera  les  longueurs  C  et  G  égales  entre  elles. 

Pour  se  rendre  compte  de  ce  qui  s'est  passé,  on  peut  comparer 
deux  ondes  successives  qui  cheminent  en  conservant  leur  dis- 
tance ^  des  bruits ,  par  exemple,  qui  naissent  à  un  certain  in- 
tervalle de  temps  et  se  propagent,  en  conservant  cet  intervalle,  à 
toutes  les  stations  où  ils  sont  entendus,  quelle  que  soit  la  durée  de 
leur  transport.  Ainsi,  deux  coups  de  canon ,  s'ils  sont  tirés  à 
un  intervalle  d'une  seconde  l'un  de  l'autre,  s'entendront  encore 
avec  ce  même  intervalle,  &  10  lieues  de  distance,  bien  que  les  deux 
sons  aient  mis  environ  douze  secondes  pour  arriver  &  ce  point 
éloigné. 

Reb«M4lBsenient  os  dierotisiiie  dn  posU  artériel. 

g  162.  —  L'ondulation  S",  dans  le  tracé  de  la  fémorale,  correspond 
à  un  phénomène  découvert  par  les  médecins,  à  savoir  que  le  doigt 
peut  percevoir  sur  une  artère  deux  pulsations  pour  un  battement 
de  cœur;  c'est  ce  qu'on  appelle  dicrol'mvo  du  pouls. 

Bien  des  théories  avaient  été  émises  au  sujet  de  ce  dicrotismc  ', 

1.  Albcrs  [Algemevie  Patli,,  1844)  pensait  l'expliquer  par  deux  systoles  du  ventricule 
très  rapprochées  Tune  de  l'autre.  Suivant  Farry  et  Hammernjk,  la  première  pulsation 
est  formée  par  la  systole  ventriculaire^  la  s<H;ondc  par  le  retour  des  artères  à  leur  forme 
normale;  ces  vaisseaux,  infléchis  pendant  la  systole  du  cœur,  se  redressent  quand  celle 
systole  est  Unie.  Volkmann  [Hàmo^yjiamik)  croyait  à  une  interférence  des  vibrations 
des  parois  artérielles  avec  les  ondes  du  sang  Iw-mômo.  bouillaud  admet  une  systole 
artérielle  succédant  à  la  systole  ventriculairo  et  produisant  le  second  battement  que 
le  doigt  ressent  dans  le  pouls  dicrc\e. 

Vicrordl  {Die  Ldirc  voni  ArlericnpuU)  énumèrc  ain^i  Icà  diflcrcutes  explications 
qu'on  a  successivement  données  du  pouls  dicrolc  :  1*  deux  systoles  voisines;  2*  une 
systole  &  deux  redoublements  ;  3**  un  premier  battement  artériel  dû  à  la  systole  du 
ventricule,  un  second  à  la  locomotion  artérielle;  4*  un  battement  dû  à  la  systole  du 
comir^  Tautre  à  la  systole  de  Tartèrc  ;  5**  le  second  battement  dû  à  la  réflexion  de  Tonde 
sanguine  à  la  périphérie  des  artères  ;  6*  interférenre  de  Timpulsion  transmise  au  liquide 
et  do  celle  qui  a  été  transmise  par  les  vaisseaux. 
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lesunes  rattribuaientàunredoublementde  la  systole  ventriculaire, 
les  autres  à  une  systole  des  vaisseaux  qui  agissaient  à  leur  tour 
après  les  ventricules  du  cœur. 

Frappé,  dès  le  début  de  mes  expériences,  de  l'identité  de  forme 
que  présentent,  au  point  de  vue  de  leurs  rebondissements,  les 
pulsations  artérielles  et  celles  qu'on  provoque  sur  les  tubes  élas- 
tiques en  y  faisant  naître  des  ondes,  je  considérai  le  pouls  dicrote 
comme  produit  par  les  oscillations  des  ondes  du  sang  dans  les 
artères  ^  Le  sphygmographe  me  fit  voir  que  le  dicrolisme  existe 
dans  le  pouls  &  Tétat  normal,  mais  à  un  degré  rudimentaire  qui 
échappe  au  toucher.  Le  doigt  ne  le  sent  distinctement  que  sur 
certains  malades,  ceux  qui  sont  atteints  de  Qèvre  typhoïde  ou, 
plus  généralement,  d'affections  aiguës  revêtant  le  caractère  ty- 
phoïde. 

Mais  en  attribuant  à  des  ondes  l'origine  du  rebondissement  du 
pouls,  je  fus  fort  embarrassé  pour  déterminer  le  trajet  de  ces  ondes. 
Un  renseignement  erroné  m'ayant  fait  croire  que  le  dicrotisme  ne 
se  produit  jamais  aux  artères  fémorales,  je  supposai  d'abord  que 
le  dicrotisme  était  formé  par  une  onde  de  retour  qui  se  réfléchis- 
sait sur  l'éperon  de  bifurcation  des  iliaques  et  revenait  aux  ar- 
tères émanant  de  l'origine  de  l'aorte '.Mais  Buisson  démontra  bien- 
tôt que  les  fémorales  ont  un  pouls  franchement  dicrote  '  et  proposa 
la  théorie  dans  laquelle  c'est  le  choc  de  l'onde  aortique  rétrograde 
contre  les  valvules  sigmoïdes  qui  est  la  cause  du  dicrotisme  dans 
toutes  les  artères. 

J'ai  constaté  en  effet  qu'après  la  destruction  des  valvules  sig- 
moïdes aortiques,  le  dicrotisme  du  pouls  manque  à  toutes  les  ar- 
tères. Alors  le  sang  rentre  librement  dans  le  ventricule  en  dia- 
stole et  ne  rebondit  plus  sur  les  valvules. 

g  163.  —  Certains  auteurs,  tout  en  admettant  que  le  dicrotisme 
est  produit  par  une  onde  sanguine,  supposent  que  cette  onde, 
après  avoir  fini  son  trajet  centrifuge  jusqu'aux  extrémités  du  sys- 
tème artériel,  revient  en  arrière  et  que  c'est  dans  son  mouve- 
ment de  retour  qu'on  la  constate  sous  forme  de  seconde  pulsation 


1 .  Marey ,  Recherches  sur  le  pouU  au  moyen  (Vun  nouvel  appareil  wregisireur  :  le 
Sphygmographe.  Gaz.  méd.  de  Paris^  1860. 

2.  Journ,  de  la  Physiologie,  1859;  n*  VI  el  Vil. 

3.  BaiflftOD,  Thèse  inaugurale,  Paris,  1862. 
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OU  de  rebondissement.  A  cette  théorie  on  peut  opposer  l'expé- 
rience suivante  qui  la  détruit  complètement. 

Si  la  deuxième  onde  qu'on  perçoit  dans  le  pouls  dicrole  était 
une  onde  de  retour,  il  suffirait,  pour  la  faire  disparaître,  de  com- 
primer l'artère  immédiatement  au-dessous  du  point  d'application 
du  sphygmographe.  Alors,  en  effet,  Tonde  centrifuge  ne  pourrait 
franchir  le  point  comprimé  et,  la  réflexion  se  faisant  au  lieu  même 
où  l'artère  est  explorée,  il  n'y  aurait  plus  de  séparation  entre  l'onde 
centrifuge  et  Tonde  centripète;   on  aurait  seulement  une  onde 


Fig.  138.  Trace  du  pouls;  compression  de  l'artère  au-dessous  du  sphygmographe,  à  la  troisième 
pulsation.  L'amplitude  du  pouls  s'accroit  et  le  dirroi'sme  a  devient  plus  prononcé. 


unique  mais  plus  haute  qu'à  Tétat  normal.  Or,  en  compri- 
mant la  radiale  au  poignet,  au-dessous  du  point  d'application  du 
sphygmographe,  on  ne  supprime  pas  la  deuxième  onde  a  (fig.  138;  ; 
celle-ci  est  donc  centrifuge  comme  la  première  onde,  c'est-à-dire 
émanée  de  l'origine  de  Taorte,  ce  qui  confirme  la  théorie  val  - 
vulaire  du  dicrotisme.  L'onde  du  dicrotisme  est  une  onde  cen- 
trifuge secondaire  du  genre  de  celles  que  nous  avons  signalées 
au  g  155. 

§  164.  —  Les  ondes  secondaires  du  pouls  ne  tiennent  pas  à  des 
vibrations  propres  des  appareils  inscripteurs.  —  On  a  supposé  que 
le  levier  du  sphygmographe  et  en  général  de  tous  les  appareils 
inscripteurs,  peut  entrer  en  vibration  quand  il  reçoit  une  impulsion 
brusque,  de  sorte  que  les  ondes  secondaires  dans  les  tracés  du 
pouls  pourraient  avoir  cette  origim;.  11  est  à  peine  besoin  de 
combattre  cette  objection,  mais  comme  on  pourrait  la  reproduire 
à  propos  d'autres  détails  des  tracés,  j'ai  institué  un  contrôle 
spécial  des  appareils  inscripteurs,  qui  permet  d'éliminer  toute 
vitesse  excessive  du  levier,  et  par  conséquent  les  vibrations  qu'elle 
pourrait  faire  naître. 
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La  méthode  consiste  à  inscrire,  sans  les  ampHQer»  les  mouve- 
ments d'un  sphygmographe  à  transmission  ou  d'un  cardiographe. 
Le  levier  inscripteur  est  soulevé  par  la  membrane  de  son  tam- 
bour en  un  point  très  éloigné  du  centre  de  mouvement,  de  telle 
sorte  que  le  déplacement  qu'il  subit  est  presque  nul.  Les  tracés 
n'ont  guère  qu'une  amplitude  d'un  demi  -  millimètre  ;  on  les 
recueille  sur  une  plaque  de  verre  enfumé  qui  marche  avec  une 
extrême  lenteur:  un  millimètre  à  la  seconde. 

Ces  tracés  sont  presque  invisibles  à  Tœil  nu:  on  les  exa- 
mine au  microscope  avec  un  grossissement  de  vingt  diamètres, 
ce  qui  les  ramène  &  peu  près  aux  dimensions  d'un  tracé  recueilli 
avec  le  sphygmographe  ou  le  cardiographe  ordinaires.  Dans  ces 
tracés,  on  ne  peut  accuser  la  vitesse  du  levier  d'être  intervenue, 
puisqu'elle  est  vingt  fois  plus  faible  et  que  la  force  vive  qu'elle 
imprimerait  au  levier  serait ,  par  conséquent ,  quatre  cents  fois 
moindre  que  dans  les  appareils  ordinaires.  Or,  ces  tracés  micro- 
scopiques contiennent  tous  les  détails  des  tracés  normaux;  ils 
ont  comme  eux,  suivant  le  cas,  des  sommets  aigus  ou  arrondis, 
des  plateaux,  des  rebondissements  simples  ou  multiples. 

n  n'y  a  donc  rien  d'artificiel  dans  les  rebondissements  qu'on  ob« 
serve  isùr  les  tracés  du  pouls;  ces  phénomènes  traduisent  réelle- 
ment des  changements  survenus  dans  la  pression  artérielle  sous 
l'influence  des  mouvements  des  ondes  du  sang. 
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CARACTÈRES  GRAPHIQUES,  OU  FORMES  DU  POULS. 

DiiTérences  de  forme  du  pouls  aux  difTérentes  artères.  —  Classifications  anciennes  des 
formes  du  pouls  ;  leurs  défectuosités.  —  Ligne  d'ensemble  d'un  tracé  du  pouls.  — 
Des  éléments  d'une  pulsation  artérielle.  -^  Des  phases  systolique  et  diastolique  de 
la  pulsation.  —  Période  d'ascension  de  la  pulsation.  —  Sommet  de  la  pulsation. 
^  Onde  systolique  du  pouls  normal.  ^  Période  de  descente  de  la  pulsation.  ^  Fré- 
quence et  régularité  du  pouls. 

L'importance  coosidérable  que  l'observation  du  pouls  présente 
pour  le  médecin  a  fait  rapidement  adopter  l'emploi  du  sphygmo- 
graphe.  Rien  n'était  plus  difficile  autrefois,  que  de  saisir  par  le 
tact  les  nuances  délicates  du  pouls  dans  les  différents  états  mor- 
bides, ou  dans  les  différentes  phases  d'une  même  maladie;  rien 
n'est  plus  facile  aujourd'hui  que  de  reconnaître  ces  nuances 
d'après  la  forme  des  tracés.  L'art  de  bien  saisir  les  caractères  du 
pouls  n'appartient  plus  seulement  à  quelques  praticiens  con- 
sommés ;  tout  le  monde  peut  l'acquérir  en  s'exerçant  un  peu  à 
l'application  du  sphygmographe. 

Il  ne  faut  pas  s'attendre  à  trouver  dans  la  forme  du  pouls  un 
signe  pathognomonique  d'une  maladie;  s'il  en  est  ainsi  dans 
quelques  cas,  le  plus  souvent,  au  contraire,  la  même  forme  du 
pouls  se  rencontre  dans  des  maladies  très  différentes.  D'autre  part, 
sur  un  même  malade,  le  pouls  passe  par  une  série  de  formes  diffé- 
rentes suivant  les  phases  de  la  maladie.  On  verra,  dans  la  partie 
de  ce  travail  consacrée  à  la  pathologie,  que  les  plus  précieux  ren-- 
seignemenls  fournis  par  le  pouls  des  malades  sont  précisément 
ceux  que  Ton  tire  de  la  comparaison  des  tracés  recueillis  chaque 
jour,  et.  sur  lesquels  les  transformations  de  la  maladie  se  lisent 
avec  clarté. 

Des  modifications  assez  marquées  de  la  forme  du  pouls  sont 
encore  liées  aux  influences  horaires  :  tout  le  monde  a  pu  observer, 
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dans  la  plupart  des  états  fébriles  ou  phlegmasiques,  ces  exacerba- 
tioDS  vespérales  qui  parfois  ressemblent  à  une  véritable  i<iterinit- 
tence.  Le  pouls  se  ressent  encore  d'autres  conditions  dont  il  faut 
tenir  compte.  Ainsi,  l'attitude  du  sujet  influe  sur  la  forme  du  tracé 
sphygmographique,  de  sorte  que,  pour  ne  pas  compliquer  une 
étude  assez  difficile  déjft,  il  faut  avoir  soin  de  recueillir  tous  les 
sphygmogrammes  dans  des  conditions  aussi  semblables  que  pos- 
sible. Les  tracés  du  pouls  des  malades  que  nous  publierons  ont 
presque  tous  été  recueillis  au  lit,  à  l'heure  où  la  visite  médicale 
se  fait  dans  les  hôpitaux  en  France,  c'est-à-dire  de  huit  à  dix 
heures  du  matin. 


Dlffférettees  de  forme  eu  |ioitlii  aux  dlfféreiiies  artères* 

g  165.  —  Le  point  du  système  artériel  où  l'on  explore  le  pouls 
n'est  pas  indifférent;  chaque  artère  a  son  pouls  particulier,  de 
sorte  que  si  l'on  recueillait  tantôt  celui  de  la  radiale,  tantôt  celui 
de  la  fémorale  ou  de  la  carotide,  on  n'arriverait  qu'à  la  confusion. 


Fig.  139.  Tracé  supérieur,  pouU  carolittien  d'un  cbcTul.  — Tracé  inférieur,  pouls^de  la  faciale. 

Quelques  exemples  donneront  une  idée  de  ces  différences  de  la 
forme  du  pouls  suivant  l'artère  qu'on  explore.  La  figure  139  repré- 
sente le  tracé  de  la  carotide  d'un  cheval  et  celui  de  la  faciale.  Ces 
deux  tracés  diflèrent  par  la  forme;  nous  ne  parlerons  pas  de 
l'amplitude,  dont  Tinégalité  dépend  de  ce  que  les  instruments 
employés  étaient  inégalement  sensibles. 

La  figure  140  contient  trois  sphygmogrammes  recueillis  sur 
différentes  artères  d^un  sujet  sain  :  C  pouls  carotidien,  R  pouls 
vadialy  et  F  pouls  de  la  fémorale* 


S60 


LA  CIRCULATION  DU  SANG. 


Ainsi,  à  moins  d'une  raison  particulière,  il  faut  toujours  explo- 
rer le  pouls  de  la  même  artère.  La  radiale  au  poignet  est 
celle  qu'on  doit  choisir;  les  raisons  qui  lont  fait  de  tout  temps 
préférer  par  les  médecins  pour  l'exploration  du  pouls  par  le 
toucher,  la  rendent  également  préférable  pour  Tapplication  du 
sphygmographe.  Le  pouls  radial  se  trouve  sans  tâtonnement 
sur  la  plupart  des  sujets,  tandis  que  le  pouls  carotidien  est  plus 
difficile  à  percevoir.  Sans  cette  circonstance,  la  carotide  devrait 
être  choisie  pour  l'exploration  du  pouls,  car  son  moindre  éloi- 
gnement  du  cœur  fait  qu'elle  conserve  plus  complètement  que 


Figi  140.  Pools  des  différentes  artères ^de  rhomme.  —  C,  carotide  ;  K,  radiale  ;  F,  fémorale. 


la  radiale  les  caractères  qui  dépendent  de  l'impulsion  cardiaque, 
c'est-à-dire  du  volume  et  de  la  vitesse  de  pénétration  de  Tondéc 
ventriculaire.  Mais  la  carotide,  parfois  très  accessible  au  toucher, 
est  au  contiaire  quelquefois  profondément  cachée  derrière  les 
parties  molles,  de  telle  sorte  qu'on  en  peut  à  peine  sentir  les 
battements. 

Une  fois  mon  choix  arrêté  sur  l'artère  radiale,  la  construction 
spéciale  de  mon  sphygmographe,  destinée  à  fixer  solidement  Tap- 
pareil  sur  la  région  du  poignet,  ne  permit  plus  guère  d'appliquer 
1  instrument  à  d'autres  artères  ^  aussi  doit-on  pour  recueillir  le 
pouls  de  la  carotide,  de  la  fémorale  ou  de  telle  autre  artère,  recou- 
rir à  l'explorateur  &  tambour  §  99,  le  même  qui  sert  à  prendre  le 
tracé  de  la  pulsation  du  cœur. 
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CUiffsIfefitloiis  «neleBMes  des  ffomes  en  ponlsf 
lewps  défeetnoftités. 


g  166.  —  Au  début  de  mes  recherches  sur  les  formes  graphiques 
du  pouls,  me  trouvant  déjà  en  possession  d'un  nombre  considé- 
rable de  tracés  que  je  pouvais  comparer  entre  eux,  j'eus  un  instant 
l'espérance  que,  pour  le  groupement  de  ces  types  si  variés,  il  serait 
possible  de  s'aider  des  classifications-  adoptées  par  l'ancienne  mé- 
decine. Je  pensais,  en  un  mot,  trouver  les  types  correspondants 
à  chacune  des  désignations  anciennes  :  pouls  grand  et  petite  la/rgeel 
étroity  dur  et  mou^  plein  et  vide^  vite  et  lent^  serré,  élevée  filiforme, 
formicant,  capricant,  etc.  Mais  je  vis  bientôt  que  toute  tentative 
dans  ce  sens  était  inutile  :  d'abord,  parce  que  la  nomenclature 
ancienne  est  incomplète  et  qu'elle  ne  tient  pas  compte  des  diffé- 
rents éléments  que  le  sphygmographe  révèle  dans  une  pulsation  : 
ascension,  sommet,  descente;  ensuite,  parce  que  la  valeur  des 
mots  employés  pour  désigner  chaque  forme  du  pouls  est  trop  mal 
définie. 

Soit  que  chacune  de  ces  expressions  ait  été  peu  à  peu  détournée 
de  son  sens  primitif,  soit  qu'il  y  ait  dans  ces  désignations  plutôt 
une  synonymie  encombrante  qu'une  véritable  diversité,  le  fait 
est  que  les  médecins  ne  s'entendent  plus  sur  la  valeur  de  tous 
ces  noms.  Ainsi,  les  mots  pouls  vite  et  lent,  qui  nous  paraissent 
correspondre  dans  nos  tracés  au  plus  ou  moins  de  rapidité  de 
l'ascension  du  levier,  ont  été  confondus  par  quelques  auteurs 
avec  ceux  de  fréquent  et  rare.  Les  pouls  dur  et  mou  ont  été  con- 
fondus avec  plein  et  vide.  Sous  cette  désignation,  certains  médecins 
croient  qu'on  doit  entendre  un  état  particulier  de  la  pulsation  elle- 
même,  d'autres  pensent  que  ces  mots  se  rapportent  à  l'apparence 
que  le  vaisssau  présente  sous  le  doigt  qui  l'explore:  ce  vaisseau 
formant  un  cordon  tantôt  dur,  tantôt  mou,  paraissant  tantôt  plein 
de  sang,  tantôt  vide. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  la  valeur  réelle  que  les  auteurs  de  cette  no- 
menclature ont  voulu  donner  à  chacun  de  ces  noms,  on  est,  de  nos 
jours,  en  désaccord  complet;  et  deux  médecins  qu'on  chargerait 
de  caractériser  par  des  noms  la  forme  du  pouls  d'un  malade,  dé- 
finiraient leurs  sensations  chacun  à  sa  manière. 

Bordeu  entreprit  une  classification  sur  une  tout  autre  base  :  il 
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désignait  les  types  du  pouls  d'après  le  siège  des  maladies  daoB 
laquelle  ils  se  rencontrent.  C'est  ainsi  qu'il  admitle  pouls  capital^ 
le  gutturaly  le  nasaly  Vintestinaly  puis   les  pouls  supérieur  et  m- 
férieury  suivant  que  la  maladie  siégeait  au-dessus  ou  au-dessous 
du  diaphragme.  Le  temps  a  fait  justice  de  toutes  ces  subtilités, 
mais  quelques  formes  semblent  attirer  encore  l'attention  des  mé- 
decins :  ainsi  le  pouls  abdominal.  Cette  forme  semble  entraîner 
l'idée  d'une  grande  faiblesse  de  la  pulsation  :  le  type  en  serait  celui 
qu'on  observe  dans  l'état  ultime  d'une  péritonite.  Mais  comme  le 
faisait  remarquer  Beau  dans  ses  leçons  cliniques,  ce  n'est  là  qu'une 
phase  de  l'affection  abdominale,  car  le  pouls  de  la  péritonite,  pris 
dans  la  première  période,  offre  des  caractères  tout  opposés.  Du 
reste,  l'existence  de  ces  types  fût-elle  vraie,  ces  désignations  sup- 
posent nécessairement  qu'on  a  observé  déjà  bien  des  fois  chacune 
des  affections  auxquelles  elles  correspondent  ;  elles  n'apprennent 
rien  &  celui  qui  ne  sait  rien  ;  pour  le  patricien  exercé,  elles  sont 
inutiles. 

Une  autre  désignation  que  Ton  doit  &  Bordeu  et  qui  a  peut-être 
quelque  chose  de  plus  réel,  c'est  le  pouls  des  crises.  11  est  certain, 
en  effet,  que  dans  les  différentes  phases  d'une  maladie,  il  y  a  des 
changements  brusques  ou  graduels  dans  la  forme  du  pouls,  et  que 
ceux-ci  correspondent  à  des  changements  simultanés  dans  Tétat 
général  du  sujet.  Hais  ici,  comme  pour  le  cas  précédent,  parler  du 
pouls  de  Virritation  ou  de  celui  de  la  sueur,  ce  n'est  pas  en  décrire 
les  caractères*. 

Ily  a  encore  d'autres  raisons  qui  doivent  faire  rejeter  la  méthode 
et  les  classifications  anciennes  dans  l'étude  du  pouls.  En  compa- 
rant des  tracés  recueillis  sur  des  malades  et  sur  des  sujets  sains, 
je  vis  bientôt  que  la  même  forme  du  pouls  pouvait  se  présenter 
&  l'état  physiologique  et  dans  certaines  maladies.  La  conclusion 
paraît  facile  à  tirer.  C'est  que  dans  l'un  et  dans  l'autre  cas  il  y 
avait  un  état  semblable  de  la  circulation.  L'ivresse  et  la  fièvre 
typhoïde  donnent  au  pouls  le  môme  caractère  :  c'est  qu'il  y  a 
dans  ces  deux  cas  un  trouble  semblable  de  la  fonction  circulatoire; 
c'est  ce  trouble  qu'il  faut  déterminer.  Je  fus  ainsi  ramené  &  cher- 
cher les  causes  qui  modifient  la  forme  du  pouls,  non  plus  dans 
l'essence  même  de  la  maladie,  mais  dans  quelques  influences  toutes 
locales  agissant  sur  l'appareil  circulatoire.  Ce  serait  tantôt  un 

1.  Frappé  de  Tinsaffisance  du  langage  pour  désigner  les  caractères  du  pouls,  Pouquet 
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changement  dans  la  m^niëpe  dont  le  cœur  se  vide;  tantôt  une 
modification  dans  le  diamètre  et  l'élasticité  des  artères;  ailleurs 
an  changement  dans  l'état  des  capillaires  qui.  relâchés  ou  con- 
tractés, feraient  varier  la  tension  artérielle,  et  avec  celle-ci  la 
forme  du  pouls.  En  un  mot,  toutes  les  fois  qu'un  caractère  du 
pouls  existe  dans  deux  maladies  différentes  par  leur  essence,  il 


{Estai  sur  le  pouls.  Montpellier,  1818,  p.  51)  a  essayé  de  représenter  par  des  flgares 
la  sensation  que  le  doigt  éprouve  en  palpant  Tartère  dans  différentes  maladies.  Nous 
représentons  ci-dessons  les  principaux  types  qu'il  a  publiés,  laissant  au  praticien  expé- 
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Fig.  141.  Représentation  iconographique  des  caractères  du  pouls,  d'après  Fouqaet. 


rimenté  le  soin  de  juger  jusqu'à  quel  pomt  une  pareille  expression  rend  compte  de 
ce  qu'on  éprouve  en  tàtant  le  pouls  des  malades. 
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existerait  dans  ces  maladies  une  modification  commune  de  la  cir* 
culation. 

C'est  donc  la  cause  physique  de  chacune  des  formes  du  pouls 
que  nous  devons  chercher.  La  tftche  serait  longue,  si  nous  n'a- 
vions, dans  l'emploi  de  l'expérimentation  sur  les  appareils  sché- 
matiques, un  moyen  de  déterminer  ces  causes,  souvent  difficiles  à 
saisir  sur  l'homme  et  sur  les  animaux.  Mais,  grâce  &  ce  moyen 
d'analyse  et  de  contrôle,  nous  pourrons  marcher  rapidement  dans 
cette  étude. 

Du  moment  que  la  forme  du  pouls  se  traduit  par  un  tracé,  la 
seule  manière  d'analyser  cette  forme  est  de  la  soûmeltre  à  une 
sorte  d'étude  géométrique.  Les  médecins  qui  s'elTrayent  deTinlro-- 
duclion  des  sciences  exactes  dans  notre  art  peuvent  se  rassurer; 
l'étude  géométrique  dont  nous  voulons  parler  n'exige  pas  des  no- 
tions bien  compliquées  :  elle  se  bornera  presque  toujours  à  savoir 
si  une  ligne  est  droite  ou  courbe,  verticale  ou  oblique,  horizontale 
ou  non;  si  un  angle  est  plus  ou  moins  ouvert,  si  le  sommet  en  est 
plus  ou  moins  aigu  ou  arrondi.  Tels  sont  les  principaux  éléments 
sur  lesquels  reposera  l'analyse  d'un  sphygmogramme. 

Puisque  le  pouls  exprime  les  variations  de  la  tension  artérielle, 
sa  courbe  doit  se  composer  d  une  période  d'ascension  et  d'une 
période  de  descente.  La  première  correspond  à  la  phase  dans  la- 
quelle raffiux  du  sang  que  le  ventricule  envoie  dans  les  artères 
prédomine  sur  l'écoulement  à  travers  les  capillaires;  la  seconde 
correspond  à  l'écoulement  tout  seul.  Toutefois,  la  pulsation  n*a 
pas  une  forme  aussi  simple  que  les  courbes  qu'on  obtient  dans 
les  conditions  simplifiées  de  certaines  expériences  physiques  §  116; 
elle  préseAte  souvent  la  trace  d'une  pénétration  saccadée  du  sang 
dans  les  artères  et,  de  plus,  se  complique  de  l'effet  des  ondes  qui 
oscillent  dans  le  système  artériel  ;  ces  éléments,  combinés  de  di- 
verses manières,  produisent  une  grande  variété  de  formes  du 
pouls. 

Llffne  4*eii«eiiiMe  d'an  traeé  ém  ponl*. 

g  167.  —  Le  tracé  d'une  série  de  pulsations  forme  une  suite 
d'ondulations  disposées  sensiblement  sur  une  ligne  droite  hori- 
zontale. En  effet,  comme  on  peut  le  voir  en  passant  en  revue  les 
sphygmogrammes  représentés  §  138,  on  voit  qu'une  ligne  qui  pas- 
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serait  par  la  série  des  sommets  ou 
dw  bases  de  toutes  les  ondulations 
serait  sensiblement  horizontale  dans 
la  plupart  des  cas  ;  nous  la  désignons 
sous  le  nom  de  ligne  d'ensemble  du 
tracé. 

Quand  la  ligne  d'ensemble  est  si- 
nueuse, elle  exprime  que  la  pression 
dite  conslnnlej  §  116,  subit  des  varia- 
tions. Un  grand  nombre  d'influences 
peuvent  faire  varier  la  ligne  d'en- 
semble :  la  respiration  gênée,  IVfFort, 
les  attitudes  du  corps  ou  du  bras  qui 
porte  le  sphygmographe.  La  Figure  142 
donne  un  très  bon  exemple  de  varia- 
tions de  la  ligne  densemblc  d'un 
tracé  sous  l'influence  de  la  pesan- 
teur. 

On  applique  sur  la  radiale  un 
sphygmographe  à  transmission  et  on 
tient  le  poignet  élevé  à  la  hauteur  de 
la  tête  pendant  le  commencement  du 
tracé  (Og.  14?)  ;  puis,  à  Tinstant  a  on 
abaisse  graduellement  la  main;  la 
coort>e  du  pouls  s'élève,  dans  son 
ensemble,  jusqu'au  moment  où  la 
main  est  tenue  tout  à  fait  abaissée; 
on  relève  de  nouveau  la  main  au  mo- 
ment e  :  la  ligne  d'ensemble  du  tracé 
re  met  alors  à  descendre  jusqu'à  ce 
que  la  main  soit  revenue  à  la  position 
élevée  qu'elle  avait  au  début  de  l'ex- 
périence. 

L'élévation  de  la  ligne  d'ensemble 
du  tracé  signifie  que  la  pression  con- 
stante s'élève  àans  l'artère;  l'abaisse- 
mentt  que  cette  pression  s'abaisse.  Il 
est  facile  de  comprendre  ce  qui  s'est 
produit  dans  les  changements  de  po- 
sition de  la  main,  et  comment  la  pe- 
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santeur  agit  alternativement  pour  augmenter  ou  pour  diminuer  la 
tension  de  Tarière  explorée.  Nous  rencontrerons  par  la  suite,  un 
grand  nonibre  d'influences  qui  font  varier  la  ligne  d'ensemble  des 
tracés  du  pouls  :  ainsi,  la  respiration  et  surtout  Teffort,  Taction 
musculaire,  la  compression  exercée  sur  les  vaisseaux  artériels  et 
veineux.  Ces  influences  seront,  en  temps  et  lieu,  analysées  avec 
les  détails  nécessaires. 

Iles  él«^in«iits  d*UMC  pvlwatloii  artérielle. 

Au  premier  abord,  la  distinction  la  plus  simple  consiste  à  con- 
sidérer dans  une  courbe  du  pouls  trois  parties  :  V ascension ^  le 
sommet  et  la  descente.  Je  Tai  adoptée  dès  mes  premières  études^ 
et  tiens  d'autant  plus  à  la  conserver  qu'elle  a  été  acceptée  par  la 
plupart  des  auteurs  qui  se  sont  occupés  de  Tétude  graphique  du 
pouls*.  * 

En  outre,  on  doit  distinguer  dans  la  pulsation  deux  phases  phy- 
siologiquement  bien  différentes  :  Tune,  dans  laquelle  Tartère  reçoit 
du  sang  envoyé  par  le  cœur,  c'est  la  phase  systolique,  l'autre 
pendant  laquelle  l'artère  se  vide,  c'est  la  phase  diastolique^. 

Iles  phasetr  sjsColIqne  et  41astollqae  de  la  palsatloa* 

§  168.  —  Comme  le  rebondissement  ou  dicrotisme  du  pouls  se 
produit  sous  l'influence  de  la  clôture  des  valvules  sigmoîdes  §162, 
il  signale  le  début  de  la  diastole  ventriculaire.  Il  suit  de  1&  que 

1.  Marey,  Recherches  sur  la  circulation  (Taprès  les  caractères  du  pouls  fournis 
par  un  nouveau  sphygmographe.  (Gaz.  Hebd.^  1860.) 

}.  Citons,  entre  antres  travanx  sur  les  caractères  graphiques  du  pouls  :  Dncheck 
{Ueber  den  Arterienpuls,  in  Wiener  med.  JahrbQcher,  1862)  ;  *-  Landois  {Die  Nor- 
maie Gestalt  der  Puûcurven,  Arch.  furÂnat,  Physiol.  und  Wissenschaft  Med.,  1864)  ; 
f—  P.-Q.  Drondgeest  (Beiiràge  sur  Kenntniss  des  Arterienpulses.  Utrecht)  ;  —  O.-J.- 
B.  Wolff  (Characierisiik  der  Arterienpulses.  Leipzig,  1865,  in- 8,  241  flg.);  —  Kosch- 
lakoff,  in  SUpetersburg  (Untersuchungen  vber  den  Puis  mit  Hulfe  des  Mareifsehen 
\Sphygmographen,  Virchow's  Arch.  XXX  Band.  1864)  ;  —  Lorain  {Eludes  diniguestur 
le  pouls.  In-8,  Paris,  1870)  ;  —  F.  Riegel,  Ueber  die  BedeiUung  der  PtUsuntem^- 
chung.  (Klin.  VorlràgCf  1878.) 

3.  Je  donnais  autrefois  à  ces  phases  des  désignations  inverses  en  atlribiMUit  la  dias« 
tôle  à  Tartôre  qui  s'emplit,  la  systole  à  Tarière  qui  se  vide.  Il  semble  plus  naturel  de 
ne  considérer  que  ce  qui  se  passe  du  côté  du  ventricule.  On  supprime  ainsi  une 
nomenclature  compliquée  et  souvent  obscure,  car  la  systole  ventriculaire  correspond 
drait  à  la  diastole  artérielle,  et  inversement. 
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rinflexion  qui  correspoDd  au  dicrotisme  partage  un  tracé  en  deux 
moitiés,  dont  la  première  est  la  phase  systolique,  la  seconde,  la 
phase  diastolique. 

La  figure  143  montre,  teintées  de  hachures  blanches,  les  phases 
sysloliques  de  trois  tracés  du  pouls  ;elle  montre  que  dans  ces  trois 
types  que  nous  comparons,  le  sommet  de  la  pulsation  occupe  des 


Fv.  14S.  Trois  courbes  da  pouls  de  formes  diiïérentes.  A,  B,  C.  Dans  chaeuDe  d'elles  la  phase 
systolique  est  teintée  de  hachures 

positions  différentes  :  dans  la  courbe  A  il  est  au  début  de  la  sys- 
tole, dans  la  courbe  B  il  en  occupe  la  fin»  dans  la  courbe  C  il  est  à 
peu  près  au  milieu.  Cette  distinction  des  deux  phases  de  la  pulsation 
est  très  facile  à  faire  avec  un  peu  d'habitude.  Elle  est  précieuse,  en 
ce  qu'elle  permet  de  désigner  sous  le  nom  d'oscillations  systoliqties 
certaines  inflexions  de  la  courbe  qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec 
celles  du  dicrotisme  et  qu'il  serait  fort  difficile  de  désigner  autre- 
ment. 

Période  d^aseenaloB  de  la  pulsation. 

g  169.  —  Suivant  la  manière  dont  le  sang  passe  du  ventricule 
dans  les  artères,  la  phase  ascendante  du  tracé  sera  brusque  ou 
lente,  continue  ou  saccadée.  Une  brusque  pénétration  du  sang 
devra  se  traduire  par  une  ascension  presque  verticale  du  tracé, 
1  (fig.  144).  En  effet,  pendant  le  temps  très  court  que  la  tension  ar- 
térielle mettra  &  atteindre  son  maximum,  le  mouvement  du  papier 
sur  lequel  s'écrit  la  pulsation  sera  sensiblement  nul. 

Si  l'ondée  sanguine  ne  pénètre  que  lentement  dans  les  artères, 

1.  C'est  sartont  dans  le  tracé  da  pouls  pris  sur  les  artères  voisiues'du  cœur  que  la 
forme  de  rascension  du  tracé  fournit  une  indication  fidèle  de  la  manière  dont  le  ven- 
tricule se  Tide.  A  la  radiale,  la  forme  du  pouls  est  modifiée  déjà  par  l'élasticité  des 
parties  du  système  artériel  situées  en  amont  du  point  observé.  Toutefois,  le  pouls  radial 
n*en  est  pas  moins  le  meilleur  qu'on  puisse  choisir,  en  général,  car  il  renseigne  mieux 
que  tout  autre  sur  l'état  de  l'élasticité  des  vaisseaux  artériels  et  sur  les  conditions 
physiologiques  de  la  circulation  générale. 
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la  pression  du  sang  n'augmentera  dans  ces  vaisseaux  que  d'une 
manière  lente;  l'ascension  sera  donc  oblique,  3  (Qg.  1  ^4) , car, pen- 
dant qu'elle  s'effectuera,  la  plaque  qui  reçoit  le  tracé  cheminera 
d'une  certaine  quantité;  or,  de  la  combinaison  de  ces  deux  mou- 
vements perpendiculaires  l'un  &  l'autre,  résultera  une  ligne 
oblique  ^ 

Toutefois,  comme  l'accroissement  de  la  tension  artérielle  est  le 
produit  de  deux  facteurs  et  traduit  la  prédominance  de  l'afOux 
du  sang  sur  l'écoulement,  il  peut   arriver  qu'une  pénétration 


Fig.  lU.  Formes  diverses  du  pouls;  la  période  d'asceusion  du  tracé  est  représeutéo  par 
une  ligue  pleine. 


brusque  du  sang  se  traduise  par  une  ligne  oblique.  C*est  ce  qui 
arrive  dans  le  cas  oii  les  petits  vaisseaux  relâchés  laissent  le 
système  artériel  se  vider  aisément,  3  et  4  (Qg.  U4). 

L'ascension  peut  encore  se  faire  d'une  autre  manière  :  elle  peut 
être  saccadée^  c'est-à-dire  brusque  d'abord,  puis  lente.  On  prévoit 
déjà  par  quelle  courbe  se  traduira  un  pareil  mouvement;  ce  sera 
une  ligne  d'abord  verticale,  puis  oblique',  ou  plutôt  courbe, 
comme  en  2,  dans  la  figure  144. 

g  170.  —  Conditions  qui  font  naitre  les  saccades  dans  la  phase 
d'ascension  du  pouls.  —  La  saccade  exprime  que  la  pénétration 
rapide  du  sang  dans  les  artères,  subit  un  brusque  temps  d'arrêt 
à  partir  duquel  un  ralentissement  se  produit.  Ce  caractère  du 


1.  La  projection  de  cette  ascension  sur  la  ligne  des  abscisses,  autrement  dit  la  Ion- 
■  gueur  qui  se  mesure  sur  cette  ligne,  à  partir  du  début  de  Tascension  jusqu'au  pied  de 

la  perpendiculaire  abaissée  du  sommet  de  la  pulsation,  exprimera,  en  temps,  la  durée 
de  Tascension.  On  pourra  donc  comparer  cette  durée  à  celle  de  la  pulsation  tout  en- 
tière ou  de  chacun  de  ses  éléments.  Ces  mesures  sont  grandement  facilitées  par  rem- 
ploi du  chronographe  (Méth,  graph.,  p.  136). 

2.  Jamais  on  ne  rencontre  une  ligne  oblique  d*abord,  puis  verticale.  Cela  se  conçoit 
.  facilement,  car  les  ascensions  saccadées  tiennent  à  ce  que  le  cœur,  qui  se  resserre 

d'abord  avec  vitesse,  trouve,  à  un  moment  donné,  une  résistance  subite  dans  les  vais- 
seaux distendus. 
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pouls  peut  tenir  à  différentes  causes  :  il  s'observe  dans  Taltérà- 
tion  sénile  ou  athérome  des  artères  ;  ces  vaisseaux  ont  alors 
perdu  leur  élasticité  et  deviennent  très  peu  extensibles  dès  qu'ils 
ont  reçu  une  partie  de  l'ondée  que  projette  le  ventricule.  Dès 
lors,  TeiTort  ventriculaire  n'accomplit  que  lentement  et  avec  peine 
la  dernière  partie  de  la  systole.  Dans  l'insuffisance  aortique,  des 
conditions  analogues  se  produisent.  On  peut  considérer  que  la 
colonne  sanguine,  subissant  ainsi  un  temps  d'arrêt  dans  sa  péné- 
tration à  l'intérieur  des  artères,  donne  un  véritable  coup  de  bélier 
contre  les  parois  artérielles.  On  fait  naître  en  effet  un  coup  de 
bélier  et  la  saccade  de  Tascension  en  comprimant  la  radiale  au- 
dessous  du  point  d'application  du  sphygmographe,  ainsi  que  la 
figure  159  en  montrera  un  exemple. 


Sommet  de  la  pelMtloB. 

§  171.  —  On  pourrait  croire  que  le  sommet  de  la  pulsation  est 
un  point  mathématique  intermédiaire  entre  l'ascension  et  la  des- 
cente, et  correspondant  à  ce  moment  très  court  où  TafQux  cesse 
de  contre-balancer  l'écoulement  du  sang.  Il  n'en  est  pas  ainsi,  et 
il  faut,  dans  certains  cas,  assigner  une  étendue  au  sommet  de  la 
pulsation. 


Fig.  Iki,  Types  divers  da  poals;  le  sommet  de  U  pulsation  du  tracé  est  représenté  par 
une  ligne  plaine. 

Dans  la  figure  145,  n^"  8,  on  voit  que  l'ascension  est  suivie  d'un 
temps  d'arrêt  dans  lequel  le  levier  reste  fixe  dès  qu'il  est  arrivé 
au  sommet  de  sa  course.  11  y  a,  pour  ainsi  dire,  équilibre  entre 
l'afQux  et  l'écoulement  du  sang.  En  effet,  si  l'affiux  prédominait, 
le  levier  s'élèverait  encore;  s'il  s'arrêtait,  comme  l'écoulement  à 
travers  les  capillaires  &  toujours  lieu,  le  levier  commencerait  à 
descendre  à  partir  du  sommet  de  l'ascension.  11  faut  donc,  de 
toute  nécessité»  que  pendant  la  partie  horizontale,  l'afflux  du  sang 


I 
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et  son  écoulement  se  compensent  d'une  manière  parfaile  et  qu'à 
chaque  instant,  il  entre  dans  les  artères  une  quantité  de  sang 
absolument  égale  à  celle  qui  sort  par  les  capillaires.  Il  est  égale^ 
ment  évident  que,  dans  ce  type  du  pouls,  la  durée  de  la  période 
systolique  se  prolonge  jusqu'à  la  fin  de  la  ligne  horizontale  qui 
constitue  le  sommet.  On  verra  que  cette  forme  s'explique  par- 
faitement parla  nature  de  Taffection  qui  la  produit  le  plus  souvent, 
rinduration  ou  l'ossification  sénile  des  artères. 

J'appelle  plateau  cette  forme  du  sommet  de  la  pulsation.  Ce 
plateau  n'est  pas,  en  général,  séparé  des  périodes  d'ascension 
et  de  descente  par  des  angles  aussi  vi&  que  ceux  qui  sont  repré- 
sentés ci-dessus  :  souvent,  il  est  limité  par  des  angles  arrondis. 

Le  plateau  peut  n'être  pas  horizontal,  cela  arrive  toutes  les 
fois  que  l'afflux  et  l'écoulement  du  sang  artériel  ne  sont  pas 
d'une  égalité  parfaite.  Un  plateau  ascendant  n*"  4  indique  la  pré* 
dominance  de  l'afflux  sur  l'écoulement,  un  plateau  descendant 
1  et  2  [fig.  145]  indique  que  c'est  l'écoulement  qui  prédomine. 

Le  sommet  peut  être  précédé  d'une  pointe  très  aiguë  (n""  1)  : 
cette  pointe  est  formée  par  un  mouvement  très  brusque  du 
levier  qui  monte  et  descend  en  repassant  presque  dans  le  même 
trait;  ce  mouvement  est  donc  excessivement  rapide.  Il  n'appartient 
pas  toujours  en  propre  &  la  pulsation,  mais  il  peut  être  formé  par 
la  vitesse  acquise  du  levier  de  l'appareil  K 

La  pointe  que  nous  venons  d'écrire  peut  être  le  point  culminant 
de  la  pulsation,  mais  aussi  elle  peut  arriver  avant  le  sommet, 
comme  cela  se  voit  dans  le  cas  d'ascension  saccadée  ;  elle  occupe 
alors  la  fin  de  la  partie  verticale,  et  y  forme  un  petit  crochet, 
comme  dans  le  type  n"  4i 

La  pénétration  saccadée  du. sang  s'observe  normalement  dans 

1.  batls  les  premiers  sphygmographës  que  j'ai  fait  cohslruirc,  oh  oblènait  à  uA 
assez  haut  degré  celte  ptojedlioti  d(i  l(ivier.  Dans  la  disposition  noutellè^  où  j*ai  établi 
ttne  solidarité  complète  des  mouvements  du  levier  aVec  ceux  dû  ressort  de  pression 
(fig.  101),  on  rencontre  plus  rarement  ces  crochets  aigus;  ils  ne  s'observent  que  dans 
les  pulsations  très  brusques.  En  âp[jliqùant  alors  le  stéthoscope  sur  Partére  du  sujet  qui 
fournit  ces  pulsations,  on  entend  un  claquement  qui  tient  à  la  brusque  expansion  do 
Vaisseau. 

Certains  auteurs  ont  publié  des  tracés  obtenus  aVec  uti  sphygmographe,  et  dont  U 
l^iUte  aiguë  est  manifestement  exagérée.  Aitisi,  dans  Touvrage  de  Wolff,  je  soupçonne 
4u'uti  petit  ressort  de  rappel  qui  existe  au-dessus  du  levier  pour  Tempècher  dMtre 
projelé  par  l'expansion  brusque  du  pouls  a  dû  être  faussé  dans  rinstrument  em{i}oyé 
par  cet  ant^ur.  (La  disposition  nouvelle  du  sphygmographe  met  à  Tabri  de  cet  a«H 
cident.) 
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le  pouls  aortique  (fig.  118,  §  145)  et  ce  n'est  que  graduellement, 
après  avoir  parcouru  une  longue  étendue  de  vaisseaux  élastiques, 
que  le  pouls  prend  une  période  d'ascension  plus  lente  :  à  la  pé- 
dieuse,  il  présente  toujours  une  ascension  assez  lente  ;  à  la  carotide, 
au  contraire,  il  est  presque  toujours  brusque  à  son  début.  Les 
caractères  initiaux  de  la  pulsation  se  conservent  quand  le  cœur 
envoie  son  ondée  avec  lenteur  dans  un  système  aortique  peu  exten- 
sible ;  certains  pouls  séniles  ressemblent  à  des  pouls  aortiques. 

Le  sommet  arrondi  de  la  pulsation  s'observe  dans  les  cas  de 
pénétration  lente  du  sang  dans  un  système  artériel  souple  et  ex- 
tensible. Ainsi,  dans  le  rétrécissement  aortique,  dans  le  ralentis- 
sementdu  cœur  qui  accompagne  le  sommeil  ou  le  refroidissement. 
Dans  ces  cas,  la  phase  systolique  du  pouls  présente  une  grande 
durée. 

On  observe  encore  le  sommet  arrondi  dans  certains  cas  de 
pouls  fréquents,  mais  avec  facile  perméabilité  du  système  capil- 
laire ;  il  n'y  a  plus  alors  aucune  saccade  dans  la  pénétration  du 
sang. 


Onde  systoliiia^  dta  pouls  nomuiL 

.72.  —  Bien  qu'on  puisse  observer  à  Tétat  normal  les  formes 
les   plus  variées  du  pouls,   il  en  est  une  cependant  qui  chez 


Fig*  146.  Type  normal  du  pouls  radial  grandi.  -^  Les  ondulations  6  et  c  appartiennent 
à  la  phase  systolique. 

Thomme  jeune,  en  santé,  éveillé  et  au  repos,  se  rencontre  très 
fréquemment.  Cette  forme  est  représentée  (fig.  146)  en  grandes  di- 
mensions, pour  en  faciliter  l'analyse. 

La  phase  systolique  renferme  deux  inflexions  :  la  première,  6, 
fonuani  le  sommet  de  la  pulsation,  arrive  à  la  un  de  la  période 
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ascendante  ;  elle  n'est  point  aiguë  comme  dans  les  cas  où  les 
artérioles  et  les  capillaires  laissent  insuffisamment  écouler  le 
sang,  et  où  le  système  artériel  arrive  brusquement  à  sa  tension 
maximum.  Ce  sommet  6  est  suivi  d'une  onde  c  qui  précède  le 
rebondissement  dicrotique  d. 

L'onde  c  a  beaucoup  préoccupé  les  physiologistes  dans  ces  der- 
nières années;  plusieurs  l'ont  considérée  comme  un  effet  de  la 
vibration  propre  des  parois  vasculaires^  Heynsius  et  Isebrée  Moens 


i'ig.  147.  Pouls  radial  A'  et  pulsation  du  ventricule  gauche  V  G  recueillis  simaltanèment  après  un 
effort.  L'onde  eystolique  c  se  confond  graduellement  avec  la  Su  du  plateau  systolique. 

en  réservent  l'interprétation  ;  ils  la  désignent  par  la  lettre  S  dans 
leurs  tracés*  et  plusieurs  auteurs  ont  partagé  celte  réserve*.  Pour 
moi,  celle  ondulation  est  un  vestige  du  plateau  systolique,  §  171, 
dont  elle  accuse  la  fin,  On  voit,  dans  le  tracé  B  (fig.  146),  une  ligne 
ponctuée  qui  restitue  l'aspect  général  de  ce  plateau  systolique,  sur 
lequel  le  sommet  de  la  pulsation  s'élève,  accusant  la  brusque 
pénétration  de  l'ondée  qui  donne  un  coup  de  bélier  amorti. 

1.  Wolfï  désigne  cet  élément  de  la  courho  comme  première  incisure  ou  première 
ascension  secondaire^  mais  d'autres  auteurs  l'ont  considéré  comme  une  onde  d^élasti- 
cilé  appartenant  aux  parois  artérielles. 

Une  vibration  propre  des  parois  vasculaires^  indépendamment  du  mouvement  du 
liquide,  semble  incompatible  avec  les  lois  de  la  physique,  bien  qu'on  la  trouve  impli- 
citement admise  par  Volkmann.  Landois  semble  Tavoir  accréditée  parmi  les  médecins 
de  PAllemagne  qui  la  désignent  sous  le  nom  d*onde  d'élasticité.  (Voir  Riegel,  UAcr 
dte  Bcdeuiung  der  PuhutUersuchung.  KUn.  Voriràge,  144  et  145,  1878.) 

Comment  comprendre,  étant  donnée  l'incompressibilité  presque  absolue  des  liquides. 
que  les  parois  d'une  artère  se  dilatent  et  se  resserrent  sans  que  le  sang  participe  à  ce 
mouvement  en  se  déplaçant  et  en  formant  de  véritables  ondes,  dilatées  pais  conden- 
sées? Il  semble  que  tout  mouvement  brusque  de  la  paroi  vasculaire  soit  néoessaire- 
ment  commandé  par  un  changement  de  la  pression  du  sang. 

2.  Isebrée  Moens,  Die  PuUcurve.  (Leyden,  1878.) 

3.  Mosso,  SuUa  circolazione  del  sangtte  nel  cervello  deW  uomo,  (Roma,  1880.) 
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■  Pour  prouver  que  celle  inlcrprétation  est  juste,  nous  montre- 
rons un  exemple  dans  lequel  une  modification  passagère  de  Tétat 
circulatoire  transforme  graduellement  les  caractères  du  pouls  et 
fait  passer  peu  à  peu  l'ondulation  c  à  l'état  de  plateau  systolique. 
La  figure  147  représente  le  pouls  radial  A,  et  la  pulsation  du 
cœur  V6,  recueillis  simultanément  après  un  effort.  Les  ondées  ven- 
triculaires  croissent  graduellement  de  volume  ;  le  pouls  accuse 
cel  effet  par  des  systoles  plus  amples  et  plus  durables.  Ne  consi- 
dérons que  la  ligne  du  pouls  ;  nous  y  verrons  Tonde  c  nattre, 
s'accentuer,  s^élever  et  se  confondre  avec  le  sommet  aplati  de  la 
pulsation.  Or,  vers  la  fin  du  tracé,  il  est  indiscutable  que  Tonde  c 
constitue  Tinflexion  terminale  du  plateau  syslolique,  g  171. 


PérMIe  de  deseento  de  la  palsatlon. 

g  173.  —  Cette  période  correspond  à  la  phase  diastolique  du 
pouls  ;  elle  exprime,  par  sa  pente  plus  ou  moins  rapide,  la  vitessiE". 
plus  ou  moins  grande  avec  laquelle  le  sang  s'écoule  des  artères. 
Il  ne  faudrait  pas  cependant  attribuer  toute  la  partie  descendante 
du  tracé  d'une  pulsation  à  cette  phase  diastolique  ;  nous  venons  de 
voir  que  certains  sommets  de  la  pulsation  présentent  une  incli- 
naison descendante.  Le  type  le  plus  fréquent  du  pouls  normal 
montre,  comme  nous  venons  de  le  dire,  une  inclinaison  descen- 
dante très  prononcée  pendant  sa  phase  syslolique. 

La  véritable  desconte  du  pouls  comprendra  seulement  la  phase 
diastolique  dont  Torigine  est  signalée  par  le  rebondissement  de 
dicrotisme.  Ce  rebondissement  diastolique  ne  manque  presque 
jamais^  dans  le  cas  d'intégrité  des  valvules  sigmoïdes,  mais  son 
amplitude  varie  beaucoup  :  à  peine  perceptible  dans  le  tracé  de 
certaines  pulsations,  il  est,  dans  d'autres,  assez  fort  pour  que  le 
doigt  le  sente  nettement. 

g  174.  —  Conditions  qui  augmentent  Vamplitude  du  dicrotisme. 
—  La  brusque  pénétration  de  Tondée  ventriculaire ,  son  petit 

1.  Chelias,  en  se  servant  da  sphygmométre  d'Hérisson,  a  signalé,  dès  Tannée  1850, 
Tcxistence  normale  du  dicrotisme  {Prager  Yierte^ahrschrift^  B.  XXX,  1850),  mais  le 
phénomène  ainsi  observé  peut  dépendre  de  Toscillalion  propre  de  la  colonne  de  mer- 
cure.  —  Bouillaud  professe  également  depuis  de  longues  années  que  le  dicrotisme  du 
pools  existe  même  à  l'état  normal. 
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volume  et  la  faible  tension  artérielle  augmentent  ramplilude  du 
dicrotisme.  Cette  dernière  condition  agit  de  deux  manières  :  d'une 
part,  en  permettant  au  ventricule  de  se  vider  plus  vite;  d'autre 
part,  en  favorisant  la  formation  des  ondes.  (Des  artères  athéroma* 
teuses  ne  laissent  pas  le  dicrotisme  se  produire.) 
Les  conditions  qui  favorisent  Tapparition  du  dicrotisme  ont  été 


uixim. 
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Fig.  141.  Pouls  d'un  même  malade.  —  1,  apyrcxie;  2,  élal  fébrilt»,  dicrotisme  très  marqué. 

déjà  indiquées  &  propos  des  expériences  sur  la  production  des 
ondesi  g  155,  oii  nous  avons  vu  que  la  vitesse  d'impulsion  du 
liquide,  l'extensibilité  du  tube  et  le  petit  volume  de  l'ondée  qui 
y  est  projetée,  augmentent  Tamplilude  des  ondes  secondaires. 
On  trouvera  à  l'appui  de  ces  propositions  de  nombreux  exemples 
dans  la  partie  pathologique  de  cet  ouvrage;  quelques  types 
suffisent  pour  le  moment  : 

La  figure  148  est  le  tracé  du  pouls  d'un  sujet  qui,  atteint  d'une 
coxalgie  suppurée.  avait,  chaque  soir,  un  état  fébrile  très  pro- 


Fig.  149.  Pouls  dicrote  dans  le  rhumatisme  articulaire  aigu. 


nonce;  le  matin,  son  pouls  était  deux  fois  moins  fréquent  et  très 
lent  dans  sa  phase  systolique.  La  ligne  1  est  le  pouls  du  soir,  la 
ligne  2  le  pouls  du  matin.  A  la  lente  ampliation  du  vaisseau  cor- 
respond un  dicrotisme  très  faible,  moindre  à  coup  sûr  que  chez 
un  sujet  sain.  Le  pouls  du  soir  montre,  au  contraire,  à  la  suite 
d'une  brusque  arrivée  du  sang  dans  l'artère,  un  dicrotisme  très 
prononcé. 
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La  figure  149  est  le  pouls  d'un  rhumatisant  &  artères  molles 
très  extensibles. 

Enfin,  la  figure  150  est  le  pouls,  fort  irrégulier,  produit  par  une 
lésion  de  l'orifice  mitral.  Chez  le  malade  qui  a  donné  ce  sphyg- 
mogramme,  certaines  systoles  ventriculaires  étant  accompagnées 


Fïg.  f&O.  Poals  irrêgulier  de  rinsuffisance  mitrale  ;  le  dicrotisme  existe  dans  les  pulsations  aTortées. 

de  reflux  du  sang  dans  Toreillette  gauche,  il  n'arrivait  dans  les 
artères  qu'une  très  petite  quantité  de  sang  :  on  remarque  préci- 
sément que  les  petites  pulsations  qui  correspondent  à  ces  sys- 
toles avortées  sont  celles  qui  présentent  le  plus  haut  degré  de 
dicrotisme. 

g  175.  —  Des  rebondissements  multiples  du  pouls,  —  Quand  le 
pouls  est  rare  et  que  la  tension  artérielle  est  forte,  conditions  qui 
d'ordinaire  se  trouvent  réunies,  il  se  fait  plusieurs  rebondisse- 
ments du  pouls.  En  effet,  le  rythme  des  oscillations  de  la  colonne 


Fig.  151.  Pouls  rare;  les  rebondissements  de  la  descente  y  &oQt  multipliés. 

7 

sanguine  est  sensiblement  isochrone;  si  donc  la  période  de  ces 
oscillations  est  brève,  comme  cela  arrive  dans  les  vaisseaux  très 
tendus,  plusieurs  oscillations  auront  le  temps  de  se  faire  quand 
les  pulsations  sont  séparées  par  un  long  intervalle  (fig.  151). 

g  175.  —  Le  nombre  des  rebondissements  de  la  pulsation  est  limité 
par  la  fréquence  des  mouvements  du  cœur.  —  L'arrivée  d'une  ondée 
nouvelle  lancée  par  le  ventricule  dans  le  système  artériel  met  fia 
à  tous  les  petits  mouvements  ondulatoires  qui  existaient  pendant 
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la  période  diastolique  de  la  pulsation;  de  sorte  que,  si  le  pouls 
ne  présente  qu'un  seul  rebondissement,  une  intermittence  du 
cœur,  en  accroissant  la  durée  de  la  diastole,  laissera  voir  dans 
le  tracé  de  la  pulsation  correspondante  deux  rebondissements 
et  même  davantage.  Certains  malades  à  pouls  très  rare  olTrent  jus- 
qu'à trois  rebondissements  du  pouls;  d'uulres,  à  pouls  fréquent, 
n'ont   qu'un  demi  -  rebondissement  et  môme    parfois  le  pouls 


•  r^ArJvAr^fArJy. 


Fig.  1S3.  Différente  types  de  rebondUeement  du  pouls  artériel  (phases  saocessÎTes  d'une 
lièTre  typhoïde). 

n'a  qu'une  ondulation  unique,  la  seconde  n'ayant  pas  le  temps 
de  commencer. 

Dans  la  fîgure  152,  le  tracé  n""  1  est  à  double  rebondissement 
diastolique,  le  tracé  n®  2,  plus  fréquent,  n'a  qu'un  seul  rebon- 
dissement ;  encore  est-il  incomplet,  et  comme  tronqué  par  l'arrivée 
de  la  systole  suivante.  Le  tracé  n*"  3  n'a  qu'un  demi-rebondisse- 
ment à  cause  de  la  fréquence  plus  grande  encore  des  pulsations. 
A  un  degré  de  fréquence  plus  grand  encore ,  la  pulsation  est 
simple'. 

1.  En  Allemagne^  on  a  tenté  de  faire  une  nomenclature  spéciale  pour  désigner  les 
différentes  formes  de  pouls  rebondissant.  Le  mot  dicrote,  employé  par  Tancienne  mé- 
decine pour  exprimer  le  pouls  bis  feriens  ou  à  deux  ondulations,  a  été  conservé,  mais 
pour  désigner  cette  seule  forme  de  pouls.  Les  expressions  Iricrote  et  polycrote  ont  été 
introduites  pour  désigner  le  pouls  qui  rebondit  trois  fois  ou  même  un  plus  grand  nom- 
bre de  fois.  C'est  Laudois  qui  a  proposé  cette  nomenclature  dans  laquelle  le  nom  de 
monocrote  exprime  que  le  pouls  ne  soulève  le  doigt  qu'une  fois.  En  outre,  comme  on 
observe  quelquefois  des  ondulations  du  pouls  dans  la  période  d'ascension  (Pa,  ûg.  153), 
il  ne  faut  pas  les  confondre  avec  le  type  ordinaire  ?d,  dans  lequel  le  rebondissement 
occupe  la  descente.  Landois  propose  le  nom  d'anacrote  pour,  désigner  le  pouls  rebon- 
dissant dans  l'ascension,  tandis  que  le  nom  de  catacrole  exprime  que  les  rebondisse- 
ments ont  lieu  dans  la  descente.  Avec  cette  méthode,  on  peut  tout  désigner,  paratt-il, 
mais  au  prix  de  quelle  cacophonie  1 

Veut-on  dire  que  le  pouls  offre  trois  rebondissements  dans  sa  descente,  on  le  nom- 
mera caiairicrole;  présente-t-il  une  saccade  dans  l'ascension,  il  sera  anadicroU» 
Enfin,  comme  les  rebondissements  peuvent  exister  dans  les  deux  phases,  à  la  fois,  os 
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Fréquenee  et  régnlarUé  du  povls« 

§  177.  —  La  fréquence  du  pouls  se  juge  d'après  le  nombre  des 
pulsations  contenues  dans  une  certaine  longueur  du  tracé,  Ion* 
gueur  que  la  construction  même  de  l'instrument  permet  de  rap- 
porter à  l'unité  de  temps.  Dans  le  sphygmographe  direct,  §  137, on 
a  marqué  sur  la  plaque  la  longueur  dont  celle  ci  se  déplace  en 
6  secondes  ;  il  suffit  donc  d'ajouter  un  zéro  au  chiffre  qui  exprime 
le  nombre  des  pulsations  tracées  sur  cette  longueur,  pour  obtenir 
le  nombre  des  pulsations  en  60  secondes  ou  une  minute.  La  vitesse 
des  polygraphes  (2  centimètres  par  seconde)  permet  d'estimer  non 
moins  facilement  la  fréquence  du  pouls  sur  les  tracés  recueillis 
avec  le  sphygmographe  à  transmission  §  143.  L'exactitude  dans 
Tévaluation  du  chiffre  du  pouls  serait  un  faible  avantage  de  la 
méthode  graphique,  car  l'emploi  de  la  montre  à  secondes  donne 
une  précision  plus  que  suffisante  à  cette  évaluation.  On  pourrait 
même  avec  raison,  s'il  ne  s'agissait  que  d*estimer  la  fréquence 
moyenne  du  pouls  pendant  une  minute,  préférer  la  montre  au 
sphygmographe  dont  la  marche  n'est  pas  toujours  très  régulière. 


se  trouvera  dans  la  nécessité  de  désigner  certains  types  sous  le  nom  de  anadirc.ala- 
trierote. 

Si  ces  désignations  n'avaient  d'autre  inconvénient  que  de  blesser  Toreille,  le  mal  ne 
serait  pas  très  grand;  mais  elles  doivent  nécessairement  causer  des  erreurs.  Prenons 
ea  effet  le  type  du  pouls  représenté  en  2  figure  152  et  celui  de  la  figure  153  on  Pa 


Fig.  1S3.  Pa,  pouls  à  rebondissement  systolique;  Pd,  pouls  à  rebondissement  diastolique 

Tous  deux  seront  anacrotes  d'après  la  nomenclature  de  Landois,  et  pourtant  leurs 
signiQcations  sont  bien  différentes  :  Tun  sera  constitué  par  une  pénétration  saccctdée 
du  sang  dans  rartére,  et  l'autre  par  un  rebondissement  de  la  période  de  descente 
rebondissement  qui  n'a  pas  le  temps  de  s'effectuer  en  entier,  mais  que  vient  inter- 
rompre une  pulsation  nouvelle.  Il  n'y  a  là  qu'un  demi-rebondissement  de  descente;  il 
faudrait  l'appeler  pouls  hémi^catacrote. 
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Mais  Tutilité  du  sphygmographe  devient  très  grande  pour 
signaler  des  irrégularités  du  pouls  qui  échapperaient  le  plus 
souvent  au  toucher.  En  effet,  Tirrégularité  n'apparatt  à  nos  sens 
que  si  elle  est  assez  prononcée  :  si,  par  exemple,  une  pulsation 
est  d'un  tiers  ou  d'un  quart  plus  brève  que  les  autres;  encore 
faut-il  que  ces  changements  de  durée  de  la  pulsation  se  fassent 
d'une  manière  assez  brusque;  ils  échappent  à  peu  près  entière- 
ment au  toucher  lorsqu'ils  ont  lieu  par  transition  lente.  Ainsi, 
dans  la  figure  115,  p.  223,  les  irrégularités  étaient  presque  inap- 
préciables au  doigt,  attendu  que  la  durée  des  pulsations  croissait 
et  décroissait  d'une  manière  graduelle. 

L*examen  des  tracés  du  pouls  irrégulier  permet  de  rectifier 
une  erreur  assez  généralement  accréditée,  à  savoir  que  le  cœur 
suspend  quelquefois  son  action  pour  la  durée  d'une  révolution 
entière;  on  dit  alors  qu'il  manque  un  battement  du  cœur. 

Enfin,  la  force  du  pouls  se  traduit,  dans  les  tracés,  par  la  hau- 
teur d'élévation  des  courbes;  les  conditions  qui  font  varier  cette 
hauteur  sont  très  complexes  :  nous  les  exposerons  dans  le  cha- 
pitre prochain. 


CHAPITRE    XVIIL 

DE  LA  FORCE  DU  POULS. 

Des  illosions  da  toucher  relativement  à  la  force  du  pouls.  —  Significations  de  la  force 
et  de  la  faiblesse  du  pouls  ;  erreurs  commises  à  ce  sujet.  —  InQuence  du  volume  de 
Tarière  explorée  sur  la  force  du  pouls.  —  Influence  de  l'attitude  du  bras  sur  la  force 
du  pouls.  —  Influence  de  la  tension  artérielle  sur  la  forcé  du  pouls.  —  Expériences 
schémaliques  destinées  à  éclairer  Tinfluence  de  la  tension  artérielle  sur  la  force  dû 
pouls.  —  Influence  de  la  durée  de  Tintervaile  qui  précède  une  pulsation  sur  la  force 
de  celle-ci.  —  Des  différences  de  la  force  du  pouls  liées  à  des  différences  dans  la  Ibrçe 
des  systoles  du  cœur.  —Décroissance  de  la  force  du  pouls  dans  les  aftères  de  plus  in 
plut  éloignées  du  cœur.  ' 

? 

§  178.  —  La  force  du  pouls  correspond  à  Tintensité  de  la 
sensation  tactile  qu'on  éprouve  en  palpant  une  artère.  Le  doigt 
peut  bien  distinguer  les  types  extrêmes  de  force  et  de  faiblesse 
du  pouls,  mais  les  variations  délicates  de  ce  caractère  lui  échap-^ 
pent.  Le  »phygmographe,  au  contraire,  traduit  d'une  manière 
objective  la  force  du  pouls;  celle-ci  correspond  à  Tamplitude  des 
courbes  tracées  par  l'instrument. 

Il  ne  faut  pas  toutefois  considérer  le  sphygmographe  comme 
capable  de  donner  une  indication  absolue  de  la  force  du  pouls  ; 
en  effet,  suivant  le  degré  de  pression  que  le  ressort  de  Tinstru- 
ment  exerce  sur  l'artère,  le  tracé  prend  des  amplitudes  différentes. 
On  tAtonne,  en  appliquant  le  sphygmographe,  et  Ton  gradue  lal 
pression,  en  tournant  la  vis  de  réglagejusqu'à  ce  qu'on  ait  obtenu 
la  plus  grande  amplitude  du  tracé.  Dès  qu'on  voit  qu'en  comprit' 
mant  davantage  l'artère  on  fait  diminuer  l'amplitude  des  oscil4 
lations  du  levier,  on  tourne  la  vis  en  arrière  pour  ramener  la 
pression  au  degré  convenable,  et  on  inscrit  le  pouls.  Ainsi,  là 
meilleure  pression  est,  en  général,  celle  qui  donne  au  tracé  le 
plus  d'amplitude. 

Il  est  impossible  d'assigner  un  degré  constant  à  la  pression  que 
le  ressort  doit,  exercer  sur  Tartëre.  En  effet,  une  même  pression' 
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qui  est  à  peine  suffisante  pour  déprimer  une  artère  très  tendue  et 
pour  y  faire  naître  le  phénomène  du  pouls  est  excessive  quand  on 
l'applique  à  une  artère  à  pression  faible;  elle  atténue  la  pulsation 


^  -  A  ..yvy\_/A^_/VJ\^ 
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Fig.  1&4.  Pouls  radial  à  faible  tension  artérielle  recueilli  tToc  une  pression  légère  du  receurt 

du  sphygmograpbe. 


ti  la  peut  même  faire  disparaître  en  aplatissant  complètement 
les  parois  du  vaisseau. 

Sur  une  artère  à  forte  tension,  Tamplitude  du  pouls  est  accrue 
par  une  augmentation  de  la  pression  du  ressort.  Un  pouls  à  faible 


Fig.  l&S.  Même  pouls  que  flg.  A  ;  on  a  augmenté  la  pression  du  ressort 

tension,  au  contraire,  donne  des  tracés  très  amples  avec  une 
faible  pression  du  ressort,  tandis  qu*une  plus  forte  pression 
(fig.  155)  l'atténue  et  tend  à  le  faire  disparaître. 


Ses  lllnslons  du  toveher  relative 


it  *  la  force  du  |M»als« 


§  179.  —  Le  sphygmograpbe  donne  parfois  des  tracés  qui  con- 
tredisent entièrement  les  indications  que  donne  le  tact.  Ainsi, 
quelquefois,  un  pouls  à  peine  perceptible  au  doigt  se  traduit  par 
des  sphygmogrammes  très  amples,  un  pouls  nettement  perçu 
par  le  doigt  donne  des  tracés  de  très  faible  amplitude. 

Les  deux  figures  156  et  157  sont  deux  types  qui  montrent  cette 
contradiction  entre  les  indications  du  sphygmograpbe  et  celles 
du  toucher. 

Dans  la  figure  156,  où  le  tracé  est  grand,  Iç  doigt  appliqué 
sur  Tartère  ne  percevait  aucune  pulsation.  11  s'agissait  d'un 
cas  d'embolie  artérielle,  dans  lequel  le  sang  ne  pénétrait  dans 
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les  artères  du  bras  que  très  lentement  et  à  travers  d'étroites  ana- 
stomoses. L'autre  cas  (fig.  157)  est  remarquable  par  la  brusquerie 
de  ses  petites  pulsations;  il  correspondait  à  une  péricardite  aiguë. 
Le  doigt  sentait  nettement  ce  pouls,  dont  le  tracé  a  cependant  peu 
d'amplitude. 
C'est  à  la  lenteur  de  Texpansion  de  l'artère  dans  un  cas,  à  la 


Fig.  iSd.  Poulfl  radial  insensible  tu  toucher,  trèe  ample  au  sphygmograpbe. 

brusquerie  de  cette  expansion  dans  Tautre,  que  tenait  Tillusion 
du  toucher  révélée  par  le  sphygmographe.  Et  quand  nous  disons 
que  c'est  le  tact  qui  s'est  trompé  dans  les  deux  cas  ci-dessus, 
cela  ne  fera  de  doute  pour  personne,  car  le  levier  du  sphygmo* 
graphe  ne  peut  êlre  soulevé  à  une  grande  hauteur  sans  qu'il  y 
ait  une  force  réelle  qui  agisse  pour  produire  ce  soulèvement.  Or 
cette  force  n'était  pas  perçue  à  cause  de  la  lenteur  de  sa  variation. 


Fig.  157.  Pouls  faible,  mais  brusque  dans  son  eipansion  ;  il  était  très  sensible  au  toucher. 


Ce  genre  d'illusion  se  retrouve  du  reste  dans  toutes  sortes  de 
sensations.  Ou  peut  poser  en  principe  que  tout  changement  d'in- 
tensité d'un  phénomène  quelconque  est  d'autant  plus  nettement 
perçu  par  nos  sens  qu'il  se  produit  plus  brusquement.  On  en 
pourrait  donner  un  grand  nombre  d'exemples. 

Ainsi,  quand  une  lumière  augmente  ou  diminue  graduellement 
d'intensité,  nous  nous  en  apercevons  à  peine;  nous  sommes, 
au  contraire,  très  vivement  et  très  péniblement  impressionnés 
par  les  variations  brusques,  comme  il  s'en  produit  quelquefois 
dans  la  flamme  du  gaz.  Un  son  qui  passe  graduellement  d'une 
tonalité  à  une  autre  ne  nous  permet  pas  de  saisir  aussi  facilement 
la  différence  de  ton  que  s'il  se  produit  une  transition  brusque 
d'une  note  à  une  autre.  On  en  peut  dire  autant  des  changements 
de  température,  des  variations  d'un  poids  dont  nous  sommes 
chargés,  etc. 
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Le  nombre  des  cas  où  la  diminution  de  la  force  du  pouls  perçu 
par  le  toucher  tient  à  la  lenteur  de  Texpansion  des  vaisseaux  est 
considérable.  Les  anciens  auteurs  qui  avaient  désigné  cette  forme 
sous  le  nom  de  pouk  lenty  avaient  signalé  qu'elle  s'accompagne 
en  général  de  faiblesse  de  la  pulsation.  Nous  retrouverons  sou* 
vent  ce  caractère  important  du  pouls,  particulièrement  lorsque 
nous  traiterons  des  affections  du  cœur,  des  anévrysmes  des  artères 
et  des  embolies. 


SiffBlfleatloB  de  la  forée  et  de  la  lUMeeee  dm 
eommlsee  *  ee  ei^l^t. 

Les  médecins  ont  cherché  quelle  était  la  cajise  qui  rendait  le 
pouls  tantôt  fort,  tantôt  faible;  ils  ont  émis  à  cet  égard  des  théories 
fort  difTérentes  et  presque  toujours  leurs  idées  ont  subi  l'influence 
des  doctrines  du  moment, 

§  180.  —  On  croît  encore,  assez  généralement,  qu'un  pouls  fort 
est  l'expression  d'une  systole  énergique  du  ventricule,  tandis  qu'un 
pouls  faible  correspondrait  à  une  action  débile  de  cet  organe.  Gela 
est  vrai  dans  un  petit  nombre  de  cas*;  mais  admettre  en  prin- 
cipe une  exacte  relation  entre  la  force  du  pouls  et  l'énergie  de 
la  systole  ventriculaire ,  ce  serait  s'exposer  à  de  nombreuses 
erreurs.  Nous  montrerons,  en  effet,  tout  à  l'heure  que,  dans  la 

1.  Eq  expérimentant  sur  Tappareil  schématique  de  la  circulation,  on  peut  faire  va- 
rier à  volonté  la  force  du  cœur.  Pour  cela,  on  interpose  entre  les  compresseurs  de^ 
ventricules  et  les  pièces  mécaniques  qui  lui  impriment  le  mouvement  des  ressorts  de 
caoutchouc  de  forces  variables.  On  observe  alors  que  les  ressorts  les  plus  forts  pnn 
duisent  les  pulsations  les  plus  élevées  (fig.  158). 


Fig.  iss.^Pouls  obtenu  sur  le  schéma  eu  donnant  au  cœur  des  forces  croissantes. 

Mais  tout  ce'que  Ton  sait  de  l'action  musculaire  du  cœur  (g  34)  montre  que  la  forcé 
dos  systoles  ne  change  pas  d'un  instant  à  l'autre  et  qu'une  série  de  systoles  consé- 
cutives sont,  au  contraire,  d'une  parfaite  égalité.  C'est  donc  en  dehors  des  variations 
de  la  force  du  cœur  qu'il  faut  ordinairement  chercher  les  différences  qu'on  observe 
dans  celle  du  pouls. 
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plupart  des  cas,  c'est  dans  Tétat  de  la  circulation  artérielle,  quel* 
quefoîs  mime  dans  les  conditions  physiologiques  du  vaisseau 
exploré,  qu'il  faut  chercher  la  cause  des  variations  de  la  force 
du  pouls. 

g  181.  —  Beaucoup  de  médecins  se  font  encore  une  idée  fausse 
de  la  signification  clinique  du  pouls  fort  ou  faible;  ils  croient,  en 
effet,  trouver  dans  la  force  du  pouls  un  critérium  des  forces  du 
malades  de  la  résistance  qu'un  sujet  peut  opposer  au  mal  dont  il 
est  atteint.  Cette  idée  semble  au  premier  abord  se  déduire  logi* 
quement  de  l'observation  de  certaines  maladies  où  le  pouls 
s'affaiblit  graduellement  à  mesure  que  la  terminaison  funeste 
se  rapproche  davantage.  Mais  que  d'exceptions  &  cette  règle I 
Si  la  plupart  des  agonisants  ont  le  pouls  affaibli,  les  variations 
de  la  force  du  pouls  ne  sauraient  avoir,  pendant  le  coiirs  d'une 
maladie,  cette  signification  qu'on  leur  attribue.  Du  reste,  nous  le 
répétons,  le  pouls  fort  peut  s'observer  dans  certains  états  jusqu'à 
la  mort.  Nous  n'avons  jamais  senti  un  pouls  plus  violent  que 
celui  d'un  malade  qui  succombait  &  un  empoisonnement  par 
l'opium,  et  cet  homme  était  mort  dix  minutes  après  notre  examen. 
Ainsi,  dans  ce  cas,  pour  employer  une  expression  que  nous  répu- 
dions, on  aurait  pu  dire  que  les  forces  vitales  étaient  à  leur  limite, 
quand  le  pouls  avait  une  force  incomparablement  plus  grande 
que  chez  un  sujet  vigoureux  et  bien  portant. 

Parmi  les  variations  de  la  force  du  pouls  chez  les  malades ,  il 
en  est  un  grand  nombre  qui  ne  sauraient  s'expliquer  par  les  théo- 
ries qu'on  en  a  données.  Citons,  entre  autres ,  un  exemple  qui  a 
beaucoup  préoccupé  les  médecins  du  siècle  dernier. 

Un  pneumonique  a  le  pouls  faible;  on  lui  fait  une  saignée  et  le 
pouls  prend  de  la  force.  L'explication  qu'on  a  voulu  donner  de 
ce  fait  se  rattache  à  la  théorie  où  l'on  suppose  que  les  forces  d'un 
malade  se  traduisent  par  l'intensité  du  battement  de  ses  artères. 
Yoici  ce  que  l'on  disait  :  «  Avant  la  saignée,  les  forces  du  malade 
étaient  opprimées^  l'émission  sanguine  les  a  remises  en  liberté^  c'est 
pourquoi  le  pouls  est  devenu  plus  fort.   »  Nous  doutons  qu'un 

1.  Haies,  voyant  que  le  pouls  est  en  général  très  fort  chez  les  malades,  concluait  à 
la  nécessité  d'an  effort  plus  grand  du  cœur,  d'une  dépense  qui  croîtrait  comme  le 
carré  de  la  fréquence  des  battements;  celte  soustraction  d'influence  nerveuse  à  la  force 
totale  de  l'individu  était^  pour  lui,  la  cause  de  l'abattement  des  malades.  {Hémoêlà* 
tique,  trad.  de  Sauvage,  p.  325.) 
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médecin  dé  notre  temps  se  contente  d'une  explication  pareille.  Du 
reste,  la  physiologie  fournit  une  explication  parfaitement  Simple 
de  ce  fait  observé  par  les  cliniciens. 

Ck)mme  le  pouls  résulte  des  changements  de  la  tension  arté-^ 
rielle,  il  doit  traduire  l'étendue  de  ces  changements;  il  sera  donc 
fort  ou  faible,  suivant  que  le  ventricule  enverra  dans  les  artères 
une  ondée  plus  ou  moins  volumineuse.  Or,  on  a  vu,  §  117,  que  le 
cœur  se  vide  plus  ou  moins  complètement  suivant  les  résistances 
qu'il  rencontre;  les  grosses  ondées  correspondront  donc,  en  géné^ 
rai,  aux  cas  oii  le  ventricule  ne  doit  surmonter  qu'upe  faible 
tension  artérielle. 

Nous  savons,  d'autre  part,  §  118,  que  l'accélération  du  rythme 
du  coeur  produite  par  certaines  influences,  ne  laissant  pas  aux  ven- 
tricules le  temps  de  se  remplir  complètement,  entraîne,  comme 
conséquence,  la  diminution  du  volume  de  l'ondée  ventriculaire, 
tandis  que  sur  un  cœur  ralenti  on  observe,  en  général,  des  débits 
systoliques  très  abondants.  Le  rythme  des  mouvements  du  cœur 
est  donc  un  nouveau  facteur  dont  il  faudra  tenir  compte  dans 
les  variations  de  la  force  du  pouls.  Nous  aurons  à  rechercher  la 
part  qui  revient  à  chacun  d'eux. 

£nfin|  des  causes  toutes  locales  modifient  la  force  du  pouls  :  de 
.ce  nombre  sont,  le  volume  de  l'artère  explorée,  et  l'existence 
4'obstacles  à  la  circulation,  soit  au-dessus,  soit  au-dessous  du  lieu 
où  est  appliqué  le  sphygmographe. 


Inflncnee  4n  irolnme  4e  l*artére  explorée  sur  la  fforee  ém  ponl». 

g  182.  —  Sur  un  grand  nombre  de  sujets,  on  constate,  en  explo- 
rant alternativement  les  deux  radiales,  que  le  pouls  est  plus  fort 
d'un  côté  que  de  Tautre.  Une  telle  différence  ne  peut  être  attribuée 
qu'à  une  circonstance  locale,  puisque  l'impulsion  du  cœur  est  la 
même  pour  tous  les  vaisseaux  de  l'organisme.  En  examinant  ces 
sujets  avec  soin,  on  voit  que  les  deux  radiales  sont  de  volume 
inégal  et  que  c'est  l'artère  la  plus  grosse  qui  donne  la  pulsation 
la  plus  forte. 

Certains  cliniciens  attachent  une  grande  importance  à  l'explo- 
ration préalable  du  volume  de  l'artère  avant  de  décider  si  le  pouls 
est  fort  ou  faible  ;  Beau  soutenait  que  chez  les  chlorotiques  la 
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faiblesse  du  pouls  tient  à  ce  que  chez  elles  les  artères  sont  resser* 
rées  et  n'ont  qu^un  petit  diamètre. 

Le  diamètre  des  artères  se  modifie  avec  Tàge  ;  chez  les  vieillards 
elles  sont  plus  larges ,  cela  semble  lié  à  la  perte  d'élasticité  de 
ces  vaisseaux.  C'est  en  partie  à  l'augmentation  du  calibre  de  leurs 
artères,  que  les  vieillards  doivent  d'avoir  des  pulsations  plus 
fortes  que  les  jeunes  sujets  ^ 

Le  volume  des  artères  change  du  reste,  chez  un  même  sujet, 
sous  l'influence  de  la  contraction  ou  du  relâchement  de  ces  vais* 
seaux.  Des  influences  locales,  des  changements  de  température, 
suffisent  pour  modifier  beaucoup  le  calibre  d'une  artère  ;  le  froid 
la  fait  resserrer,  la  chaleur  en  relÂcheles  tuniques  et  la  fait  aug- 
menter de  volume;  or,  l'intensité  de  la  pulsation  suit  exactement 
les  variations  du  volume  de  l'artère,  elle  augmente  et  diminue 
avec  le  diamètre  du  vaisseau. 


g  183.  —  Ces  variations  dans  le  volume  des  artères  et  les  change* 
ments  consécutifs  de  la  force  du  pouls  peuvent  être  très  localisés. 
L'inflammation  d'un  tissu  s'accompagne,  comme  on  le  sait, 
d'un  relAchement  des  vaisseaux  ;  l'atonie  s'étend  de  proche  en 
proche  aux  artères  afférentes  de  la  région  malade;  ces  artères, 
devenues  plus  larges,  donnent  des  battements  plus  forts  que  de 
coutume.  C'est  ce  qui  arrive  dans  le  panaris,  lorsque  les  coUa^ 
iérales  des  doigts  sont  animées  de  pulsations  violentes.  C'est  pour 
la  même  raison  que  l'artère  faciale  bat  plus  fortement  que  de 
coutume  dans  certaines  affections  dentaires,  principalement  dans 
la  gingivite  qui  accompagne  la  pousse  des  dents  de  sagesse.  On 
sent  alors  le  vaisseau  du  côté  malade,  beaucoup  plus  volumineux 
que  celui  du  côté  sain.  Les  battements  des  artères  temporales 
changent  d'intensité  pour  des  raisons  semblables.  On  pourrait 
multiplier  beaucoup  ces  exemples,  car  les  battements  artériels 
s'exagèrent,  en  général,  dans  le  voisinage  de  toute  partie  enflam- 
mée. Ces  phénomènes  ont  été  longtemps  considérés  comme  le 
résultai  d'une  activité  spéciale  des  vaisseaux  dont  les  pulsations 
étaient  plus  fortes;  mais  cette  idée  est  erronée  :  les  artères,  en 


1.  Toatefois,  cet  accroissement  de  la  force  du  pouls  tient  aussi,  pour  une  part  no^ 
table,  à  Phypertrophie  du  ventricule  gauche  qui  est  produite  chez  les  vieillards  par 
la  per\e  d'élasticité  des  artères. 
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eflet,  ne  battent  qae  passivement  et  sous  l'influence  des  change- 
ments dans  la  pression  du  sang  qu'elles  contiennentS 

L'influence  du  calibre  des  artères  sur  la  force  de  leur  pulsa- 
tion s'explique  par  un  principe  de  physique  bien  connu,  c'est 
celui  sur  lequel  Pascal  à  basé  la  construction  de  sa  presse  hydrau- 
lique. Une  même  pression,  agissant  sur  deux  surfaces  inégales, 
produira  un  eiTort  de  soulèvement  plus  énergique  du  côté  de  la 
surface  la  plus  large.  Ainsi,  de  deux  artères  dont  les  diamètres 
sont  dans  le  rapport  de  un  à  deux,  la  plus  large  soulèvera  le 
doigt  qui  la  comprime  avec  un  effort  deux  fois  plus  grand  que 
l'autre. 

L^influence  de  l'étendue  de  la  surface  que  soulève  la  pression 
du  sang  est  remarquable  sur  les  tumeurs  anévrysmales  qui  ne  sont, 
en  définitive,  que  d'énormes  dilatations  d*un  vaisseau  artériel.  Si 
l'on  appuie  la  main  avec  force  sur  la  surface  d'un  anévrysme,  on 
est  étonné  de  la  force  avec  laquelle  s'effectue  le  gonflement  de  la 
tumeur  ;  un  poids  d'un  kilogramme  appliqué  sur  un  anévrysme 
volumineux  serait  aisément  soulevé  par  celte  expansion  puis* 
santé.  Qu'on  applique,  au  contraire,  une  charge  beaucoup  plus 
faible»  50  à  60  grammes,  sur  le  trajet  de  l'artère  afférente  &  Fané- 
vrysme,  celle-ci  ne  résistera  pas  à  cette  pression  et  son  calibre 
sera  oblitéré.  Et  cependant,  la  force  expansive  énorme  de  la 
tumeur  venait  tout  entière  de  l'artère  qui  est  si  facile  à  dépri- 
mer. C'est  que,  dans  l'anévrysme,  comme  dans  la  presse  hydrau- 
lique de  Pascal,  la  pression  intérieure,  transmise  également  à  tous 
les  points  de  la  surface  de  la  poche  que  le  sang  remplit,  développe 
un  effort  proportionnel  à  la  surface  même  de  cette  poche,  c'est-à- 
dire  très  considérable  si  Tanévrysme  est  volumineux,  tandis  que 
contre  les  parois  de  l'artère  afférente  dont  le  diamètre  est  relati- 
vement très  petit,  la  pression  du  sang  ne  développe  qu'un  effort 
très  petit  lui-même  '. 


1.  Rien  n*cst  plus  facile  que  do  démontrer  la  réalité  de  ces  influences  du  volume  du 
vaisseau  sur  la  force  du  pouls,  en  reproduisant  ces  phénomènes  au  moyen  du  schéma. 
Il  suffit,  en  efTet,  de  placer  le  sphy^mographe  sur  deux  tubes  artériels  de  volumes 
différents  pour  s'assurer  que  Tamplilude  du  tracé  est  d'autant  plus  grande  que  le 
tube  est  plus  volumineux,  et  cela,  en  conservant  aux  impulsions  ventricutaires  des 
intensités  parfaitement  semblables.  Le  toucher  tout  seul  permet  également ,  dans  ces 
conditions,  de  constater  la  difTérencc  de  Tintensité  des  pulsations. 

2.  Ce  principe  m'a  guidé  dans  la  construction  de  mon  spbygmographe.  J'ai  donné  à 
la  pktqoe  d'ivoire  qui  comprime  l'artcre  une  fortne  et  une  courbure  qui  la  fisseDt 
presser  sur  une  longueur  d'artère  aussi  grande  que  possible.  En  augmentant  ainsi  U 
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.  Si  Ton  comprime  graduellement  l'artère  humérale    pendant 

qu'on  inscrit  le  tracé  du  pouls,  on  voit  que  les  pulsations  perdent 

peu  à  peu  de  leur  amplitude.  Cela  se  comprend  aisément,  puisque 

le  cours  du  sang  est  gôné  et  que  les  changements  de  la  pression 

se  transmettent  incomplètement  à  la  radiale. 


Fig.  IM.  C(»aipr«Sftioo  graduelle  delà  radiale  au-dessous  du  poiot  d'application  du  spbygnMgraptie. 
La  compression  a  lieu  en  c;  à  partir  de  ce  moment,  l'amplitude  de  la  pulsation  s'accroît,  ainsi  que 
cella  dM  codes  sjstoliques  i,  3,  2,  el  diastoliques  a,  a. 

Mais  si  l'on  comprime  graduellement  Tarière  au-dessous  du 
sphygmographe,  au  niveau  de  l'articulation  radio-carpienne,  on 
constate  un  accroissement  de  Tamplitude  des  pulsations.  La 
figure  159  donne  un  bon  exemple  de  cet  accroissement  de  la  force 
du  pouls;  on  doit  l'expliquer  par  le  choc  de  Tonde  sanguine 
contre  Tobstacle  sur  lequel  elle  se  réfléchit  comme  une  vague  qui 
vient  butter  contre  un  rocher.  C'est  cet  effet  que  nous  avons  déjà 
indiqué  sous  le  nom  de  coup  de  bélier,  empruntant  aux  hydrau- 
liciens  une  expression  technique. 


lafliMace  de  raltkttdc  ém  htrmM  siir  lu  force  du  ponU. 

§  184.  —  Quand  on  tient  le  bras  en  élévation,  on  observe  souvent 


Fig.  100.  Pouls  radial  peu  sensible  dans  l'attitude  déclive  du  bras,  d'après  Lorain. 

que  le  pouls  y  devient  plus  fort.  C'est  que  Tarière,  trop  j^eu 

sufTace  de  rartèré  qui  agit  siir  rinstrumcntj  on  augmente  la  force  'soulevante  et  l'on 
arrive  à  inscrire  des  pulsalioûs  qui  sont  -asâez  faibles  pour  que  le  toucher  ne  les 
fverçoiTC  que  difficilement. 
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dépressible  dans  rallitude  normale,  le  devient  dirvantage  quand 
Télévation  a  fait  baisser  la  pression  du  sang  dans  le  Vaisseau.  Dans 
ce  cas,  l'ondée  sanguine  s'élance  avec  plus  de  forcé  dans  Tartère 
moins  tendue,  et  la  variation  de  pression  qu'elle  y  produit  est  plus 
brusque. 


Pig.  101.  Même  pouls  que  celui  de  la  figure  160  ;  le  bras  est  élevé,  ce  qui  accroît  Tamplitude  du  traoé. 

Lépine  et  Lorain  ont  constaté  cet  effet  et  ont  souvent  utilisé, 
au  lit  du  malade,  cette  manière  de  rendre  plus  apparent  un  pouls 
trop  faible  pour  être  facilement  inscrit. 

Les  sphygmogrammes  160  et  161  sont  empruntés  à  Lorain; 
ils  montrent  un  notable  accroissement  de  l'amplitude  du  pouls  à 
la  suite  de  l'élévation  du  bras' 


lanneace  die  la  teasioa  «riérlelle  sur  la  force  dln  |M»aU. 

g  185.  —  L'état  de  la  tension  artérielle  sufTit  à  lui  seul  pour 
modifier  la  force  du  pouls,  sans  que,  pour  cela,  le  cœur  ait  besoin 
de  modifier  l'énergie  de  ses  systoles.  On  sait  que  la  tension 
artérielle  est  en  général  réglée  par  l'état  de  contraction  ou  de  relâ- 
chement des  vaisseaux  capillaires;  que  cette  tension  s'élève  quand 
les  petits  vaisseaux  sont  contractés  et  qu'elle  s'abaisse  quand  ils 
se  rel&chent  (voy.  g  110).  Or,  c'est  là  que  réside  l'influence  princi- 
pale qui  fait  varier  la  force  du  pouls,  de  sorte  qu'on  peut  poser  en 
principe  que,  dans  la  majorité  des  cas,  la  force  du  pouls  n'est 
point  en  rapport  avec  l'énergie  de  la  systole  ventriculaire,  mais 
qu'elle  est  réglée  par  l'état  de  la  circulation  dans  les  dernières 
ramifications  du  système  vasculaire. 

Les  expériences  faites  sur  les  animaux  au  moyen  du  mano* 

1.  Pour  que  le  pouls  présente  cet  accroissement  d*aniplitade  par  rélévalion  du  bras, 
il  faut  que  le  ressort  ne  comprime  pas  trop  fortement  le  vaisseau,  sans  quoi  Tarière 
serait  totalement  obtitérée  quand  la  pression  y  serait  devenue  plus  faible,  et  le 
pouls  ne  s'y  ferait  plus  sentir. 
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mètre  établissent  lofait  dont  nous  parlons  ici  ;  il  est  même  remar- 
quable que  cette  relation  de  la  force  du  pouls  avec  Tétat  de  la 
tension  artérielle  ait  été,  pour  ainsi  dire,  le  premier  fait  constaté 
quand  on  a  appliqué  un  manomètre  aux  artères  d'un  animal,  et 
cependant  qu'on  n'en  ait  tiré  aucune  déduction  relativement  à 
la  signiQcation  clinique  de  la  force  du  pouls. 

En  1774,  Haies,  appliquant  son  manomètre  aux  artères  d'un 
cheval,  vit  que,  sous  Tinfluence  de  la  saignée,  en  même  temps 
que  la  colonne  manométrique  s'abaisse  et  indique  une  pression 
moins  élevée,  l'amplitude  des  oscillations  qui  correspondent  au 
pouls  augmente  d'une  manière  notable'.  Une  influence  inverse  a 
été  signalée  de  nos  jours  par  Cl.  Bernard,  qui,  dans  un  grand 
nombre  d'expériences  faites |sur  les  animaux  au  moyen  de  l'hémo- 
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Fig.  162.  Rapports  inTerees  de  la  pression  constante  et  de  la  pression  variable  dans  les  art6res.  — 
i"* moitié  de  la  flgare  :  PC,  pression  constante  forte;  P  V,  pression  variable  faible.  —  2"  moitié  : 
PC  faible;  PV,  forte. 


mètre  de  Magendîe,  fut  frappé  de  voir  que  si  l'on  élève  la  tension 
artérielle  on-  diminue  l'intensité  de  la  pulsation.  Voici  comment 
celte  remarque  a  été  formulée  par  Cl.  Bernard  :  «  Dans  l'opération 
«  de  la  transfusion  du  sang,  dans  la  pléthore,  dans  les  efforts,  on 
«  observe  que  la  pression  constante  augmente,  tandis  que  la  puN 
«  sation  diminue.  » 

La  figure  théorique  162  montre  le  rapport  ordinaire  entre  la 
pression  constante  PC  et  la  pression  variable  PY,  dans  deux  cas 
différents.  On  y  voit  qu'une  valeur  élevée  de  la  pression  constante 
(première  moitié  du  tracé)  correspond  à  une  faible  amplitude 
des  variations,  et  inversement  que  la  diminution  de  la  pression 

1.  Cestune  théorie  profondément  vilalfele  qu'invoque  Haies  pour  expliquer  ce  phé- 
nomène, c  L^organisme,  dit-il,  possède  deux  sortes  de  forces  :  Tune,  qu'on  peut  appeler 
tolakj  et  qui  reste  en  grande  partie  à  Pétat  de  réserve  ;  Tautrc,  la  force  actuelle,  est 
celle  qui  se  dépense.  Or,  quand  Tanimal  est  affaibli  par  des  pertes  de  sang,  la  force  du 
pouls  augmente.  Cela  tient  à  ce  que  la  nature  emprunte  à  cette  force  totale  qu'elle 
tenait  en  réserve,  quand  l'autre  est  épuisée  t  (Haies,  Hémostatiqtie.) 
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constante  s'accompagne  de  variations  plus  étendues.  Cette  Ggure 
est  déduite  d'une  série  d'expériences  faites  au  moyen  du  mano- 
mètre par  différents  auteurs,  CI.  Bernard  entre  autres,  qui  con- 
stataient, abstraction  faite  de  toute  théorie,  l'existence  du  rapport 
inverse,  qui  vient  d'être  signalé. 

Lorsqu'une  hémorrhagie  abondante  a  fait  baisser  la  tension 
artérielle  d'un  animal,  les  oscillations  du  manomètre  augmentent 


Mg-  163.  Puuls  radial  avant  une  hémurragie,  d'après  Loraiu. 

d'amplitude.  Le  môme  effet  s'observe  sur  l'homme  et  tient  &  la 
môme  cause.  J'emprunte  à  Lorain  deux  types  du  pouls,  163  et 
lik,  recueillis  sur  une  femme,  l'un  avant,  l'autre  après  une  abon- 
dante hémorrhagie  utérine.  L'énorme  accroissement  de  Tamplitude 
du  pouls  après  l'h^orrhagie  est  le  résultat  de  l'abaissement  de 
la  tension  artérielle.  On  remarque  dans  la  figure  164  que  le  pouls 
est  devenu  très  fortement  dicrote  après  l'hémorrhagie,  ce  qui 


1  ig.  164.  Pouls  radial  après  une  hémorragie  abondante,  chez  le  même  sujet,  d'après  Lorain. 


résulte  de  la  brusque  pénétration  du  sang  lancé  par  le  ventricule 
dans  les  artères  détendues. 

Toutefois,  si  l'hémorrhagie  est  très  abondante,  il  se  produit  une 
contraction  des  vaisseaux  qui  relève  la  tension  et  fait  disparaître 
cette  augmentation  de  l'amplitude  du  pouls,  d'autant  plus  que  la 
radiale,  comme  toutes  les  autres  artères»  subit  une  diminution  de 
calibre  qui,  à  elle  seule,  suffirait  à  en  rendre  les  pulsations  très 
faibles,  §182*  C'est  celte  espèce  de  resserrement  des  vaisseaux  que 
J.  Hunter  a  observé  chez  les  animaux  tués  par  hémorrhagie  et 
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qui  a  été  pour  lui  le  point  de  départ  de  la  découverte  de  la  con- 
tractilité  des  artères,  ^,  108. 

Quand  nous  parlerons  de  la  fièvre,  nous  montrerons  que  Tarn- 
plitude  du  pouls  qui  raccompagne  tient  également  à  l'abaissement 
de  la  tension  artérielle  chez  les  fébricitants,  abaissement  produit 
par  un  relÂcbement  général  des  petits  vaisseaux. 

Le  pouls  si  fort  que  l'on  constate  chez  les  gens  qui  viennent  de 
courir  ou  de  se  livrer  à  un  exercice  musculaire  violent,  tient 
encore  à  un  abaissement  de  la  tension  artérielle  ;  nous  le  démon- 
trerons ultérieurement,  à  propos  des  effets  de  Taction  musculaire 
sur  la  circulation. 


Bx|^é»leB«e«  seliéflMiUiivcc  destinées  *  éelairer  l'inflacttee  de*  I* 
teasIoB  artérielle  s«r  la  forée  dn  pouls. 

g  J86.  —  Dans  les  expériences  sur  les  animaux,  il  n'est  pas 
possible  d'afGrmer  absolument  que  la  force  du  cœur  n'a  pas 
changé  tandis  qu'on  a  vu  varier  la  force  du  pouls;  aussi  y  a-t-il 
grand  avantage  à  recourir  à  des  appareils  de  physique  pour  con- 
trôler les  résultats  de  l'expérimentation  physiologique.  Sur  le 
schéma,  en  efiet,  on  règle  à  volonté  la  force  impulsive  du  cœur; 
on  peut  donc  être  sûr  qu'elle  restera  invariable ,  tandis  qu'on 
changera  la  tension  artérielle  en  créant  des  résistances  plus  ou 
moins  grandes  au  passage  du  sang  des  artères  dans  les  veines. 

Expérience,  —  Rétrécissons  les  orifices  des  capillaires  généraux 
dans  le  schéma  et  mettons  l'appareil  en  mouvement.  Puis,  recueil- 


Fig.  16^.  Kxpérien(e  sur  !<>  8cli4nia.  —  l.  Tension  artérielle  Torte  par  suite  d'un  obstacle  dans  les 
petits  vaisseaux  ;  pouls  faible.  —2.  Tension  Taible  par  suite  d'élargissement  des  petits  vaisseaux 
pouls  fort.  —  Dans  ces  deux  expériences,  la  force  du  cccur  est  restée  la  même. 

loûs  le  tracé  des  pulsations  d'une  artère  en  l  (fig.  165).  Au  milieu  du 
tracé,  supprimons  l'obstacle  au  passage  du  sang  artériel;  aussitôt, 
en  2,  la  tension  diminue  et  l'amplitude  des  pulsations  augmente. 
Un  manomètre  appliqué  aux  artères  du  schéma  aurait  présenté 
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les  mêmes  difFérénces  dans  l'amplitude  de  ses  oscillations;  celles-ci 
auraient  été  faibles  lorsque  la  tension  était  élevée,  elles  seraient 
devenues  fortes  quand  la  tension  a  baissé. 

Si  Ton  considère  que  la  pénétration  plus  ou  moins  rapide  et 
plus  ou  moins  abondante  du  sang  dans  le  système  artériel  tient 
à  l'excès  de  la  pression  ventriculaire  sur  la  pression  dans  le 
système  artériel,  on  conçoit  que  l'abaissement  de  la  tension  arté- 
rielle équivaudra  exactement  à  un  accroissement  de  la  force  du 
cœur,  et  on  ne  verra  plus  rien  de  surprenant  à  cette  augmen- 
tation de  la  force  du  pouls  dans  toutes  les  conditions  qui  font 
baisser  la  tension  artérielle. 


taflueiice  de  la  durée  de  l*lBCervalle  qui  |»réeède  me  i»«lM|tl*B 
sur  lu  feree  de  eelle>el. 

§  187.  —  C'est  toujours  au  même  ordre  d'influences,  c'est-à-dire 
aux  changements  de  la  tension  artérielle,  que  doit  se  rapporter 
le  phénomène  que  nous  allons  décrire  et  qu'on  avait  attribué  à 
un  changement  de  la  force  du  cœur. 

Il  arrive  quelquefois  que  le  pouls  présente  des  irrégularités 
dans  son  rythme,  c'est-à-dire  que,  tout  à  coup,  le  cœur  suspende 
ses  battements  pendant  un  instant.  Dans  ces  cas,  la  pulsation  qui 


D^*.  160.  Ii>t?rmiUeuce  du  cçiur,  chute  de  la  preàoion;  la  pulsation  qui  suit  l'ialermittence  ei»t 
plus  forte  que  les  autres. 


suit  immédiatement  la  suspension  est  beaucoup  plus  forte  que 
les  autres.  On  est  porté  à  admettre  alors  l'existence  d'une  systole 
plus  énergique,  d'une  sorte  d'effort  du  cœur  pour  réparer  le  temps 
perdu.  Mais  il  ne  faut  voir  là  qu'une  conséquence  naturelle  de 
l'abaissement  de  la  tension  artérielle  pendant  l'arrêt  du  cœur.  La 
figure  166  montre  bien  comment  les  choses  se  passent  en  réalité. 
Ce  tracé  est  recueilli  dans  un  cas  d'intermittence  nerveuse  du 
pouls.  On  voit  que  le  pouls  était  régulier  de  a  en  6;  à  ce  moment, 
le  cœur  a  suspendu  ses  battements  pendant  un  instant  Durant 
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la  suspension,  l'écoulement  du  sang  ayant  eu  plus  de  temps 
pour  se  faire ,  la  tension  a  baissé  plus  que  pendant  les  autres 
intenralles  et  est  descendue  jusqu'en  c.  Il  est  naturel  que  la  pul- 
sation suivante,  se  trouvant  dans  les  conditions  de  la  faible  ten- 
sion artérielle  que  nous  décrivions  tout  &  l'heure,  ait  une  intensité 
plus  considérable. 

g  188.  —  Expérience.  —  On  peut  s'assurer,  à  l'aide  du  schéma, 
que  l'inégalité  des  intervalles  produit,  à  elle  toute  seule,  l'inégale 
intensité  du  pouls.  Il  suffit,  en  faisant  fonctionner  l'instrument, 
délaisser,  à  un  moment  donné,  un  intervalle  plus  grand  que 
les  autres.  L'abaissement  de  la  tension  pendant  ce  temps  d'arrêt 
donne  une  plus  grande  intensité  à  la  pulsation  suivante. 

La  figure  167  représente  un  tracé  recueilli  sur  le  schéma;  on  y 


Fig»  167.  IntermitteDce  des  mouvemenU  du  coeur  sur  le  schéma  ;  amplitude  plus  grande 
de  la  pulsation  qui  suit  rintermiltence. 

voit  une  intermittence  après  laquelle  la  pulsation  est  plus  forte 
qu'auparavant. 

Les  palpitations  qui  se  produisent  dans  les  conditions  que 
nous  venons  de  décrire  sont  liées,  en  général,  à  des  troubles 
nerveux.  Le  malade  ressent,  au  moment  de  la  pulsation  qui  suit 
l'arrêt  du  cœur,  une  secousse,  quelquefois  très  violente,  qui 
ébranle  tout  son  être.  Ce  genre  de  palpitation,  dépourvu  de 
gravité,  cause  de  vives  inquiétudes  à  ceux  qui  en  sont  affectés. 
Il  diffère  essentiellement,  par  sa  forme,  des  palpitations  qui  sont 
liées  à  certaines  affections  organiques  du  cœur  et  que  nous 
aurons  à  décrire  plus  tard. 

Quant  à  la  durée  de  la  suspension  des  battements  du  cœur, 
elle  ne  parait  soumise  &  aucune  règle.  On  pense  généralement 
que,  dans  ces  cas,  un  battemeut  du  cœur  fait  défaut,  mais  la 
plupart  du  temps  la  suspension  est  d'une  durée  inférieure  & 
celle  de  deux  pulsations  normales. 

On  voit  aussi,  en  examinant  les  figures  166  et  167,  qu'après  la 
suspension  des  battements  il  faut  plusieurs  systoles  régulières 
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pour  que  la  tension  ait  repris  son  degré  normal,  et  pour  que  le 
tracé  reprenne  le  niveau  de  la  ligne  des  maxima. 


Heft  dIfîéreBees  de  forée  da  pouls  liées  à  des  différeaeea 
îm  forée  des  systoles  dm  ece«r. 


g  189.  —  Certaines  expériences  faites  sur  les  animaux  ont  moD- 
tré  que  des  irrégularités  dans  les  mouvements  du  cœur  sont  liées 
à  des  inégalités  dans  la  force  des  systoles  ventriculaires.  Ainsi, 
nous  avons  représenté  (fig.  54)  le  tracé  ventriculaire  et  le  pouls 
carotidien  d'un  cheval  qui  présentait  deux  systoles  très  rappro- 
chées suivies  d'un  intervalle  plus  long.  Or,  la  seconde  systole  était 
plus  faible  que  la  première;  elle  n'avait  même  pas  la  force  de 


Fig.  168.  Pouls  à  irrégularités  périodiques;  les  pululions  qui  suivent  les  graods  interTtljes 
sont  les  plus  fortes. 

soulever  les  valvules  sigmoîdcs  et  de  donner  lieu  à  une  pulsation 
artérielle.  Imaginons  que  la  tension  artérielle  eût  été  moins  forte 
sur  ce  cheval ,  il  y  eût  eu  deux  pulsations  artérielles  au  lieu 
d'une  et  la  seconde  eût  été  plus  faible  que  la  première. 

C'est  peut-être  un  trouble  semblable  des  mouvements  du  cœur 
qui  a  donné  naissance  au  pouls  redoublé  représenté  flg.  168  et  qui 
a  été  recueilli  sur  un  vieillard. 

D'autres  fois  la  faiblesse  de  la  pulsation  artérielle  tient  à  ce  que 
le  cœur  ne  se  vide  que  partiellement  dans  les  artères,  une  grande 
partie  de  son  contenu  refluant  jdans  Toreillette,  par  suite  d'une 
insuffisance  mitrale.  Nous  avons  donné  (fig.  92)  un  exemple  de 
ce  genre  de  pulsations  avortées  par  reflux. 

Il  arrive  souvent  que  le  ventricule  gauche  envoie  de  petites 
ondées  parce  qu'il  reçoit  peu  de  sang  pendant  sa  diastole,  à  cause 
d'un  obstacle  à  la  circulation  dans  le  poumon.  Cet  état,  dont  nous 
parlerons  à  propos  de  la  circulation  pulmonaire,  donne  naissance 
à  des  pulsations  faibles,  malgré  Texistence  d'une  basse  pression 
dans  le  système  artériel. 
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En  somme,  les  variations  de  la  force  du  pouls  sous  Tinflence  de 
changements  dans  la  force  absolue  des  systoles  ventriculaires 
paraissent  être  beaucoup  plus  rares  que  celles  gui  tiennent  aux 
changements  de  la  tension  artérielle  qui  produit  des  variations 
relatives  de  la  force  du  cœur,  en  augmentant  ou  diminuant  la 
résistance  qu'il  doit  surmonter. 

Nous  indiquerons  plus  loin,  à  propos  des  altérations  patholo- 
giques des  artères,  les  effets  de  ces  lésions  sur  la  force  du  pouls, 
son  augmentation  d'amplitude  dans  Tathérome,  son  affaiblisse- 
ment dans  les  cas  d'anévrismes. 


•écrolwiaiiee  de  la  forée  du  pouls  daas  le*  ortèreft  de  plus  eu  plue 
éloignées  du  e<enr. 

g  190.  —Le  sphygmographe  direct  ne  peut  s'appliquer  que  sur 
la  radiale;  mais  au  moyen  du  tambour  explorateur  de  la  pulsation 
du  cœur,  g  99,  on  peut  recueillir  la  pulsation  de  différentes  artères. 
On  constate  ainsi  que  la  fémorale  a  le  pouls  plus  fort  que  la  popli* 
tée,  et  surtout  que  la  pédieuse.  Cette  décroissance  de  force  des 
pulsations  ne  tient  pas  seulement  à  ce  que  ces  vaisseaux  sont 
de  plus  en  plus  petits  ;  elle  dépend  de  la  transformation  que  le 
mouvement  du  sang  a  subie  sous  l'influence  de  l'élasticité  arté- 
rielle. Nous  savons,  en  effet,  que  l'élasticité  des  artères  éteint  les 
saccades  du  mouvement  du  sang  qui  résultent  de  l'action  inter- 
mittente du  cœur,  de  sorte  que,  sauf  des  cas  exceptionnels  dont 
nous  aurons  à  parler,  le  cours  du  sang  est  continu  et  régulier 
dans  les  capillaires.  Or,  cette  transformation  est  graduelle  et  se 
rencontre  à  un  degré  toujours  plus  prononcé  dans  les  artères  de 
plus  en  plus  éloignées  du  cœur. 

Non  seulement  le  pouls  diminue  de  force  dans  les  artères  éloi- 
gnées, mais  il  change  aussi  de  forme,  perdant  de  plus  en  plus  ses 
angles  et  ses  plateaux  et  en  général  tout  ce  qui  rappelait  la  forme 
de  la  systole  du  cœur,  pour  se  rapprocher  davantage  de  la  forme 
des  ondes,  c'est-à-dire  d'une  ascension  et  d'une  descente  égale- 
ment inclinées^ 


CHAPITRE    XIX. 

VITESSE  DU   SANG   DANS   LES  ARTÈRES. 


Vitesse  générale  du  cours  du  sang.  —  Rapport  du  nombre  des  battements  du  cœur  à  la 
durée  d'une  révolution  circulatoire.  —  Hémodromomètre  de  Wolkmann.  —  Appareil 
de  Ludwig  :  Stromuhr.  —  Méthode  de  Yierordt;  hémotachomètre.  —  Méthode  et  ap- 
pareil de  Chauveau.  —  Méthode  fondée  sur  l'emploi  des  tubes  de  Pitot.  —  Élément 
constant  et  élément  variable  de  la  vitesse  du  sang.  — Caractères  de  la  vitesse  du  sang 
dans  les  différentes  artères.  —  Signes  extérieurs  de  la  vitesse  du  sang  dans  les 
artères. 


Lorsqu'on  pratique  une  ouverture  aux  parois  d'une  artère, 
on  voit  le  sang  s*élancer  au  dehors  sous  forme  d'un  jet  animé 
d'une  grande  vitesse.  Cette  rapidité  avec  laquelle  le  sang 
s'échappe  avait  fait  croire  d'abord  aux  physiologistes  que  ce 
liquide  se  mouvait  dans  les  artères  avec  une  rapidité  analogue. 
Haies»  après  avoir  mesuré  la  pression  du  sang  artériel  (voy.  g  41), 
se  crut  autorisé  à  en  déduire  la  vitesse  de  son  cours.  Il  la  sup- 
posa égale  à  celle  d'une  molécule  liquide  qui  tomberait  d'une  hau- 
teur pareille  à  celle  de  la  colonne  manométrique.  C  est  précisément 
la  formule  de  Torricelli  pour  1»  vitesse  d'un  liquide  qui  s'écoulerait 
&  l'air  libre  par  une  ouverture  faite  à  une  artère.  Haies  négligeait 
donc  totalement  les  résistances  que  le  sang  rencontre  dans  les 
vaisseaux,  et  sous  l'influence  desquelles  sa  vitesse  est  considé- 
rablement diniinuée. 

Sauvages  S  commentateur  de  Haies,  rectiGa  cette  erreur  et 
comprit  l'influence  des  résistances  que  présentent  les  artères.  11 
appelle  virtuelle  la  vitesse  qu'aurait  le  sang  dans  l'hypothèse  de 
Haies,  et  admet  qu'en  réalité  ce  liquide  n'a  qu'uïie  vitesse  beau- 
coup moindre.  L'auteur  appelle  celle-ci  vitesse  actuelle^  mats  n'en 
donne  pas  l'évaluation. 

1.  Haies,  Ilémosialique^  trad.  de  Sauvage,  p.  3. 
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Tant  que  les  physiologistes,  n'instituèrent  pas  d'expériences  en 
vue  de  déterminer  la  vitesse  du  sang,  les  idées  émises  sur  ce 
sujet  ne  furent  que  des  erreurs  ou  des  hypothèses  qu'il  n'y  a  pas 
lieu  de  mentionner. 


Wllesae  géMérale  dM  coim  d«  mmag, 

g  191.  —  Hering^  a  imaginé  une  méthode  qui  permet  d'appré- 
cier le  temps  nécessaire  pour  qu'une  molécule  de  sang  prise  dans 
un  point  quelconque  du  système  veineux  accomplisse  le  cycle 
circulatoire  qui  la  ramènera  à  son  point  de  départ.  A  cet  effet, 
le  savant  physiologiste  de  Stuttgard  injectait  dans  la  veine  jugu- 
laire d'un  animal  du  cyanoferrure  de  potassium;  puis,  de  cinq  en 
cinq  secondes,  recueillait  &  la  jugulaire  opposée  des  échantillons 
de  sang.  Quand  l'analyse  démontrait  l'apparition  du  sel  dans 
le  sang  de  la  veine,  il  fallait  que  la  substance  introduite  dans  la 
jugulaire  opposée  eût  passé  des  veines  dans  le  cœur  droit,  eût 
traversé  le  pounion,  fût  revenue  au  cœur  gauche  et  qu'enfin,  portée 
par  les  carotides  dans  les  artères  de  la  tète,  elle  en  eût  traversé 
les  capillaires  pour  revenir  à  la  jugulaire  opposée.  Hering  trouva 
qu'il  faut  27"  à  30"  pour  que  le  sang,  chez  un  cheval,  accomplisse 
ce  cycle.  Vierordt*  voulut  encore  améliorer  la  méthode  et  recueillit 
le  sang  veineux  dans  une  série  de  godets  disposés  sur  un  disque 
tournant  d'un  mouvement  uniforme.  Les  résultats  qu'il  obtint 
différent  peu  de  ceux  de  Hering.  Il  trouva  que  chez  les  petits 
animaux,  la  durée  du  circuit  est  moindre  que  chez  les  grands.  Le 
cycle  serait  parcouru  :  chez  le  chien  en  15",  chez  la  chèvre  en  12", 
chez  le  lapin  en  7". 

Hering  varia  ses  expériences  d'une  autre  manière  :  recherchant 
dans  la  veine  crurale  la  substance  introduite  dans  l'une  des  ju- 
gulaires, il  reconnut  qu'il  faut  un  peu  plus  de  temps  pour  l'y  voir 
apparaître  que  si  on  la  cherchait  dans  la  jugulaire  qui  n'a  pas 
reçu  l'injection.  Toutefois,  ce  retard  qui  s'explique  par  le  plus 
long  trajet  que  le  sang  doit  parcourir  pour  revenir  des  membres 
inférieurs  que  pour  revenir  de  la  tête,  n'est  pas  proportionnel  à 

1 .  Hering,  Venuche  die  Schdligkeit  des  BluUaufs  und  Abaanderung  iu  beatim- 
men.  {ZeiUehrift  fiir  Physiologie  von  Treviranus^  1829,  t.  III,  p.  85.) 

2.  Vierordt,  Die  Eracheinungen  und  Gesetse  der  Stromgeschwindigkeitea  des 
Blute9,  p.  146. 
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la  différence  de  longueur  des  deux  parcours,  cela  fit  penser  & 
Hering  que  ce  n'est  pas  dans  les  gros  Vaissefiux  que  le  cours  du 
sang  est  le  plus  lent,  mais  au  contraire  dans  les  petits  vaisseaux 
qui  représentent,  comme  on  sait,  la  plus  large  section  du  système 
yasculaire. 


du  Mmbre  des  batteneato  d«  eœ«r  *  la  dwée  d*«Me 
révolailoa  etrealaiolre. 

S'il  était  vrai,  comme  l'ont  constaté  Hering  et  Yierordt,  que  chez 
les  différentes  espèces  animales  il  faille  toujours  à  peu  près  le 
même  nombre  des  battements  du  cœur  pour  que  le  cycle  du  sang 
soit  parcouru  (26  à  28  battements),  on  en  pourrait  conclure  qu'il 
existe  une  certaine  proportion  entre  le  volume  des  ondées  ventri- 
culaires  et  la  masse  totale  du  sang.  Mais  ces  rapports  corres- 
pondent sans  doute  à  un  état  moyen  de  la  circulation  qui  ne  se 
rencontre  que  dans  certaines  circonstances.  En  effet,  si  l'on  aug- 
mente la  fréquence  des  pulsations  du  cœur,  en  faisant  courir 
l'animal,  on  voit  que  le  cours  du  sang  s'accélère  de  l|5  environ, 
mais  qu'il  faut  à  peu  près  trois  fois  plus  de  systoles  ventricu- 
laires  pour  que  le  cycle  soit  parcouru. 

Ces  expériences  concordent  avec  celles  que  nous  avons  précé- 
demment exposées  §48,  pour  montrer  que  le  débit  systolique  des 
ventricules  est  très  variable  et  que,  d'une  manière  générale, 
à  mesure  que  le  nombre  des  systoles  s'accrott,  le  volume  de 
chacune  d'elles  diminue,  de  sorte  que  toute  estimation  du  volume 
ou  de  la  vitesse  du  sang  fondée  sur  le  volume  de  l'ondée  car- 
diaque n'a  qu'une  base  hypothétique. 

Des  estimations  beaucoup  plus  précises  de  la  vitesse  du  sang 
ont  été  obtenues  au  moyen  d'instruments  que  nous  allons  décrire. 


■émodroBioaiélre  de  Tollonana. 

§  192.  —  Le  premier  instrument  destiné  à  mesurer  la  vitesse  du 
sang  est  celui  que  Yolkmann  imagina  et  désigna  sous  le  nom 
d*hémodromomètre^.  C'était  un  tube  de  verre  recourbé,  à  l'intérieur 

1.  Volkmann,  Die  Hâmodtfnamik,  p.  195.  Leipzig,  1850.  Qa'<A  sappose  (flg.  169) 
une  artère  oonpée  dont  on  aurait  réuni  les  deux  bouts  par  un   tube  métalliqM 
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duquel  on  pouvait  voir  le  sang  cheminer  avec  plus  ou  moins  de 
vitesse. 

Bien  qu'il  soit  extrêmement  ingénieux,  ce  procédé  n'est  pas 
à  l'abri  de  causes  d'erreur.   Son  auteur  lui-môme  admet  que 

d  a*.  Le  sang  traversera  ce  tube  rectiligne  comme  il  traverserait  l*artère  elle-même. 
Sur  ce  premier  conduit  est  adapté  un  tube  de  verre  courbé  en  U  qui  constitue  un  circuit 
de  dérivation  latéral.  Ce  tube  de  verre  est  rempli  d*eau.  A  un  moment  donné,  au  moyen 
d*Qn  système  de  robinets  e  /***,  on  ferme  le  tube  rectiligne  a  d  et  Ton  ouvre  le  circuit 
latéral  6  c.  Le  sang  se  trouve  alors  fDrcé  de  traverser  le  tube  de  verre  pour  se  rendre 
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Fig.  169.  Ai  bémodromomètreTde  Volkmann  ;  B  et  C,  disposition  des  robinets. 


do  bout  central  au  bout  périphérique  de  Partère  ;  il  chasse  devant  lui  l'eau  contenue 
dana  le  tube  et  la  pousse  du  côté  des  capillaires.  On  voit  alors,  à  travers  les  parois 
de  verre,  le  sang  qui  s'avance  par  saccades  en  se  substituant  à  Teau.  Si  Ton  mesure 
le  trajet  ainsi  parcouru  par  le  sang  pendant  un  certain  nombre  de  secondes,  on  connaît 
la  vitesse  du  courant  sanguin  dans  les  artères. 

Dtos  la  figure  A,  on  a  représenté  deux  igutsges  gh  h  cbscun  desquels  on  a  lié  les  extrémités 
de  Tartère  divisée.  Ces  ajutages  s'adaptent  aux  extrémités  ad  du  tube  rectiligne. 

**  Ces  robinets  sont  à  trois  voies.  La  figure  C  les  représente  en  position  pour  laisser  passer  U 
sang  suivant  Taxe  du  tube  rectiligne;  la  figure  B  montre  les  robinets  tournés  de  manière  à  envoyer 
le  sang  à  travers  le  tube  en  U. 
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Tinterposition  de  1- appareil  sur  le  trajet  d'un  vaisseau  peut 
changer  la  vitesse  du  sang  dans  celui-ci.  En  effet,  la  colonne 
sanguine,  forcée  de  traverser  un  trajet  plus  long,  rencontre  des 
résistances  nouvelles  que  la  courbure  du  tube  peut  augmenter 
encore.  Enûn,  on  n'est  pas  autorisé  &  admettre  à  priori  que  l'eau 
qui  se  trouve  poussée  dans  les  capillaires  artériels  traversera 
ceux-ci  avec  autant  de  facilité  que  le  sang  pourrait  le  faire.  On 
sait  que  les  injections  faites  dans  les  artères  d'un  animal  vivant 
rencontrent  des  résistances  particulières  dues  aux  contractions 
que  provoque  dans  ces  vaisseaux  la  présence  d'un  liquide 
étranger  ^ 


Appareil  de  Ladwiif  :  Btromnhr. 

§  193.  —  Ludwig  perfectionna  la  méthode  de  Yolkmann  et  con- 
struisit en  1857  un  instrument  qu'il  désigna  sous  le  nom  de 
Stromuhr^  dont  plusieurs  de  ses  élèves,  et  particulièrement  Dogiel*» 
se  servirent  pour  mesurer  la  vitesse  du  sang  dans  les  vaisseaux. 
Deux  boules  de  verre  de  forme  ovoïde,  H  et  S  (Qg.  170]  sont  placées 
Tune  à  côté  de  l'autre  et  communiquent  entre  elles  par  un  tube 
recourbé  qui  en  réunit  les  extrémités  supérieures.  En  bas,  chacune 
des  deux  boules  est  en  rapport  avec  une  canule  recourbée  qui  s'in- 
troduit dans  l'un  des  bouts  d'une  artère  transversalement  coupée. 
Supposons  que  tout  l'appareil  ait  été  préalablement  rempli  de  sé- 
rum de  sang;  dès  qu'on  l'adaptera  à  l'artère,  en  plaçant  la  canule  E 
dans  le  bout  supérieur  du  vaisseau  et  la  canule  E'  dans  le  bout  in- 
férieur, on  verra  du  sang  artériel  entrer  dans  la  boule  H  et  pousser 
devant  lui  le  sérum  qui  s'échappera  par  la  canule  E'  et  s'écoulera 
par  le  bout  inférieur  de  l'artère  suivant  le  cours  ordinaire  du  sang. 

Pour  rendre  facile  &  saisir  l'instant  où  un  volume  connu  de 
sang  aura  traversé  l'appareil,  Ludwig  remplit  d'huile  l'ampoule 


1.  Avec  cet  inslrument,  VolkmaDo  évaluait  la  vitesse  du  sang  pour  une  secoode  : 

Chez  un  chien^  dans  la  carotide 273*/** 

Chez  un  autre  cbien^  dan»  la  carotide 357 

Ghez  un  cheval,  dans  la  carotide  . 254 

Chez  un  cheval,  dans  la  métatarsienne 56 

2.  L'appareil  qui  est  représenté  ci-dessous  est  le  stromuhr  actuel,  celai  qae  Dogiel  * 

*  J.  Dogiel,  Die  Auêmeê9ung  der  Straumenden  Bluvolumina.  {Berichte  d.  Kôn.  Sache.  Gê- 
êelUcfioft  der  JVisêensch.  Mat.-Physik.  Clasêe,  Sitzuog  am  12  décembre  1S67.) 
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H.  Il  vit  alors  le  sang  artériel  entrer  dans  cette  ampoule  et  Thuile 
passer  peu  à  peu  dans  Tampoule  S  dont  le  sérum  s'écoulait  par  le 
bout  inférieur  de  cette  artère.  Grâce  à  sa  légèreté  spéciQque, 
l'huile  occupait  toujours  la  partie  supérieure,  de  telle  sorte  que, 
au  .moment  où  avait  pénétré  dans  Fappareil  une  quantité  de 
sang  égale  à  la  moitié  du  contenu  d'une  boule,  Thuile  occupait 
la  moitié  supérieure  des  deux  boules  H  et  S.  Plus  tard,  l'huile 
avait  passé  en  totalité  de  la  boule  H  dans  la  boule  S;  il  était  donc 

a  employé  dans  ses  recherches.  On  voit  dans  la  figure  170  l'appareil  tout  monté,  fiié  à 
an  support  P  qui  maintient  dans  un  plan  horizontal  les  deux  canules  d'entrée  E  et  de 
sortie  do  sang  E'.  Les  boules  H  et  S  sont  fixées  par  une  tubulure  métallique  à  un  dis- 
que  p,  perforé  an-dessous  de  chacune  d'elles;  ces  canaux  établissent  la  communication 
de  chaque  boule  avec  un  tube  creusé  dans  l'épaisseur  d'une  plaque  de  métal  faisant 
suite  an  tube  qui  porte  la  canule.  Un  liquide  introduit  en  E  peut  par  conséquent  sortir 


Fig.  !?•.  Appareil  de  J.udwig  pour  la  mesure  de  a  vitesse  du  sang,  (Stromuhr  à* renTeraement 

des  boules.) 

en  E^  après- aVoi#  parcouru  les  deux  boules  U  et  3,  dont  le  tube  d^évacuation  supérieur 
est  fermé  par  un  tronçon  de  tube  de  caoutchouc.  Mais  comme  la  platine  suf^érieure  p' 
qui  porte  les  deux  boules  peut  tourner  par  glissement  horizontal  sur  la  platine  infé- 
rieure jy  qui  porte  les  canules,  on  comprend  qu'il  soit  possible,  en  faisant  exécuter  une 
demi-rolalion  &  la  portion  mobile,  de  faire  passer  la  boule  H  à  la  place,  de  la  boule  S 
et  réciproquement  :  c'est  ce  qu'exprime  la .  désignation  de  l'appareil  «  Stromuhr  mit 
Kugel  Drehung  :  Stromuhr  &  renversement  des  boules  •• 
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entré  dans  Vappareil  une  quantité  de  sang  égale  au  contenu  de 
H  et  une  quantité  semblable  de  sérum,  déplacé  par  Thuile,  était 
passée  de  la  boule  S  dans  le  bout  inférieur  de  Tartère. 

Jusqu'ici,  cette  méthode  ressemble  beaucoup  à  celle  de  Yolkmann  ; 
deux  avantages  toutefois  sont  réalisés  :  d'une  part,  ce  n'est  pas 
de  Teau,  mais  du  sérum  qui  est  passé  dans  le  bout  inférieur  de 
Tartère  et  ce  liquide  trouvera  dans  les  petits  vaisseaux  moins  de 
résistance  que  Teau,  car  celle-ci  provoque  une  contraction  vio- 
lente des  parois  vasculaires.  D*autre  part,  la  forme  d'ampoules 
donnée  aux  deux  branches  du  tube  en  U  permet  d'opérer  sur  un 
volume  de  liquide  plus  grand  que  celui  que  renferme  l'hémodro- 
momètre  de  Yolkmann.  Mais  voici  le  progrès  principal  réalisé  par 
Tappareil  de  Ludwig. 

Au  moment  où  toute  l'huile  est  passée  de  l'ampoule  H  dans 
l'ampoule  S,  on  fait  pivoter  l'appareil  sur  lui-même,  en  tournant 
entre  les  doigts  le  bouton  R;  aussitôt  le  sens  du. courant  est 
renversé  et  c'est  Tampoule  S  pleine  d'huile  qui  se  trouve  mise  en 
rapport  avec  la  canule  d'amont  £,  l'ampoule  H  avec  la  canule 
d'aval  E'.  Le  déplacement  de  l'huile  par  le  «ang  artériel  se  passe 
comme  tout  à  l'heure,  mais  celte  fois,  ce  n'est  plus  du  sérum  que 
l'huile  pousse  devant  elle  par  l'orifice  d'aval;  c^est  du  sang 
artériel,  celui  qui  tout  &  l'heure  avait  pris  la  place  de  l'huile  dans 
l'ampoule  H.  Si  l'on  répète  indéfiniment  cette  manœuvre,  en 
retournant  l'instrument  chaque  fols  que  Thuile  a  passé  de  l'am- 
poule d'amont  dans  celle  d'aval,  on  pourra  savoir,  d'après  le 
nombre  de  renversements  eiTectués  en  un  temps  donné,  quelle 
est  la  quantité  de  sang  qui  a  traversé  l'appareil,  car  on  connaît 
exactement  la  capacité  de  ces  ampoules. 

Pour  altérer  le  moins  possible  les  conditions  physiologiques  de 
la  circulation,  on  chauffe  dans  un  bain  à  température  convenable 
les  deux  boules  que  traverse  le  sang  artériel. 

L'instrument  n'offre  de  résistance  au  passage  du  sang  que 
pendant  l'instant  très  court  oii  l'on  change  le  sens  du  courant; 
mais,  gr&ce  à  la  disposition  ci-dessus  indiquée,  le  pivotement 
des  deux  ampoules  n'exige  qu'un  instant  inappréciable '« 

1*  Lndwig  avait  fait  construire  un  autre  appareil  fondé  sur  le  môme  principe,  mais 
dans  lequel  on  obtenait  un  changement  de  sens  du  courant  au  moyen  d*un  robinet  à 
deux  voies  :  c'était  le  Slromuhr  mit  Slromwcnder  (Stromuhr  à  renversement  de  cou- 
rant). Dogiel,  qui  a  comparé  les  deux  instroments,  a  donné  la  préférence  an  premier^ 
à  cause  de  la  rapidité  plus  grande  d€  son  maniement. 
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g  194.  —  Voulant  savoir  si  Tinterpositionda  Stromuhr  constitue 
une  résistance  au  passage  du  sang  dans  Tartère,  Ludwig  explora 
la  pression  en  amont  et  en  aval  de  Tinstrument  au  moyen  de  deux 
manomètres;  il  vit  que  la  pression,  en  aval,  n'est  inférieure  que 
de  quelques  millimètres  de  mercure  à  la  pression  en  amont.  La 
différence  de  pression ,  ou  perle  de  charge,  est  d'autant  plus 
grande  que  la  vitesse  du  sang  est  elle-même  plus  considérable. 
Dogiel  a  constaté  que,  dans  les  cas  où  la  pression  artérielle  est 
élevée,  la  différence  est  très  faible. 

Cette  faible  différence  de  pression  tient  à  ce  que  la  résistance 
de  l'instrument  est  presque  négligeable  quand  les  petits  vais- 
seaux resserrés  constituent  à  l'extrémité  du  système  artériel  un 
obstacle  beaucoup  plus  grand.  La  décroissance  de  pression  est 
alors  très  faible  dans  le  système  artériel ,  c'est-à-dire  en  amont 
de  l'obstacle  principal.  (Voir  g  107.) 

La  seule  difQculté  de  l'emploi  du  stromuhr,  c'est  qu'il  faut  sur- 
veiller avec  soin  Tinstant  où  Thuile  a  passé  d'une  boule  dans 
l'autre  pour  renverser  le  courant;  et  de  plus,  qu'il  faut  noter  exac- 
tement l'instant  auquel  chacun  des  renversements  s'effectue. 
Dogiel  a  supprimé  cette  seconde  complication  de  l'expérience 
en  annexant  à  l'appareil  un  signal  automatique  de  ces  renverse- 
ments. Ce  signal,  inscrivant  sur  un  papier  dont  la  marche  est  ré- 
gulière et  préalablement  connue,  il  devient  facile  d'estimer,  d'après 
le  nombre  des  signaux  inscrits  en  un  temps  donné,  et  d'après 
Fégalité  ou  l'inégalité  des  intervalles  qui  les  séparent,  quelle  «st 
la  vitesse  du  sang,  et  de  savoir  si  cette  vitesse  a  varié  aux  diffé- 
rentes phases  de  l'expérience. 

Nous  indiquerons  plus  tard  le  résultat  des  pj^incipales  expé- 
riences faites  au  moyen  de  l'appareil  de  LuSwig;  le  présent 
chapitre  n'a  pour  but  que  de  montrer  les  dlveréés  méthodes  Bur 
lesquelles  est  basée  la  mesure  de  la  vitesse  du  sang. 

Le  stromuhr  de  Ludwig  est  excellent  pour  faire  des  expé- 
riences de  longue  durée,  et  pour  déterminer  le  volume  exact  de 
sang  qui  traverse,  en  un  temps  donné,  l'artère  sur  laquelle  on 
applique  l'instrument  :  mais  l'indication  qu'on  obtient  est  celle 
de  la  vitesse  moyenne',  abstraction  faite  de  toutes  les  saccades 
que  produit  dans  le  cours  du  sang  artériel  l'action  intermittente 


1.  Les  valeurs  trouvées  par  Dogiel  pour  la  vitesse  du  sang  dans  la  carotide  du  chien 
ont  varié  entre  1/2  cent,  cube  et  2  cent,  cubes  par  seconde. 
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du  cœur.  Pour  obtenir  rindication  des  variations  incessantes 
qu'éprouve  la  vitesse  du  sang  dans  une  artère,  il  faut  recourir  à 
d'autres  instruments  dans  lesquels  la  force  du  courant  sanguin 
soit  employée  pour  imprimer  une  déviation  plus  ou  moins  étendue 
&  un  style  inscripteur;  Vierordt  et  Chauveau  sont  les  auteurs  de 
cette  méthode. 


néthode  de  Vierordt  f  hénoUichoBiétre. 

g  195.  —  Sous  le  nom  d'hémofachomètre,\ierordl  proposa  un  in- 
strument basé  sur  l'emploi  du  pendule  hydrostatique  dont  les 
ingénieurs  se  servent  pour  mesurer  la  vitesse  des  cours  d'eau*. 
L'appareil  s'applique,  comme  celui  de  Volkmann,aux  deux  bouts 
d'une  artère  coupée;  plus  le  courant  est  rapide,  plus  est  grande 
la  déviation  du  pendule*. 

L'appareil  imaginé  par  Vierordt  réalisait  un  progrès  réel  sur 
rhémodromomètre  de  Volkmann,  le  seul  instrument  que  l'on  pos- 
sédât alors  pour  mesurer  la  vitesse  du  sang.  Mais  les  oscillations 
continuelles  du  pendule  rendaient  bien   difficile  la  lecture  des 


1.  Pour  rendre  le  principe  et  Tapparcil  applicables  aux  artères  des  animaux,  Vie- 
rordt* introduisit  la  tige  pendulaire  dan!t  une  petite  caisse  &  la  paroi  supérieure  de 
laquelle  elle  était  fixée  par  un  axe  de  rontion.  Le  pendule  se  termine  à  sa  partie  libre 

par  une  petite  boule  d^argent  qui  se  trouve  sur  le  tra- 
jet du  courant  sanguin  ;  il  peut  donc  osciller  dans  le 
sens  du  courant,  en  décrivant  un  arc  d^autant  plus 
étendu  que  le  courant  sera  lui-même  plus  rapide.  AGn 
du  rendre  possible  la  lecture  des  déviations  du  pen- 
dule, Vierordt  munit  la  boule  terminale  de  deux  pe- 
tites pointes  d'argent  qui  glissaient  à  la  face  interne 
de  chacune  des  deux  glaces  formant  les  parois  laté- 
rales de  la  caisse.  On  pouvait  ainsi,  malgré  Topacilé 
du  liquide,  déterminer  à  tout  instant  la  position  du 
pendule  et  indiquer  Tangle  de  déviation  à  Taide  d'un 

Tachomri!?'di'v\erordt.  ^^^"  ^'"'^  «^^^  «"^  *^  P'*^"*  ^*^  ^^'"'-  ^  ""*^- 

ment  reçut  de  son   auteur  le  nom  de  tachomètre; 

on  le  désigne  souvent  sous  le  nom  de  hémotachomètre  (lig.  171).  L'artère  d'un  animai 

étant  coupée  en  travers,  on  en  ûxe  le  bout  central  &  une  canule  qui  s'adapte  à  l'embon- 

chure  E,  et  le  bout  périphérique  à  une  autre  canule  ûxée  à  l'embouchure  S .  Le  cou- 

ant  so  fait  ainsi  de  E  en  S,  et  la  déviation  du  pendule  pp'  en  mesure  la  vitesse. 

2.  La  vitesse  que  Vierordt  assigne  au  cours  du  sang  dans  la  carotide  d'un  chien  est 

361  millimètres  par  seconde. 

*  Vierordt,  Die  ErêCheinungen  und  Gesette  der  Slromgeschwinddigknlen  dcê  BhUeê.  Frank- 
furt,  18&«. 
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indications  de  Vhémotachomèlre,  Vierordt  qui  venait  de  réaliser 
son  sphygmographe,  §  135,  voulut  inscrire  aussi  les  variations  de 
la  vitesse  du  sangS  mais  il  n'obtint  que  des  tracés  défectueux. 


Hélhode  et  appareil  de  Chaaveaa. 

g  196.  —  En  1858,  c'est-à-dire  Tannée  môme  où  Vierordt  publia 
ses  premières  recherches,  Chauveau  imagina  une  disposition  beau- 
coup plus  parfaite  pour  mesurer  la  vitesse  du  sang;  mon  savant 
ami  raconte  en  ces  termes  la  manière  dont  il  fut  conduit  à  créer 
l'instrument  qu'il  nomme  hémodromomètre  à  cadran. 

«  Un  jour,  dit-il,  j'eus  l'idée  d'enfoncer  une  aiguille  dans  la  caro- 
tide d'un  cheval.  L'aiguille  avait  été  introduite  bien  perpendiculaire- 
ment à  Taxe  du  vaisseau  et  faisait  à  l'intérieur  de  celui-ci  une 
saillie  de  6  à  7  millimètres  environ.  A  peine  fut-elle  abandonnée 
à  elle-même  que  je  la  vis  osciller  d^une  manière  très  régulière, 
en  suivant  le  mouvement  du  sang  qui  circulait  dans  le  vaisseau, 
se  déviant  beaucoup  quand  le  sang  s'avançait  avec  rapidité,  se 
redressant,  grâce  à  l'élasticité  des  parois  de  Tarière,  quand  la  cir- 
culation était  arrêtée,  indiquant  enfin,  par  l'inclinaison  plus  ou 
moins  grande  de  sa  partie  extérieure,  la  vitesse  du  liquide  qui  ve- 


1.  A  cet  efTet,  il  prolongea  en  dehors  de  la  caisse  la  lige  du  pendule  et,  la  faisant 
agir  sur  des  rouages,  en  transmit  les  mouvements  à  un  pinceau  inscripteur.  La  ûgure 
de  Vhémotachographe  représentée  à  la  fin  de  Touvrage  de  Vierordt  montre  que  cet 
autear  est  tombé  dans  le  même  défaut  que  nous  avons  déjà  reproché  à  son  spbygmo- 
graphe:  Tinertie  des  organes  de  transmission  du  mouvement  altère  les  tracés  de  la  vitesse 


Fig.  173.  Tracé  de  rbémotaehomètre  inscripteur  de  Vierordt. 

du  sang.  La  figure  172  est  un  tracé  de  Vhemotachomèlre  inscripteur  ;  le  tracé  ne  fait 
qu'indiquer  des  variations  de  la  vitesse  du  sang  rythmées  comme  les  mouvements  du 
cœor.  U  appartenait  à  Chauveau  de  créer  un  appareil  qui  traduisit  fidèlement  toutes  les 
phases  de  la  vitesse  du  sang  des  artères. 

MARBT,  Circulation,  20 
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nail  faire  effort  sur  sa  partie  intra-vasculaire.  Le  principe  de 
rinstrument  qui  m'était  nécessaire  était  trouvé.  Pour  en  réaliser 
la  construction  il  suffisait  :  l""  de  remplacer  Tartère,  vers  le  point 
d'implantation  de  l'aiguille,  par  un  tube  rigide  de  même  diamètre 
que  le  vaisseau;  2''  d'articuler  l'aiguille  sur  le  tube,  au  moyen 
d'une  membrane  élastique  tendue  au-dessus  d*un  trou  pratiqué 
à  la  paroi  de  celui-ci;  d*"  de  souder  au  tube  un  cadran  divisé 
en  degrés,  pour  mesurer  avec  exactitude  l'étendue  des  déviations 
de  Taiguille.  » 

La  figure  173  montre  la  disposition  de  Vhémodromoinètre  de 


Fïgm  17S.  Ensemble  de  rhémodromomèlre  de  Chauveau. 

Chauveau.  Un  simple  tube  de  laiton  SE  se  place  sur  le  trajet  de 
la  carotide  d'un  cheval,  de  telle  sorte  que  le  courant  entre  en  E 
pour  sorlir  en  S.  A  la  partie  moyenne  du  tube  est  une  fenêtre 
que  recouvre  une  membrane  de  caoutchouc  o  maintenue  par  des 
liens  croisés  ;  une  aiguille  c  est  plongée  à  travers  une  pelite  fente 
pratiquée  à  la  membrane  de  caoutchouc,  de  manière  que  son 
extrémité  c'  baigne  dans  le  courant  sanguin.  L'amplitude  et  le 
sens  des  déviations  de  cette  aiguille  se  lisent  sur  un  cadran  di- 
visé soudé  au  tube  de  laiton  lui-môme*. 

§  197.  —  En  1860,  Chauveau  transforma  son  appareil  et  en  fli 
un  inscripteur  de  vitesse  sous  le  nom  d'hémodromographe.  La 

1.  A  gauche  de  la  figure,  est  une  vue  de  profil  de  Pinstrament  destinée  à  montrer 
comment  l'aiguille  plonge  dans  le  courant  sanguin.  On  voit  en  m,  sur  le  trajet  du  tube, 
une  ouverture  circulaire  :  c'est  la  lumière  d'un  autre  tube  branché  perpendicolairemeDi 
à  celui  que  traverse  le  courant  sanguin.  Sur  ce  branchement,  on  applique  un  sphyg- 
moscope,  g  113,  afin  de  saisir  les  phases  des  variations  de  la  pression  du  sang,  en  même 
temps  que  celles  de  la  vitesse. 
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figure  174  montre  la  disposition  nouvelle  ;  H  est  le  tube  que  tra- 
verse le  courant  sanguin,  et  p  l'aiguille  munie  d'une  plume  qui 


Fig.  174.  Hémodromographe  de  Chauveau  et  Lortet  avec  sphygmoscope  eDregislreur. 

trace  ses  oscillations  sur  une  bande  de  papier  sans  fin  entraînée 
par  un  mouvement  d'horlogerie. 

La  figure  175  montre  les  variations  qu'éprouve  la  vitesse  du 
sang  dans  la  carotide  d'un  cheval. 


Fig.  17S.  Tracé  de  la  vitesse  du  aaog  dans  la  carotide  d'un  cheval.  (Cette  courbe  est  fuuruie  par 
rbémodromographe  de  Chauveau.) 


La  ligne  horizontale  correspond  au  zéro  de  la  vitesse  ;  c'est  celle 
que  tracerait  l'aiguille  de  l'hémodromographe  si  l'on  arrêtait  le 
cours  du  sang  en  pinçant  Tartère  ^  Toutes  les  parties  de  la  courbe 


1.  n  est  bon,  de  temps  en  temps,  au  cours  d'une  expérience,  de  vérifler  la  position  du 
séro  en  pinçant  Tarière  sur  laquelle  Tinslrument  est  appliqué. 
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qui  sont  situées  au-dessus  de  la  ligne  du  zéro  correspondent  aux 
instants  où  la  vitesse  du  sang  est  positive,  c'est-A-dire  &  ceux  où 
le  courant  sanguin  est  centrifuge.  Dans  certains  cas,  la  courbe 
des  vitesses  passe  en  dessous  de  la  ligne  du  zéro,  ce  qui  exprime 
que  la  vitesse  est  négative,  autrement  dit  que  le  courant  est  rétro- 
grade. La  théorie  des  ondes  (chap.  xv)  rend  compte  de  cette  rétro- 
gradation du  sang. 

En  somme,  la  figure  175  montre  que,  même  pendant  le  repos  du 
cœur,  il  y  a  un  certain  degré  de  vitesse  du  sang,  car  l'aiguille  de 
rhémodromographe  éprouve  une  légère  déviation  dans  le  sens 
positif,  mais  cette  vitesse  est  faible,  tandis  que  l'impulsion  du 
cœur  lui  donne  d'énergiques  renforcements. 

Il  y  a  loin  de  cette  forme  compliquée  à  Toscillation  si  simple  que 
traçait  rhémotachomëtre  de  Vierordt  ;  les  expériences  dont  il 
sera  question  ultérieurement  montreront  que  cette  forme  compli- 
quée est  bien  celle  qui  correspond  réellement  à  lavitesse  du  sang 
dans  Tartère  carotide  d'un  cheval. 

Chauveau  a  fait  subir  à  son  hémodromographe  d'autres  modi- 
fications destinées  à  transmettre  les  indications  des  changements 
de  lavitesse  du  sang  à  un  tambour  à  levier  ordinaire.  Ces  modifi- 
cations ne  sauraient  trouver  leur  place  dans  le  présent  travail». 


Héihode  foadée  sar  l'emploi  des  tubes  de  PItot. 

§  198.  —  Les  questions  relatives  &  la  vitesse  du  sang  et  aux 
conditions  qui  la  modifient  avaient  besoin  d'être  traitées  au  point 
de  vue  purement  physique,  comme  celles  qui  sont  relatives  aux 
variations  de  la  tension  artérielle;  j'ai  donc  entrepris  d'étudier 
sur  le  schéma  les  conditions  qui  augmentent  ou  diminuent  la 
vitesse  du  sang  et  me  servis  pour  cela  de  l'hémodromographe  de 
Chauveau.  Hais  je  n'obtins  pas  avec  cet  instrument  des  courbes 
suffisamment  étendues,  car  les  tubes  qui  correspondent  aux  ar- 
tères du  schéma  sont  beaucoup  plus  étroits  que  l'artère  carotide 
d'un  cheval  et,  de  plus,  la  vitesse  du  liquide  y  est  moindre  que 
dans  les  artères  vivantes. 

Je  construisis  un  appareil  dans  lequel   deux  tubes  de   Pitot 

1.  Voir,  pour  les  derniers  perfectionnements  de  l'inscription  de  la  vitesse  du  sang^ 
^éth.  orank..  Doire  63o. 


Méth,  gvaph,,  page  635 
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orientés,  l'un  dans  le  sens  du  courant,  Tautre  en  sens  contraire, 
donnaient  des  différences  de  pressions  qui  variaient  comme  la 
vitesse  et  servaient  k  actionner  un  style  inscripleur.  J'obtins  d'ex- 
cctllents  résultats  de  l'emploi  de  cette  méthode  pour  déterminer 
les  conditions  physiques  qui  règlent  la  vitesse  du  sang  et  la  ten- 
sion artérielle*. 


1.  Pitot  a  découvert  que  si  Ton  plonge  dans  un  cours  d*eau  un  tube  coudé,  de  ma- 
nière à  ce  que  Touverture  soit  tournée  contre  le  courant,  le  niveau  de  Teau  s*éléve, 
dana  la  branche  ascendante,  au-dessus  de  celui  de  la  rivière.  Inversement,  si  Pouver- 
lare  du  tube  est  située  en  sens  inverse  du  courant,  le  niveau  s^abaisse  dans  la  brancbe 
asoeodanle. 

Sî  Ton  opère  dans  un  tube  fermé,  le  même  phénomène  se  produit.  Soit,  figure  176, 
un  conduit  T  dans  lequel  coule  un  liquide,  suivant  la  direction  indiquée  par  les  flèches. 
Une  série  de  piésomètres  branchés  sur  ce  tuyau  indiqueront,  par  la  pente  descendante 
de  leurs  niveaux  a  6,  la  diminution  de  la  pression,  ou  perte  de  charge,  qui  dépend  de 
la  vitesse  (g  8).  Mais,  parmi  ces  piézomètres,  on  a  mis  deux  ttU}es  de  Pitot  P|  et  P,. 


Fig.  176.  CiMingementt  de  nÎTeau  dans  les  tubes  de  Pitot,  saÎTaDl  leur  orienlatioo  por  rapport 
an  courant  du  liquide. 


Le  niveau,  dans  ceux-ci,  ne  suivra  pas  la  pente  générale  :  P|,  ayant  son  orifice  tourné 
contre  le  courant,  accusera  une  pression  plus  forte;  P,,  tourné  en  sens  inverse,  accu- 
lera une  pression  plus  faible. 

C'est  cette  différence  de  pression,  croissant  ou  décroissant  avec  la  vitesse  du  cou- 
rant, qui  sert  à  déterminer  la  vitesse  dans  l'appareil  inscripteur  ci-dessous  représenté 

(fig.  m). 

Les  deux  bouts  coupés  d*un  tube  de  caoutchouc  T  T  (une  artère  du  schéma)  sont 
adaptés  aux  deux  extrémités  d'un  tuyau  dans  lequel  plongent  deux  tubes  de  Pitot 
orientés  en  sens  inverse  l'un  de  l'autre.  Ceux-ci,  munis  chacun  d'un  robinet,  se  rendent 
dans  deux  capsules  métalliques  1  et  2  munies  de  membranes.  Les  deux  membranes 
orientées  Tune  en  face  de  l'autre  portent  des  disques  d'aluminium  réunis  par  une  tige 
transversale. 

Quand  le  liquide  renfermé  dans  le  tube  TT  est  soumis  à  une  pression  quelconque, 
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g  199.  —  Les  appareils  indicateurs  de  la  vitesse  du  sang  sont, 
comme  les  manomètres  élastiques,  des  instruments  à  échelle  arbi- 
traire et  doivent  être  soumis  à  une  graduation  expérimentale.  On  a 
vu  §  74  comment  on  construit  l'échelle  d'un  manomètre  élastique 
en  le  soumettant  à  une  série  de  pressions  régulièrement  crois- 
santes, contrôlées  avec  le  manomètre  à  mercure.  Pour  graduer 
rhémodromographe  de  Chauveau,  ou  tout  autre  instrument  in- 

les  deux  meaibranes  tendent  à  se  porter  Tune  contre  Tautre,  mais  avec  une  force  égale, 
et  ces  efforts  s'entre-détruisent.  Mais  si  un  courant  se  produit  dans  le  tube  TT,  la  pres- 
sion cesse  d'être  égale  dans  les  deux  capsules  ;  elle  est  plus  forte  dans  celle  dont  le 
tube  de  Pitot  est  tourné  vers  Tamont,  plus  faible  dans  l'autre.  On  verra  donc,  sous 
Pinfluence  du  courant ,  les  disques  d'aluminium  et  la  tige  qui  les  relie  se  trans- 
porter de  l  à  2  en  raison  de  la  vitesse  du  courant.  Ce  trant^port  sera  saccadé  si  la 
vitesse  c^t  iné^le  et  présentera  toutes  les  variations  de  la  vitesse  elle-mômo.  C'est  ce 


Fig.  177.  Appareil  inscripteur  de  la  vitesse  d'un  courant  de  liquide. 


mouvement  qui,  transmis  par  une  tige  verticale  à  la  capsule  3,  actionnera  un  tam* 
bour  à  leviez  inscripteur. 

Cet  instrument  est  fort  sensible,  mais  ne  peut  malheureusement  s'appliquer  aux 
artères  d'un  animal,  à  cause  de  la  coagulation  du  sang  qui  ne  tarde  pas  à  se  pro- 
duire. Il  ne  m'a  servi  jusqu'ici  que  dans  des  expériences  hydrauliques,  où  il  est  très 
précieux  à  cause  de  sa  sensibilité. 

En  fermant  incomplètement  les  robinets,  on  diminue  les  variations  de  la  vitesse  et 
l'on  obtient  l'indication  de*  la  vitesse  moyenne,  comme  on  a  la  pression  moyenne  avec 
un  manomètre  compensateur,  g  106. 
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scripteur  de  la  vitesse  d'un  courant,  il  faut  faire  traverser  l'ap- 
pareil par  une  série  de  courants  dé  vitesses  croissantes  et  noter  la 
déviation  qu'éprouve  l'aiguille  pour  les  vitesses  1,  2,  3,  etc.  On 
constate  que  la  déviation  de  l'aiguille  crott  plus  vite  que  la  vitesse 
et  que,  par  conséquent,  les  divisions  successives  de  l'échelle  pren- 
dront des  importances  croissantes.  La  figure  178  représente  en  EV 
un  tracé  de  la  vitesse  du  sang  dans  la  carotide  du  cheval  avec 
Téchelle  de  l'instrument;  à  côté,  en  EP,  sont  inscrites  les  varia- 
tions de  la  pression  carotidienne  avec  leur  échelle. 


Fig.  178.  Échelles  graduées  d'un  manomètre  élastique  E  P,  et  d'un  bémodromograpbe,  EV.    ] 

Ainsi,  à  l'inverse  de  ce  qui  se  passe  pour  les  indications  du  ma- 
nomètre élastique,  où  des  valeurs  régulièrement  croissantes  de 
la  pression  se  traduisent  par  des  déviations  de  plus  en  plus  faibles 
du  style  traceur,  pour  l'hémodromographe ,  des  accroissements 
réguliers  de  la  vitesse  se  traduisent  par  des  déviations  de  plus  en 
plus  grandes  ^ 

On  pourrait,  au  moyen  d'une  construction  spéciale,  ramener  les 
courbes  des  vitesses  et  celles  des  pressions  &  une  même  échelle 
dont  les  divisions  seraient  équidistantes  ;  il  est  probable  que  les 
deux  tracés  présenteraient  alors  entre  eux  des  ressemblances 
très  grandes  '. 

1.  La  Uiéorie  indique  que  h  pression  qui  8*exerce  contre  Taiguille  plongée  dans  le 
saijg  est  proportionnelle  au  carré  delà  vitesse  du  courant;  mais  il  est  d'autres  influences 
qui  contre-balancent  en  partie  cet  accroissement  de  la  poussée  du  sang  contre  Pai- 
guille  :  c'est,  d'une  part,  l'obliquité  que  prend  celle-ci  à  mesure  qu'elle  se  dévie  et  la 
résistance  croissante  que  la  membrane  de  caoutchouc  traversée  par  l'aiguille  prend  à 
masure  que  celle-ci  s'incline. 

2«  A  propos  des  difTérentes  méthodes  employées  pour  mesurer  la  vitesse  du  sang,  îl 
faut  encore  citer  une  ingénieuse  conception  de  Fick.  Ce  savant  a  proposé  d'évaluer  la 
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Élément  coastaat  et  élément  variable  de  la  vlteeee  fia 

§  200.  —  La  vitesse  du  sang  présente  ordinairement,  comme  la 
pression,  un  élément  constant  et  un  élément  yariablCy  ainsi  que 
Ghauveau  Ta  montrée  C'est-à-dire  que  le  courant  sanguin,  dans 
les  artères,  est  continu  avec  renforcements.  Mais,  suivant  Tartëre 
qu'on  explore ,  la  valeur  relative  de  ces  deux  éléments  est  très 
variable.  Si  Ton  pouvait  appliquer  un  hémodromographe  k  de  très 
petites  artères,  on  y  verrait  diminuer  l'élément  variable,  et  l'élé- 
ment constant  y  apparaîtrait  presque  seul,  puisque  le  cours  du 
sang  est  sensiblement  uniforme  dans  les  artères  de  petit  calibre, 
g  101.  Si  on  explore  des  artèresde  plus  en  plus  grosses,  l'intermit- 
tence du  cœur  devient  de  plus  en  plus  sensible  ;  on  voit  même, 
dans  les  gros  vaisseaux,  quand  l'impulsion  cardiaque  est  brusque, 
qu'il  se  produit  des  oscillations  dans  le  courant  du  sang  et  que 
celui-ci  peut  prendre  à  certains  moments  une  valeur  négative, 

vitesse  du  sanf?  dans  un  membre,  d'après  le  changemflot  de  volume  que  celui-ci  éprouve 
à  chaque  systole  du  cœur.  Pour  cela,  supposons  qu'un  appareil  analogue  à  celui  qui  a 
été  représenté  Ûgure  99  ait  donné  la  courbe  des  variations  de  volume  du  membre  qui 
y  est  introduit.  Ce  changement  de  volume  peut  être  évalué  en  millimètres  cubes  de 
sang,  car  on  peut  toujours  contrôler  la  valeur  de  Tindication  de  Tinslrument.  La  hau- 
teur du  tracé  se  tmduira  donc  en  augmentation  réelle  du  volume  du  bras  immergé. 

Mais,  pendant  que  la  systole  du  cœur  faisait  entrer  dans  le  membre  un  millimètre  de 
sang,  il  s'en  écoulait  par  les  veines  une  certaine  quantité,  de  sorte  que  l'augmen- 
tation de  volume  produite  par  raUQux  artériel  est  plus  faible  qu'elle. n'eût  été  si 
Técoulement  veineux  n'eût  enlevé  une  partie  du  sang  introduit  par  l'artère.  Fick  pense 
qu'on  peut  estimer  cette  quanli té,  sachant  que  l'écoulement  veineux  est  uniforme, 
de  sorte  que  si  la  période  de  dilalation  du  membre  ne  dure  que  1/3  d'une  révolution  du 
cœur,  l'écoulement  veineux  n'a  enlevé  qu'un  tiers  de  la  quantité  de  sang  qui  a  pénétré 
par  l'artère.  En  opérant  sur  une  courbe  des  changements  de  volume  de  la  main  et  de 
l'avant-bras  grandie  dix  fois  pour  en  rendre  l'analyse  plus  facile,  Fick  évalue  à  chaque 
instant  la  quantité  de  sang  qui  pénètre  par  l'artère  du  membre  et  en  déduit  la  vitesse. 

Il  y  aurait  peut-être  des  objections  à  faire  à  cette  méthode.  D'abord,  l'accroia- 
sement  de  volume  que  le  membre  éprouve  à  chaque  systole  ne  répond  pas  à  une  péné- 
tration définitive  du  sang  dans  l'artère  afférente,  puisque  des  rétrogradations  du  con- 
ant  ont  été  signalées.  D*autre  part,  l'hypothèse  d'une  uniformité  parfaite  du  courant 
veineux  n'est  guère  admissible  pour  un  organe  immergé  dans  un  liquide  et  renfermé 
dans  une  cavité  inextensible.  On  verra,  à  propos  de  la  circulation  intra-oculaire  et  de  la 
circulation  cérébrale,  que  les  veines  éprouvent,  dans  des  conditions  du  même  genre,  des 
saccades  de  leur  courant^  et  que  la  pénétration  du  sang  par  l'artère  est,  en  grande 
partie,  compensée  par  l'écoulement  veineux,  au  moment  même  oh  elle  se  produiL 

1.  A.  Ghauveau,  G.  Bertolus  et  L.  Laroyenne,  l^ilesse  de  la  circvlation  dans  les 
artères  du  cheval.  {Journ.  de  la  physiologie  de  Vhomme  et  des  animaux^  t.  Ilf, 
ocL  1860.) 
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ainsi  dans  la  figure  179.  Ces  oscillations  du  courant  sanguin  dans 
les  artères  se  rattachent  au  phénomène  des  ondes  liquides.  Sui- 
vant que  ces  ondes  se  portent  vers  la  périphérie  ou  rétro- 
gradent vers  Taorte  g  150,  le  cours  du  sang  éprouve  des  ren* 
forcements  ou  des  diminutions;  celles-ci   peuvent  aller,  dans 


Fig.  179.  Vitesse  da  sang  dans  la  carotide  d'un  cbetal,  V.  Le  tracé  de  rhémodromographe  passe 
par  instants,  au-dessous  du  zéro,  ce  qui  indique  une  rétrogradation  du  courant. 


certains  cas,  jusqu'à  produire  un  reflux  véritable.  Les  oscillations 
de  la  vitesse  ont  besoin,  pour  être  bien  comprises,  d'être  étudiées 
dans  leurs  rapports  avec  les  variations  de  la  pression  ;  ce  sera 
Tobjet  du  chapitre  prochain. 


Caractères  de  la  ^liesse  dn  mib^  dams  les  dltréreates  artères. 

g  201.  —  La  vitesse  moyenne  du  sang  est  la  même  dans  tous  les 
segments  de  Tarbre  vasculaire ,  c'est-à-dire  que  si  Ton  suppose 
une  série  de  coupes,  dont  l'une  diviserait  l'aorte,  Tautre  l'ensemble 
des  artères  de  premier  ordre,  la  suivante  l'ensemble  des  rameaux 
secondaires,  d'autres  enfin  passant  au  niveau  d'artérioles  de  plus 
en  plus  petites,  l'aire  totale  des  vaisseaux  divisés  par  chacune  de 
ces  coupes  doit  laisser  passer  la  même  quantité  de  sang  en  un 
temps  donné.  Or,  tous  les  anatomistes  admettent  que  l'arbre  arté- 
riel augmente  de  capacité  à  mesure  que  Ton  considère  une  région 
plus  éloignée  du  cœur;  de  telle  sorte  que  les  artères  constitue- 
raient, dans  leur  ensemble,  un  cône  dont  la  pointe  est  au  cœur,  la 
base  aux  capillaires.  Il  suit  de  là  que  la  vitesse  du  sang,  très 
grande  dans  les  branches  d'origine  dn  système  artériel,  diminuera 
progressivement  dans  les  artères  de  second,  de  troisième...  de 
dixième  ordre,  c'est-à-dire  dans  des  régions  de  plus  en  plus  élar- 
gies de  l'arbre  artériel. 
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Outre  que  la  vitesse  du  sang  présente  son  maximum  &  l'orifice 
aortique  du  ventricule  gauche,  elle  offre  en  ce  point  une  autre 
particularité  :  le  courant  y  est  franchement  intermittent.  Dans 
les  grosses  artères,  les  maxima  de  vitesse  sont  plus  forts  et  suivis 
parfois  de  rétrogradation  plus  ou  moins  marquée  du  courant  qui 
revient  de  la  périphérie  vers  Taorte.  Plus  loin,  les  intermittences 
du  courant  diminuent  encore  et  la  rétrogradation  est  remplacée 
par  un  simple  ralentissement,  de  sorte  que  la  vitesse  n'est  jamais 
nulle  dans  les  petits  vaisseaux  et  qu'il  y  existe  toujours  un  élé* 
ment  constant  de  la  vitesse.  Plus  loin  enfin,  dans  les  dernières 
ramifications  artérielles,  la  vitesse  tend  à  devenir  constante  et 
les  accélérations  produites  par  chaque  impulsion  du  cœur  à  s'ef- 
facer. 


SIf nés  extérleam  de  la  vltense  da  «aiiK  dan*  les  artéren. 

§  202.  —  A  l'état  normal,  rien  ne  révèle  au  dehors  la  vitesse 
du  sang  dans  les  artères;  mais,  chez  les  sujets  qui  présentent  une 
rapidité  exagérée  du  courant  sanguin ,  l'oreille  entend  ce  qu'on 
nomme  un  bruit  de  souffle  :  c'est  l'effet  de  la  vibration  de  la  co- 
lonne liquide  animée  d'une  vitesse  excessive.  Ce  bruit  se  produit 
au  niveau  de  Toriflce  ventriculo-aortique  chez  les  animaux  sou- 
mis à  une  hémorrhagie  qui  a  fait  baisser  notablement  la  tension 
artérielle.  Quand  la  tension  artérielle  est  tombée  à  un  certain 
degré,  l'excès  de  la  force  du  ventricule  sur  la  résistance  qu'il  ren- 
contre devient  tellement  grand,  que  Tondée  sanguine  pénètre  dans 
les  artères  avec  une  vitesse  excessive  et  entre  en  vibration  ;  cela 
donne  naissance  à  un  bruit  qui  se  propage  dans  les  artères.  On 
fait  naître  également  un  bruit  dans  ces  vaisseaux  en  créant  un 
rétrécissement  de  leur  calibre,  par  exemple  en  comprimant,  au 
moyen  du  stéthoscope,  une  artère  volumineuse.  Au  niveau  du 
point  comprimé,  le  sang  s'élance  avec  vitesse  dans  la  portion 
inférieure  du  vaisseau  où  se  trouve  une  pression  beaucoup  plus 
faible  qu'en  amont  du  rétrécissement,  g  9.  Ces  manifestations 
extérieures  de  la  vitesse  du  sang  nous  occuperont  ailleurs,  dans 
la  partie  pathologique  de  la  circulation. 


CHAPITRE   XX- 

INFLUENCES  QUI  MODIFIENT  LÀ  VITESSE  DU  SANG  ARTÉRIEL. 
RAPPORT  DE  LA  VITESSE  A  LA  PRESSION  DU  SANG  DANS  LES 
ARTÉHES. 

lofloences  qui  font  varier  la  vitesse  du  sang  artériel  en  modiQant  la  résistance  que  le 
courant  sanguin  éprouve  en  aval  du  point  exploré.  —  Effets  de  la  force  impulsive  sur 
la  vitesse  du  sang.  —  Relations  qui  existent  entre  la  vitesse  et  la  pression  du  sang 
dans  les  artères.  —  Analyse  comparative  des  variations  de  la  pression  et  de  la  vitesse 
du  sang  pendant  la  durée  d*uno  pulsation. 

La  force  qui  pousse  le  sang  dans  le  système  artériel  est  en 
partie  contre-balancée  par  les  résistances  que  le  sang  éprouve  & 
s'écouler,  des  artères  dans  les  veines,  à  travers  les  petits  vaisseaux. 
La  vitesse  du  sang,  à  chaque  instant,  dépend  de  Texcès  de  la  force 
impulsive  sur  la  force  résistante;  on  conçoit  donc  qu'une  même 
modification  de  la  vitesse  puisse  être  produite  par  deux  causes 
différentes.  La  vitesse  du  sang  augmente,  si  la  force  du  cœur 
augmente,  ou  si  la  résistance  des  petits  vaisseaux  diminue;  inver- 
sement, le  cours  du  sang  se  ralentira,  soit  que  le  cœur  faiblisse, 
soit  que  les  petits  vaisseaux  fassent  un  plus  grand  obstacle  au 
passage  du  sang. 

L'expérience  vérifie  pleinement  ces  principes  :  Chauveau  et  ses 
élèves,  ainsi  que  Ludwig  et  Dogiel,  ont  obtenu  à  cet  égard  des 
résultats  concordants.  On  doit  classer  ces  expériences  en  deux 
groupes,  suivant  qu'il  y  a  eu  changement  dans  la  résistance  ou 
changement  dans  la  force  impulsive  du  sang. 


foat  vrari«r  la  vitesse  en  mubs  artériel  em 

qsM  le  eowmmt  MUi^ala  éprouve  ea  aval  fin  polat 


§  203.  —  Effets  d*une  hémorrhagie  artérielle  sur  la  vitesse  du  sang 
dans  l'artère  en  amont  du  point  où  le  vaisseau  est  ouvert.  —  Dès  ses 
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premières  expériences,  Chauveau  a  constaté  que  l'aiguille  de  Thé- 
modromographe  est  fortement  déviée  aussitôt  qu'on  fait  une  bles- 
sure à  l'artère  en  aval  du  point  où  Tinstrument  est  appliqué.  Non 
seulement  la  vitesse  du  sang  augmente,  mais  on  voit  changer  les 
caractères  du  mouvement  :  les  renforcements  produits  par  chaque 
systole  du  cœur  s*atténuent  et  disparaissent  presque  à  mesure 
que  prédomine  l'élément  constant  de  la  vitesse  ^  Le  rapport  des 
renforcements  cardiaques  à  la  vitesse  constante  était  &  peine  de 
1  A  27,  dans  une  expérience  faite  sur  la  carotide  d'un  cheval. 

8  204.  —  Effets  du  relâchement  des  petits  vaisseaux  sur  la  vitesse 
du  sang.  —  L'accroissement  de  la  vitesse  du  sang  dans  la  carotide 
se  montre  &  la  suite  de  la  section  du  grand  sympathique  au  cou  ; 
on  sait,  depuis  une  expérience  de  Cl.  Bernard,  dont  nous  aurons 
&  parler  plus  loin,  que  la  section  de  ce  nerf  relAche  les  vaisseaux 
et  permet  au  sang  de  passer  plus  facilement  des  artères  dans 
les  veines.  L'accroissement  de  la  vitesse  du  sang  est  bien  plus 
prononcé  encore  après  la  section  de  la  moelle  épinière  cervicale 
ou  du  bulbe  rachidien*;  cette  lésion,  en  supprimant  l'action  de 
tous  les  nerfs  vasculaires,  produit  un  relâchement  bien  plus  com- 
plet des  vaisseaux. 

g  205.  —  Un  obstacle  au  cours  du  sang  dans  une  artère  y  diminue 
la  vitesse  du  courant.  —  Si  l'obstacle  est  cx)mplet ,  comme  cela 


Fig.  180.  Vitesse  do  saog;  son  trrèt  quand  Tartère  est  comprimée. 

arrive  quand  on  comprime  une  artère  au  point  de  l'oblitérer 
entièrement,  la  vitesse  est  totalement  supprimée.  Ainsi,  dans  la 
flgure  ISO,  on  inscrivait  la  variation  de  la  vitesse  du  sang  jusqu'à 

1.  Chauveaii,  Bertolas  et  Laroyenne,  Vitesse  de  la  cireidaiion  dans  Us  artères  du 
chev(U.  {Joum.  de  la  physiologie  de  l'homme  et  des  animauXy  t.  HI,  p.  708.) 

2.  Chauveau,  Bertolus  et  Laroyenne,  ibid,,  p.  712. 
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la  quatrième  systole;  &  cet  instant,  l'artère  fut  comprimée;  aus- 
sitôt la  pression  tomba  &  zéro. 

Cette  suppression  de  toute  vitesse  dans  une  artère  que  Ton  com- 
prime est  un  excellent  moyen  de  déterminer  la  position  du  zéro 
dans  le  cours  d'un  expérience  et  d'apprécier  la  valeur  absolue  de 
la  vitesse  &  un  moment  quelconque. 

nne  compression  incomplète  de  l'artère  ne  donne  lieu  qu'&  un 


Fig.  ISf .  Tracé  de  U  Titesse  du  sang  dans  la  carotide  droite  d'un  cheval,  la  carotide  gaudie 

étant  libre. 


Fig.  18'if  Tracé  de  la  vitesse  du  sang  dans  la  carotide  droite  d*un  cheval,  la  carotide  gauche 

étant  comprimée. 


simple  ralentissement  du  courant.  Il  en  est  de  même  lorsqu'on 
ne  comprime  qu'une  des  branches  fournies  par  Tarière  où  l'on 
mesure  la  vitesse  :  le  ralentissement  est  d'autant  plus  grand  que 
la  branche  comprimée  a  plus  d'importance. 

Chauveau  et  Lortet,  opérant  sur  le  cheval,  recueillent  d'abord 
le  tracé  de  vitesse  de  lacarotide  (fig.  181),  puis  ils  oblitèrent  l'artère 
du  côté  opposé  ;  ils  constatent  alors  un  énorme  accroissement  dans 
la  vitesse  (fig.  182). 

La  solidarité  qui  existe,  au  point  de  vue  de  la  circulation,  entre 
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deux  branches  émanées  d'un  tronc  commun  se  retrouve,  quoique  à 
un  degré  moindre,  entre  toutes  les  artères  du  corps,  car  elles  sont 
toutes  des  branches  émanant  d'une  origine  commune,  Taorte. 
Mais  celte  solidarité  ne  se  traduit  que  par  des  effets  peu  sensibles 
quand  on  comprime  une  artère  peu  volumineuse  et  qu'on  explore 
les  changements  qui  se  produisent  dans  la  vitesse  du  sang  d'une 
autre  branche.  Pour  rendre  cet  effet  appréciable,  il  faut  oblitérer 
des  vaisseaux  importants  :  comprimer,  par  exemple,  Taorle  au 
niveau  de  Tabdomen;  aussitôt  la  vitesse  s'accroît  dans  toutes  les 
artères  qui  émanent  de  Taorte  en  amont  du  point  comprimé;  la 
pression  augniente  également  dans  ces  artères. 

La  contractilité  des  petits  vaisseaux  donne  lieu  à  des  change- 
ments de  la  vitesse  du  sang  dont  il  sera  question  à  propos  des 
nerfs  vaso-înoteurs.  Ainsi,  le  resserrement  vasculaire  qu'on  ob- 
tient en  excitant  le  grand  sympathique  au  moyen  de  l'électricité 
produit  un  ralentissement  du  cours  du  sang  et  parfois  un  arrêt 
presque  complet  dans  l'artère  afférente^ 

Parfois,  pendant  qn'on  adapte  rhémôdromographe,  il  s'introduit 
une  bulle  d'air  dans  la  carotide  du  cheval;  cette  bulle  se  divise  en 
bulles  plus  petites  qui  pénétrent  dans  les  fines  artérioles,  y  con- 
stituant de  véritables  emboliesd'air  acx:ompagnées  d'accidents  céré- 
braux et  de  vertiges.  La  présence  de  ces  bulles  forme  un  obstacle  au 
cours  du  sang;  aussi  voit-on  un  ralentissement  de  la  vitesse  du 
sangdans  la  carotide^  ralentissement  absolument  semblable  &  celui 
que  produirait  la  compression  d'une  branche  de  cette  artère. 

§  206.  —  E/fels  de  l'état  d'activilé  ou  de  repos  des  muscles  sur  la 
vitesse  du  sang  daixs  les  artères  afférentes^  —  L'activité  et  le  repos 
des  muscles  ont  une  grande  influence  sur  la  vitesse  du  sang  qui 
les  traverse;  mais  il  faut,  à  ce  sujet,  distinguer  les  contractions 
continues  des  contractions  intermittentes.  Ainsi,  un  muscle  téta- 
nisé comprime  d'une  manière  continue  les  petits  vaisseaux  qui  le 
traversent  et  fait  obstacle  au  cours  du  sang;  il  diminue  donc  la 
vitesse  et  paraît,  dans  certains  cas,  la  supprimer  tout  à  fait.  Un 
muscle  alternativement  contracté  et  relâché  produit,  au  contraire, 
une  accélération  du  cours  du  sang. 

Depuis  longtemps  cette  notion  physiologique  a  reçu  son  appli- 

1.  Dastre  et  Moral,  Areh,  de physiologiej  1879* 

2.  Chauveau  et  Lortet,  p.  34  et  pi.  II,  n«  3* 
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catioD,  et  ceux  qui  pratiquent  l'opération  de  la  saignée  savent 
que  le  sang  coule  plus  vite  par  la  piqûre  de  la  veine  quand  le  pa- 
tient exécute  des  mouvements,  en  tournant  par  exemple  un  objet 
entre  ses  doigts.  Cette  plus  grande  abondance  de  Técoulement 
du  sang  par  la  veine  suppose  un  passage  plus  rapide  à  travers  les 
vaisseaux  capillaires,  d'où  Ton  doit  conclure  nécessairement  à 
une  circulation  artérielle  plus  rapide. 

Chauveau  et  ses  élèves  ont  donné  la  démonstration  directe  de 
cette  accélération  du  cours  du  sang  artériel  sous  Tinfluence  de 
Taction  musculaire. 

Expérience.  —  L'hémodromographe  est  appliqué  à  la  carotide 
d'un  cheval  et  donne  un  tracé  de  vitesse  (ftg.  183).  On  fait  manger 
l'animal;  aussitôt  la  vitesse  augmente  comme  si  une  blessure  de 
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Fig.  181.  Augmentation  de  la  vitesse  du  sang  dans  la  carotide  sous  l'influence  des  mouvements 

de  la  mastication. 


Tarière,  en  aval  du  point  d'application  de  Tinstrumenl,  avait 
donné  naissance  &  une  hémorrhagie.  C'est  qu'en  effet  le  sang 
trouve  une  issue  plus  facile  pour  passer  des  artères  aux  veines 
pendant  les  contractions  intermittentes  delà  mastication.  Au  bout 
de  quelques  instants,  un  autre  phénomène  s'observera,  c  est  l'ac- 
croissement de  fréquence  et  de  force  des  mouvements  du  cœur  ; 
cela  vient  encore  augmenter  la  vitesse  du  sang.  Nous  en  parlerons 
dans  un  instant. 

Dans  la  partie  du  tracé  recueillie  pendant  la  mastication,  on  voit 
un  grand  nombre  d'irrégularités  dans  la  vitesse  du  sang  caroti- 
dien.  Ces  irrégularités  tiennent  &  ce  que  l'action  du  muscle  retentit 
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sur  le  cours  du  sang,  chaque  renforcement  de  la  contraction  com- 
primant les  vaisseaux  intra-musculaires  et  gênant  la  circulation 
pendant  un  instant. 

Les  effets  de  l'action  musculaire  sont  particulièrement  nets  sur 
les  artères  du  cœur.  Les  systoles  de  cet  organe  reviennent  &  in- 
tervalles réguliers  et  durent  assez  longtemps  pour  qu'on  en  sai- 
sisse aisément  les  effets  sur  la  circulation  dans  les  artères  coro- 
naires. A  chaque  systole  des  ventricules,  il  y  a  diminution  de  la 
vitesse  dusangdes  coronaires,  au  moment  où  les  fibres  musculaires 
raccourcies  étreignent  les  petits  vaisseaux  qui  les  traversent. 


Bfiets  des  dMAi^emeiite  de  la  fforee  laipalfllve  sw  la  vitesse 

du  ssa|^. 

g  207.  —  Changements  de  la  force  du  cœur;  leur  effet  sur  la  vitesse 
du  sang.  —  Le  pneumogastrique  ayant  pour  action  de  ralentir  les 
battements  du  cœur  (g  35),  il  survient,  lorsqu'on  excite  ce  nerf, 
une  diminution  de  la  vitesse  du  sang.  Après  qu'on  a  coupé  le 
pneumogastrique,  les  battements  du  cœur  s'accélèrent  au  con- 


Fig.  184.  Vitesse  du  sang  avant  la  section  du  pneumogastrique  Sp.  Accélération  du  cours  du  sang 
après  celle  section  (deuxième  partie  du  tracé). 

traire  et  Ton  observe  un  accroissement  de  la  vitesse  du  sang 
artériel.  La  figure  1S4  montre  la  différence  de  vitesse  qui  s'observe 
alors. 


g  208.  —  Accroissemeîit  de  l'impulsion  cardiaque  sous  F  influence 
de  la  mastication.  —  On  a  vu  ci-dessus  qu'un  premier  effet  de  l'ac- 
tion des  muscles  masticateurs  était  d'accélérer  le  cours  du  sang 
dans  les  artères  carotides,  en  diminuant  les  résistances  capillaires  ; 
mais  au  bout  de  quelques  instants  s'observe  un  autre  effet  :  c'est 
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une  augmentation  de  la  force  du  cc&ur.  Alors  s'accroissent  k  la  fois 
Télëment  constant  et  rélément  variable  de  la  vitesse.  Ce  n'est 
point  1&  une  influence  locale^  s'exerçant  dans  Tartëre  explorée, 
mais  un  accroissement  de  la  puissance  du  cœur  lui-môme,  car 
toutes  les  artères  de  l'économie  présentent  cette  même  augmenta- 
tion de  la  vitesse;  Ghauveau  et  Lortet  l'ont  observée  jusque  dans 
la  métatarsienne^ 

L'attitude  d'un  membre  entrave  ou  favorise  la  circulation  dans 
ses  artères  ;  elle  y  fait  notablement  varier  la  vitesse  du  sang.  Un 
membre  élevé  peut  être  considéré  comme  soumis  à  une  diminution 
de  la  force  impulsive  du  cœur:  celle-ci  est  contrebalancée  par  le 
poids  de  la  colonne  de  sang  que  représente  la  hauteur  du  membre. 
La  vitesse  du  sang  est  nécessairement  diminuée  par  l'élévation  du 
membre  dont  l'artère  est  explorée  avec  l'hémodromographe. 


Mdatioas  qui  eiLlatoat  entre  1a  ▼lleiMe  et  la  preMilon  du  sani: 
émnm  les  artères. 

g  209.  —  Le  lecteur  a  dû  s'apercevoir,  dans  les  paragraphes  qui 
précèdent,  que  plusieurs  des  influences  qui  modifient  la  vitesse  du 
sang  agissent  de  la  même  manière  sur  la  tension  artérielle  ;  mais 
il  ne  faudrait  pas  croire  que  ces  deux  facteurs  varient  toujours 
dans  le  même  sens  ;  il  est  un  grand  nombre  de  cas  où  la  vitesse 
et  la  tension  artérielles  varient  en  sens  inverse  l'une  de  l'autre. 
Après  l'excitation  du  pneumogastrique,  quand  le  cœur  agit  avec 
moins  de  force,  on.  voit  diminuer  &  la  fois  la  pression  et  la 
vitesse  du  sang  dans  les  artères;  mais  si  l'on  comprime  une 
artère^  on  voit  que  la  vitesse  y  devient  nulle,  tandis  que  la  pression 
s'accrott  en  amont  de  l'obstacle  créé  par  la  compression. 

Loi  qui  préside  aux  rapports  de  la  vitesse  du  sang  à  la  tetision 
artérielle.  —  Oïk  peut  formuler  ce  rapport  d'une  manière  fort 
simple. 

L  —  Tout  ce  qui  accroît  ou  diminue  la  forcb  qui  pousse  le 

6ANG  nu  CŒUR  VERS  LA  PÉRIPHÉRIE   FAIT  VARIER  DANS  LE   MÊME  SENS 
LA  VITESSE  pu    SANG  ET    LA  TENSION  ARTÉRIELLE.  —  Aiusi,  la   fOTCe 

du  cœur  accrue  devra  se  traduire  par  un  accroissement  de  la  vi- 

1.  Cbaoveaa  et  Loriet,  loc.  cil,^  p.  29. 
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tesse  et  de  la  tension  ;  une  diminution  de  la  force  du  cœur  fera 
diminuer  &  la  fois  la  vitesse  du  sang  et  la  tension. 

Le  même  effet  sera  produit  quand  on  comprimera  Tune  des 
branches  d'une  bifurcation  artérielle  :  le  sang  sera  poussé  avec 
plus  de  force  dans  l'autre  branche  et  on  y  verra  s'élever  &  la  fois 
la  vitesse  et  la  tension.  Les  changements  d'attitude  d'un  membre 
ont  les  mêmes  effets  sur  la  circulation  dans  les  artères.  En 
élevant  un  membre,  on  y  diminuera  &  la  fois  la  vitesse  et  la  ten- 
sion artérielle;  en  l'abaissant,  toutes  deux  s'accroîtront  à  la  fois. 

II.  ~  Tout  cb  qui  accroît  ou  diminue  les  résistances  que  le 

SANG  ÉPROUVE  A  SORTIR  DES  ARTÈRES  FERA  VARIER  LA  VITESSE  ET  LA 
TENSION  ARTÉRIELLE  EN   SENS    INVERSE  l'uNE  DE   l'aUTRE.  —  AÎDSÎy 

en  comprimant  une  artère,  on  y  élève  la  tension  et  on  y  diminue 
ou  annule  la  vitesse.  En  faisant  une  hémorrhagie  artérielle,  on 
obtient  un  abaissement  de  la  tension  et  un  accroissement  de  la 
vitesse  dans  l'artère  au-dessus  de  la  blessure.  L'action  des  nerfs 
vasculaires  agit  également  en  sens  inverses  sur  la  tension  et  sur 
la  vitesse  du  sang. 

g  210.  — Pour  vérifier  celte  loi  si  simple,  j'ai  institué  sur  le 
schéma  une  série  d'expériences  ^  Ces  conditions  artificielles  étaient 
extrêmement  favorables,  car  elles  permettaient  d'exercer  &  coup 
sûr  telle  ou  telle  influence  sur  le  mouvement  du  sang.  Veut-on 
augmenter  la  force  du  cœur  du  schéma,  sans  qu'aucune  autre 
modification  se  produise,  on  renforce  les  ressorts  par  lesquels  se 
transmet  la  force  systolique  dans  la  machine  (voir  la  Technique). 
Veut-on,  sans  modifier  en  rien  la  force  du  cœur,  agir  sur  les  résis- 
tances que  le  sang  éprouve  dans  les  petits  vaisseaux,  il  suffît  de 
comprimer  ou  de  relâcher  les  dernières  ramifications  que  le  sang 
doit  traverser  pour  passer  des  tubes  artériels  dans  les  tubes  vei- 
neux. En  opérant  ainsi,  on  obtient,  suivant  le  cas,  des  variations 
directes  ou  inverses  dont  la  figure  185  donne  les  types  principaux. 

Dans  ce  tableau  schématique,  la  moitié  gauche  correspond 
aux  effets  des  changements  survenus  dans  la  force  impulsive  du 
sang  ;  la  moitié  droite,  aux  changements  dans  les  résistances  & 
l'écoulement.  Ainsi,  A  correspond  aux  effets  de  l'augmentation  de 
la  force  du  cœur;  A'  &  ceux  de  l'accroissement  de  la  résistance  & 
l'écoulement  du  sang  à  travers  les  petits  vaisseaux.  Dans  chaque 

I.  Trav,  lab.,  t.  I,  p.  354. 
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figure,  la  ligne  p  est  la  courbe  des  variations  de  la  pression,  la 
ligne  V  celle  des  variations  de  la  vitesse. 

On  voit  en  A  que  râccroissement  de  la  force  impulsive  du  cœur 
produit  une  augmentation  parallèle  de  la  pression  et  de  la  vitesse. 
Le  même  effet  b'obtiendrait dans  une  des  branches  d'une  bifurcation 
artérielle  si,  en  comprimant  Tartère,  on  forçait  le  sang  &  passer 
exclusivement  par  la  branche  restée  perméable  :  cela  équivaudrait 
pour  celle-ci  &  une  augmentation  de  la  force  impulsive.  L'attitude 
déclive  d'un  membre,  en  y  favorisant  le  cours  du  sang  artériel,  pro- 
duirait encore  une  pareille  augmentation  de  la  vitesse  et  de  la  pres- 
sion. —  A'  correspond  &  la  diminution  des  résistaccs  au  cours 
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i^Flg.  185.  Tableau  des  variations  de  la  vitesse  par  rapport  à  la  pression  du  sang. 


du  sang;  on  y  voit  s*accrotlre  la  vitesse  et  diminuer  la  pression  : 
c'est  ce  qu'on  obtiendrait  en  provoquant  une  hémorrhagie  par 
une  branche  de  l'artère  explorée. 

B  correspond  à  la  diminution  de  la  force  du  cœur;  il  y  a  dé- 
croissance simultanée  de  la  vitesse  et  de  la  pression.  C'est  ce  qui 
arriverait  sous  l'influence  de  l'excitation  du  pneumogastrique. 
On  obtiendrait  les  mêmes  variations  de  la  pression  et  de  la  vitesse 
dans  une  branche  de  bifurcation  artérielle,  si  on  produisait  une 
hémorrhagie  sur  l'autre  branche.  —  En  B',  au  contraire,  on  a 
dioiinué  la  résistance  au  cours  du  sang  au-dessous  du  point  où 
la  pression  et  la  vitesse  étaient  explorées;  il  en  est  résulté  une 
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variation  inverse  de  la  vitesse  et  de  la  pressions  une  chute  de  la 
pression  pj  une  augmentation  de  la  vitesse  v. 

C  représente  les  efFets  de  la  suppression  de  toute  force  impulsive 
par  la  compression  de  l'artère  en  amont  du  point  exploré;  la 
pression  et  la  vitesse  tombent  &  zéro.  -^  G'  «st  produit  par  un  ob- 
stacle &  l'écoulement  en  aval  ;  cet  obstacle  provoque  rélévatiou  de 
la  pression  pendant  que  la  vitesse  tombe  à  zéro. 

En  somme,  dans  tous  les  cas  ci-dessus  représentés,  si  la  cause 
de  variation  s'exerce  en  amont  du  point  observé,  c'est-à-dire  si 
(Test  un  changement  de  la  force  impulsive,  il  y  aura  variation 
semblable  dans  la  pression  et  la  vitesse,  et  les  deux  courbes  s'inflé- 
chiront parallèlement  l'une  et  l'autre.  Si  la  cause  de  variation  a 
agi  en  aval,  c'est-i-dire  du  côté  des  résistances,-il  y  aura  variation 
inverse  de  la  pression «t  de  la  vitesse^  et  les  courbes  tracées  seront 
ou  convergentes  ou  divergentes. 

vCës  lois  sont  d'autant  plus  importantes  àconnattre  qu'elles  per- 
mettent de  rectifier  un  grand  nombre  d'erreurs  que  ferait  commettre 
l'emploi  du  manomètre  sM'oii  voulait  déduire  dé  ses  seules  indi- 
exilions  la  nature  des  changements  qui  se  produisent  dans  la  cir- 
culation du  sang,  sous  une  influence  donnée.  Ainsi,  supposons 
qu'on  se  propose  de  rechercher  si  l'excitation  d'un  nerf  augmente 
oà  diminue  la  force  imipulsive  du  cœUr  et  que,  pour  juger  de 
riilet  produit,  on  consulte  seulement  le  manomètre;  Le  niveau 
do  mercure  s'élève,  par  exemple,  sous  l'influence  de  l'excitation 
d'Un  nerf;  a-t-on  le  droit  de  conclure  que  la  force  du  cœur  s'est 
accrue?  Nullement.  Il , est  possil)le  qu6>  sous  l'influence  de  l'excita- 
tion nerveuse,  il  se  soit  fait  un  resserrement  des  petits  vaisseaux 
et  que  la  tension  artérielle  se  soit  élevée,  sans  que  la  force  du 
cœur  ait  primitivement  changé. 

Le  cas  dont  je  viens  de  parler  n'est  pas  une  simple  supposition  ; 
il  s'est  fréquemment  présenté  et,  bien  souvent,  sur  la  foidePasçen-» 
sion  ou  de  l'abaissement  de  la  colonne  du  manomètre,  on  a  admis 
que  la  force  du  cœur  s'était  accrue,  quand  il  s'agissait  d'un  res- 
serrement des  vaisseaux  capillaires;  qu'elle  avait  diminué,  quand 
l'effet  primitif  était  un  relâchement  des  vaisseaux.  En  pareil 
cas,  l'application  simultanée  du  manomètre  et  de  Tinscripteur  de 
la  vitesse  eût  montré  une  contradiction  dans  le  sens  des  variations 
de  ces  deux  instruments,  d'où  Ton  eût  pu  conclure  que  le  trouble 
de  la  circulation  avait  pour  origine  un  changement  dans  la  résis- 
tance des  petits  vaisseaux. 
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g  au.  —  Une  comparaison  fera  mieux  copiprendre  ces  relatifs 
directes  ou  inverses  que  présentent,  suivant  le  cas,  la  pression  et 
la  vitesse  du  sang. 

Si  l'on  apprend  que  le  niveau  d'une  rivière  s'est  élevé,  on  n'a  pas 
le  droit  de  conclure  que  les  affluents  de  cette  rivière  aient  grossi 
et  lui  apportent  plus  d'eau;  car  l'élévation  du  niveau  peut  tenir  à 
ce  qu'un  barrage  placé  plus  ou  moins  loin,  en  aval  du  point  ob- 
servé, arrête  le  cours  de  la  rivière.  Mais  si  l'on  sait  que  non  seu- 
lement le  niveau  de  l'eau  s'est  élevé,  mais  qu'en  même  temps  le 
courant  est  devenu  plus  rapide,  il  n'y  a  plus  de  doute  :  les  affluents 
versent  l'eau  en  plus  grande  abondance,  car  un  barrage,  en  éle- 
vant le  niveau  de  la  rivière,  en  eût  ralenti  le  cours. 

Il  n'est  pas  moins  nécessaire,  pour  définir  Tétat  delà  circulation 
dans  une  artère,  d'y  mesurer  àlafois  la  pression  et  la  vitesse  du 


Fig.  186.  Compression  d'une  artère,  arrêt  de  la  vitesse  et  accroissement  de  la  pression  au-dessus 

du  point  oblitéré. 


sang.  Or  Chauveau  ayant  adapté  à  son  hémodromographe'*  un 
gphygmoscope^UZ,  de  manière  à  recueillir  à  la  fois  les  tracés  de  la 
vitesse  et  ceux  de  la  pression,  a  rendu  cette  détermination  pos- 
sible, du  moins  sur  les  artères  des  grands  animaux.  L'appareil 
figuré  au  chapitre  qui  précède  (flg.  174)  est  formé  d'un  hémodro- 
mographe  et  d'un  sphygmoscope.  Les  deux  leviers  de  ces  instru- 
ments tracent  sur  une  même  feuille  de  papier;  des  repères  per- 
mettent de  superposer  les  deux  tracés  de  ^mànière  &  constater 
avec  précision  les  rapports  de  synchronisme  entre  les  variations 
de  la  pression  et  celles  de  la  vitesse. 

C'est  avec  cet  instrument  qu'a  étéobtenu  le  double  tracé  (fig.  486) 
où  Ton  voit  qu'une  compression  de  la  carotide,  en  aval  du  point 
exploré,  élève  la  pression  dans  l'artère,  en  même  temps  qu'elle  y 
supprime  la  vitesse  (cet  effet  correspond  &  celui  qui,  dans  le  tableau 
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schématique  (fig.  ISh)  est  représenté 
en  C).  —  Une  hémorrhagie  eût  (mto- 
duit  la  variation  inverse. 

Toute  action  nerveuse  qui  fera  va- 
rier à  la  fois  la  pression  et  la  vitesse 
du  sang  sera  déterminée,  dans  la  na- 
ture, par  remploi  combiné  d'un  in- 
scripteur  de  la  pression  et  d*un  in- 
scripteur  de  la  vitesse  :  le  parallélisme 
des  tracés  indiquera  que  l'action  ner- 
veuse a  agi  sur  le  cœur  d'une  manière 
directe  ou  réflexe;  le  défaut  de  pa- 
rallélisme exprimera  que  Taclion  s'est 
produite  sur  les  vaisseaux  par  l'inter- 
médiaire des  nerfs  vaso-moteurs. 
.  Un  exemple  intéressant  de  ces  in- 
fluences complexes  a  été  donné  par 
Chauveau  et  Lortet,  lorsqu'ils  ont 
étudié  sur  le  cheval  les  effets  de  la 
mastication  sur  le  cours  du  sang  dans 
la  carotide  du  cheval. 

La  figure  187  est  une  réduction  de 
l'original.  P  est  le  tracé  de  la  pres- 
sion du  sang,  Y,  celui  de  la  vitesse; 
en  M  on  fait  manger  l'animal.  Le  pre- 
mier effet  qui  s'observe  peut  être 
considéré  comme  le  résultat  méca- 
nique de  l'action  musculaire  :  c'est 
une  augmentation  de  la  vitesse  avec 
diminution  de  la  pression,  résultat 
d'un  écoulement  plus  facile  du  sang 
par  les  branches  de  la  [carotide, 
§204. 

Mais  cet  effet  dure  à  peine  l'espace 
de  quatre  pulsations  ;  bientôt  on  voit 
la  pression  et  la  vitesse  s'accroître  si- 
multanément, ce  qui  prouve  une  aug- 
mentation de  la  force  impulsive  du 
cœur.  Les  pulsations,  devenues  plus 
larges,  annoncent  des  systoles  plus 


GHAPrrB£  XX.  327 

fortes  et  des  ondées ,  plus  grosses  lancées  dans   les   artères. 

Chauveau  et  Lortet  ont  réconnu,  avons^nous  dit,  ce  surcroît  de 
l'action  du  cœur,  parce  qu'ils  ont  retrouvé  dans  toutes  les  artères 
du  corps  cette  augmentation  de  l'énergie  des  pulsations.  Mais  on 
eût  pu  déduire  du  seul  tracé  que  nous  reproduisons  d'après  eux 
Taccroissement  de  l'impulsion  cardiaque  :  il  montre  en  effet  un 
accroissement  parallèle  de  la  pression  et  de  la  vitesse. 

L'inscription  simultanée  delà  pression  et  de  la  vitesse  dans  une 
artère  est  très  précieuse,  ainsi  qu'on  va  le  voir,  pour  éclairer  le 
mécanisme  du  pouls. 


MmmMjme  coaipaMitive  des  variations  de  1a  pression  et  de  In  vitesse 
dn  sang  pendnnt  la  dnrée  d*ane  pnisntlon. 

§  212.  —  La  fîgure  188  représente  les  tracés  de  la  vitesse  V  et 
de  la  pression  P  recueillis  simultanément  dons  la  carotide  d'un 


Fig.  lU.  Tracés  simultanés  de  la  vitesse  du  sang  V,  et  de  la  pression  P.  recueillis  simultanément. 
Des  repères  serrent  à  déterminer  le  synchronisme  des  dilTèrents  éléments  de  ces  courbes. 

cheval.  Des  repères  nombreux  ont  été  pris  sur  ces  deux  tracés 
pour  bien  faire  saisir  les  rapports  de  synchronisme  ^ 

1.  Ces  repères,  tracés  après  coup  par  les  plumes  de  chacun  des  instruments,  sont 
orientée  en  sens  inverse  Tun  de  Tautre  et  constituent  des  arcs  de  cercles  dont  les  centres 
seraient  Tun  à  droite,  Tantre  à  gauche  de  la  flgure;  cela  tient  à  la  construction  même 
de  rinstniment,  dont  les  plumes  viennent  converger  pour  écrire  Tune  à  côté  de  l'autre. 
(V.  la  figure  174.) 
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Sur  ces  tracés,  à  l'instant  1^  le  sang  pénétrait  dans  la  caro- 
tide et  y  élevait  la  pression;  les  deux  effets  sont  bien   syn- 
chrones,   ainsi   que  la  théorie  le  faisait  prévoir.   On  constate 
même,  dans  le  pouls  carotidien,  une  saccade  exprimant  que  le 
sang  pénètre  dans  l'artère  en  deux  temps,  c'e8t-&-dire  avec  une 
vitesse  très  grande  au  début,  puis  un   peu   moins  vite;   un 
vestige  de  cette  saccade  s'observe  en  effet  dans  la  courbe  de  la 
vitesse ^  Mais  à  l'instant  2,  quand  la  courbe  de  la  pression  est 
arrivée  &  son  sommet,  celle  de  la  vitesse  est  déjà  descendue; 
c'est  que,  dans  l'artère  distendue,  la  force  élastique  est  devenue 
considérable  et  qu'à  ce  moment  la  pénétration  d'une  très  faible 
quantité  de  sang,  tout  en  supposant  une  faible  vitesse,  produit 
une  grande  élévation  de  pression,  g  101.  Nous  savons,  en  effet,  qu'à 
ce  moment,  le  cœur  achève  sa  systole  et  n'a  plus  guère  de  force 
pour  expulser  dans  les  artères  ses  dernières  gouttes  de  sang,  g  45. 
Le  repères,  dans  le  tracé  de  la  pulsation,  correspond  à  une  petite 
ondulation  que  nous  connaissons  déjà,  c'est  la  clôture  des  valvules 
sigmoïdes,  g  70.  Or,  dans  le  tracé  de  la  vitesse,  au  lieu  d'un  soulè- 
vement de  la  courbe,  c'est  une  dépression  qu'on  observe.  S'il  y  a 
contra:dictioD  entre  les  indications  des  deux  instruments,  c'est 
que  la  vitesse  du.  sang  est  rétrograde  à  ce  moment  et  que  le  petit 
rebondissement  de  la  clôture < des  sigmpïdes  tient  à  une  sorte  de 
coup  de  béHcr  de  la  colonne  de  feang  qui  heurte^  en  arrière,  les 
valvules  de  Taôrte  en  les  tendant.  Cette  rélrogradaliiDn  du  sang  est 
visible  dans  la  courbe  des  vitesses  qui,  à  ce  moment,  passe  au- 
dessous  du  zéro. 

Avec  le  repère  4  commence,  dans  les  deux  tracés,  une  ondu- 
lation  positive:  en  effet,  l'onde  de dicrotisme  est  une  onde  cen- 
trifuge, g  155;  les  deux  appareils  doivent  donc  donner  des  indica- 
tions de  même  sens.  Les  deux  tracés  concordent,  à  partir  de  ce 
moment,  jusqu'à  la  fin  de  la  révolution  du  cœur,  accusant  tous 
deux  les  effets  de  trois  ondes  secondaires. 

g  213.  —  Inscription  simultanée  de  lavitesse  et  de  la  pression  dans 
les  artères  coronaires  du  cœur.  —  Nous  avons  rappelé  précédem- 
ment que  Chauveau  a  réussi  à  appliquer  Thémodromographe  sur 

1.  II  ne  faut  pas  ooblier  que  ces  deux  courbes  étant  foarnies  par  des  instnimeoU 
dont  réchelle  est  bien  différente,  p.  311;  ne  peuvent  donner  que  le  sens  des  phéno- 
mènes et  non  leur  valeur  absolue.  (Cette  saccade  est  beaucoup  plus  marquée  dans  les 
tracés  de  vitesse  et  pression,  flg.  186.) 


CHAPITRE  XX.  3i9 

une  artère  coronaire  du  cœur;  cette  opération,  Tune  des  plus  har- 
dies que  puisse  exécuter  un  physiologiste,  a  été  consignée  dans 
la  thèse  d'un  de  ses  élèves  ^  Elle  montre  avec  une  clarté  remar* 
quable  comnient  se  comporte  le  muscle  cardiaque  pour  gêner  et 
favoriser  tour  à  tour  le  cours  du  sang  qui  le  traverse,  l'entraver 
pendant  la  systole,  le  favoriser  pendant  la  diastole. 

La  figure  I8d  est  le  double  tracé  de  la  vitesse  et  de  la  pression  : 
les  lettres  aa,  bb  correspondent  à  des  instants  synchrones;  or, 
on  voit  que,  de  part  et  d'autre,  des  soulèvements  brusques  de  la 
courbe  indiquent  le  début  systolique,  l'instant  où  le  sang  s 'é* 
chappe  avec  vitesse  du  ventricule  et  élève  soudainement  la  près* 
sion  dans  l'artère  coronaire.  Après  cette  première  impulsion,  la 
systole  se  traduit  diversement  dans  les  deux  courbes  :  du  côté  de 


Fig.  189.  Tracés  simultanés  de  la  pression  Pr,  et  de  la  vitesse  V,  dans  une  artère  coronaire 

du  cheval. 

la  pression  Pr,  «exprime  une  augmentation;  du  côté  de  la  vitesse 
Kt,  a  exprime  un  diminution.  Il  s'agit  donc  d'un  obstacle  au 
passage  du  sang  en  aval  du  point  exploré. 

Cet  obstacle  tient  &  la  gêne  de  la  circulation  dans  les  branches 
des  coronaires  qui  plongent  dans  les  parois  musculaires  du 
cœur  et  sont  comprimées  au  moment, de  la  systole  ventriculaire. 
En  &y  la  systole  est  finie  ;  on  voit  aussitôt  la  vitesse  s'accroître 
et  la  pression  baisser.  C'est  donc  encore  une  influence  périphé- 
rique qui  agit  pour  produire  ces  variations  inverses  des  deux 
courbes.  En  effet,  à  ce  moment,  les  parois  ventriculaires  se  relâ- 
chent et  laissent  le  sang  passer  librement  à  travers  les  branches 
des  coronaires. 

1.  J.  Rebatel,  Recherches  expérimentales  sur  la  circulaHon  dans  Us  artères  eo- 
ronaires.  (Thèse,  Paris,  1872.) 
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Deqs  l'expérience  qui  précède,  si  Ton  n'eût  eu  que  le  tracé  de  la 
vitesse  ou  celui  de  la  pression  dans  la  coronaire,  il  eût  été  bien 
difficile  de  comprendre  la  forme  singulière  de  ces  courbes;  leur 
interprétation  est  au  contraire  très  facile  quand  on  dispose  des 
deux  tracés  &  la  fois. 

Il  est  à  désirer  que  les  physiologistes  qui  peuvent  expérimenter 
sur  de  grands  animaux  contrôlent,  par  l'inscription  simultanée 
de  la  pression  et  de  la  vitesse  du  sang,  certaines  expériences 
dans  lesquelles  on  a  signalé  des  changements  de  la  pression  ar- 
térielle sous  l'action  de  tel  ou  tel  nerf  et  dans  lesquelles,  sur  la 
simple  indication  fournie  par  le  manomètre,  on  s'est  cru  autorisé 
à  admettre  que  l'action  nerveuse  avait  réagi  soit  sur  le  cœur,  soit 
sur  les  nerfs  vaso-moteurs. 


CHAPITRE    XXI. 

DB  LA  FRÉQUENCE  DES  BATTEMENTS  DU  CŒUH.  —  SES  RAP- 
PORTS AVEC  LA  TENSION  ARTÉRIELLE  ET  AVEC  LA  VITESSE 
DU  SANG. 


lofloences  nerveuses  qui  font  varier  la  fréquence  du  pouls.  —  Influence  de  la  tempé- 
raiore  sur  la  fréquence  du  pouls.  —  Conditions  diverses  qui  font  varier  la  fréquence 
da  pouls.  —  Rapports  de  la  fréquence  des  mouvements  du  cœur  avec  la  tension  ar- 
térielle. «-  Influence  de  la  réplétion  ventriculaire  sur  la  fréquence  du  pouls.  — 
Comment  doit-on  interpréter  Taction  des  oï>etacles  au  cours  du  sang  artériel  sur 
la  fréquence  des  mouvements  du  cœur.  —  Rôle  du  système  nerveux  dans  les  mo- 
diflcalions  du  rythme  du  cœur  sous  l'influence  de  l'état  de  la  tension  artérielle. 
—  Changements  du  rythme  du  cœur  produits  par  les  variations  de  la  pression 
du  sang  dans  les  carotides. 


ImtÊmemtem  MerTeBses  qal  font  varier  la  fréqaence  du  poala. 

g  214.  —  Le  rythme  du  pouls  traduit  celui  des  mouvements  du 
cœur  lui-même;  on  doit  donc  s'attendre  &  le  voir  changer  sous 
riofluence  des  nerfs  cardiaques  dont  le  rôle  a  été  exposé  au 
chapitre  iv.  On  admet  que  deux  ordres  de  nerfs  règlent  Içs  mou- 
vements du  cœur:  les  uns  émanés  du  pneumogastrique  en  ralen* 
tissent  les  mouvements;  les  autres  appartenant  au  grand  sympa- 
thique seraient  des  accélérateurs. 

En  dehors  de  Texcitation  directe  des  nerfs  pneumogastriques, 
on  voit  souvent  se  produire  un  ralentissement  du  cœur  que  Ton 
explique  par  des  influences  réflexes.  Parfois,  à  la  suite  d'une  impres- 
sion douloureuse,  le  cœur  ralentit  ses  battements;  parfois  aussi, 
ce  ralentissement  arrive  sans  qu'il  y  ait  eu  sensation  perçue.  Cela 
s'observe  dans  une  inspiration  profonde  :  il  semble  que,  dans  ce 
dernier  cas,  les  nerfs  centripètes  du  poumon  transmettent  une 
impression  dont  nous  n'avons  pas  conscience,  mais  qui  amène  un 
ralentissement  réflexe  du  cœur.  Cet  effet  exige  pour  se  produire 
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rintégrilé  des   nerfs  pneumogastriques   par  lesquels    s'exerce 
l'action  modératrice  du  cœur^ 

Il  paraît  y  avoir  aussi,  par  l'intermédiaire  du  sympathique,  des 
accélérations  réflexes  du  rylhme  cardiaque,  mais  leur  existence 
est  plus  contestée.  Nous  reviendrons  sur  ces  eflets  à  propos  de 
l'influence  du  système  nerveux  sur  la  circulation. 


tenoenee  de  la  tcmyëratore  Mir  la  fréqaeaee  da  poais. 

§  215.  —  La  chaleur,  avons-nous  dit  g  28,  accélère  le  rythme 
du  cœur,  et  le  froid  le  ralentit.  Ces  effets,  si  faciles  à  constater  sur 
un  cœur  isolé  (voir  chap.  m,  flg.  22),  sont  moins  frappants  quand 
une  température  basse  ou  élevée  agit  sur  le  corps  tout  entier.  On 
sait,  en  effet,  que  chez  les  animaux  dits  &  sang  chaud  la  tem- 
pérature centrale  tend  à  conserver  une  fixité  assez  grande.  Cepen- 
dant» en  maintenant  un  animal  pendant  quelque  temps  dans  une 
étuve,  on  élève  notablement  sa  température  et  Ton  constate  une 
grande  accélération  du  rythme  du  pouls.  En  tenant  l'animal  dans 
un  bain  froid,  ou  mieux  dans  un  courant  d*eau  froide  sans  cesse 
renouvelée,  on  abaisse  beaucoup  sa  température  et  on  ralentit  le 
cœur. 

Ces  effets  s'observent  sur  l'homme  ;  Fleury  a  vu  le  séjour  pen- 
dant 35  minutes  dans  une  serre  chauflée  à  48<'  élever  le  pouls  à 
145  pulsations  par  minute.  Il  s'agissait  alors  d'une  température 
humide  ;  une  étuve  sèche  eût  produit  moins  d'échaufifement  de 
l'organisme  et  moins  d'accélération  du  cœur.  Inversement,  des 
douches  froides  abaissent  la  fréquence  du  pouls  ;  Bence-Jones  et 
Dickinson  ont  institué  à  cet  égard  des  expériences  très  démons- 
tratives*. Le  D'  Dracke  de  New-York  a  obtenu  un  fort  abais- 
sement du  pouls  chez  des  malades  à  qui  il  faisait  respirer  de 
l'air  froid'. 

Bien  que  ces  variations  de  la  fréquence  du  pouls  doivent  tenir, 
pour  une  grande  part,  &  l'action  de  la  température  sur  le  cœur 
lui-même ,  il  n'est  pas  impossible  qu'ils  dépendent  aussi  de 
l'action  que  la  température  exerce  sur  les  petits  vaisseaux,  La 

1.  Brown-Séqoard,  Joum,  dephytioLf  1. 1^  p.  512. 

2.  Bence-Jones  et  Dickinson,  Joum.  de  physiologie,  1. 1,  p.  72. 

3.  Voy.  Valleix,  Traité  de  médecine  pratique j  V  éd.,  1 1,  p.  347.  ■" 
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chaleur,  en  efFet,  relAche  les  vaisseaux^  le  froid  les  Tait  resseirer, 
de  la  résultent  des  changements  dans  la  résistance  au  cours  du 
sang,  des  élévations  et  des  abaissements  de  la  tension  artérielle. 
Nous  verrons  tout  &  rheure<  que  l'état  de  la  tension  des  artères 
exerce,  A  lui  seul,  une  influence  marquée  sur  la  fréquence  des 
battements  du  cœur. 


C«M4lttoii»  dïirermem  qwd  font  Taricr  la  tréqmemne  eu  i^vki. 

g  216.  —  Des  travaux  nombreux  ont  été  faits  par  des  physiolo- 
gistes et  par  des  médecins,  afin  de  savoir  quelle  est  la  fréquence 
du  pouls  suivant  T&ge,  le  sexe,  les  saisons,  les  climats,  suivant  la 
taille  des  individus,  enfin  suivant  les  attitudes  du  corps  ou  les 
différentes  influences  qu'on  fait  agir  sur  le  sujet  en  expérience. 
Tout  d'abord,  on  remarque  dans  ces  études  une  grande  disparité 
sous  le  rapport  des  conditions  dans  lesquelles  les  auteurs  se  sont 
placés.  Les  uns,  comparant  la  fréquence  du  pouls  chez  deux 
sujets  différents,  ont  eu,  dans  les  données  du  problème,  la  plus 
grande  complexité;  les  autres,  observant  sur  un  sujet  unique  les 
effets  de  certaines  influences  ou  de  certains  agents,  se  sont  placés 
dans  des  conditions  beaucoup  plus  simples.  Nous  allons  en 
donner  un  exemple. 

Supposons  qu'on  veuille  déterminer  Tintluence  du  sexe  sur  la 
fréquence  du  pouls  :  il  faudra  avoir  affaire  à  des  sujets  de  même 
âge,  car  FAge  tout  seul  exerce  une  action  notable;  il  faudra 
prendre  comparativement  des  hommes  et  des  femmes  de  même 
taille,  car  la  taille  du  sujet  influe  sur  la  fréquence  du  pouls.  Or, 
tant  de  conditions  réunies  rendent  l'expérience  difficile  à  réaliser, 
et  si  toutes  ne  sont  pas  observées  avec  soin,  on  ne  peut  accorder 
aucune  confiance  aux  résultats  obtenus. 

Un  type  d'expérience  réduite  à  sa  plus  grande  simplicité  est 
celle  que  Graves  institua  pour  déterminer  rinfluence  de  l'atti- 
tude sur  la  fréquence  des  battements  du  cœur.  Il  compara, 
en  effet,  les  chiffres  du  pouls  recueillis  sur  un  même  individu, 
dans  différentes  attitudes;  il  eut  soin  d'éliminer,  dans  chaque 
expérience,  l'intervention  de  l'action  musculaire,  et  fixant  le 
sujet  qu'il  observait  sur  une  planche  à  bascule,  il  le  plaça  com- 
parativement dans  des  positions  plus  ou  moins  inclinées,  afin  de 
voir  quel  effet  produisait  celte  inclinaison  toute  seule. 
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En  passant  en  revue  les  différentes  influences  qui  foùt  varier  la 
fréquence  du  pouls,  nous  avons  cru  voir  qu'une  condition  com- 
mune se  rencontrait  dans  les  expériences  si  diverses  qui  ont  été 
faites  sur  ce  sujet  :  nous  voulons  parler  d'un  changement  dans 
la  pression  du  sang.  Une  saignée,  une  compression  d'artère,  une 
certaine  attitude  du  corps,  voilà  des  conditions  qui  ne  paraissent 
pas  s'adresser  au  système  nerveux,  mais  qui, visiblement,  exercent 
une  action  sur  le  cours  du  sang  dans  les  vaisseaux  ;  or,  ces 
influences  réagissent  sur  le  cœur  et  en  modifient  le  rythme,  c'est 
ce  que  nous  chercherons  à  établir. 


WLmpportm  d«  la  Aré^aeaee  dcii  nonTementii  ûu  coe«r  avec  la  teasUa 

artérielle. 


g  317.^  Le  cœur  bat  d'autant  plus  fréquemment  qu'il  éprouve 
MOINS  DE  PEINE  A  SB  VIDER.  —  Eu  Témettaut  pour  la  première 
fois  S  nous  donnions  à  l'appui  de  cette  loi  des  preuves  tirées 
de  ce  qui  se  passe  dans  les  différents  appareils  musculaires  de 
l'économie.  «  Ne  voit-on  pas,  disions-nous,  que  tout  muscle  qui 
doit  fournir  un  certain  nombre  de  contractions  les  exécute  d'au- 
tant plus  rapidement  qu'il  éprouve  moins  de  résistances  & 
vaincre?  Ainsi,  qu'un  homme  ait  à  franchir  une  certaine  distance, 
ne  le  fera-t-il  pas  d'autant  plus  vite  qu'il  sera  moins  chargé, 
autrement  dit  que  ses  muscles  auront  moins  de  résistance  & 
surmonter?  Cherchons  à  exécuter  des  mouvements  alternatifs 
avec  la  main  plongée  dans  l'eau,  nous  n'y  arriverons  que  péni- 
blement et  lentement;  exécutons  les  mêmes  mouvements  dans 
l'air,  nous  pourrons  les  produire  avec  une  rapidité  extrême.  » 

À  ces  exemples  nous  en  pouvons  ajouter  d'autres  plus  probaiits 
encore,  car  ils  sont  empruntés  à  une  fonction  de  la  vie  organique 
intimement  liée  à  la  circulation  du  sang.  Les  mouvements  respi- 
ratoires se  ralentissent  quand  ils  rencontrent  un  obstacle  méca- 
nique plus  grand  qu'à  l'état  normal.  Ainsi,  respirons  par  un  tube 
étroit,  nous  verrons  la  fréquence  des  mouvements  respiratoires 
diminuer,  en  raison  même  de  l'obstacle  ;  bien  plus,  au  moyen  d'un 
dispositif  quelconque,  faisons  que  l'obstacle  au  mouvement  de 
l'air  soit  plus  grand  dans  un  sens  que  dans  l'autre,  nous  verrons 

1.  Phynol.  méd.  de  la  circulation  du  sang^  Paris/ 1863. 
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augmenter  la  durée  de  la  phase  qui  éprouve  l'obstacle  le  plus 
grand,  que  ce  soit  Tinspiration  ou  Texpiralion  qu'on  ait  rendue 
plus  di(Bcile^ 

Cette  idée,  que  l'état  de  la  circulation  réagit  sur  le  rythme  car- 
diaque a  été  émise  par  plusieurs  auteurs,  Haller  croyait  que  le 
cœur  s'accélère  quand  il  rencontre  plus  d'obstacle.  Blackiey'a  sou- 
tenu la  même  opinion.  Nous  croyons  que  le  raisonnement  seul 
suffirait  &  la  combattre  >,  mais  il  est  préférable  de  recourir  à  des 
expériences  pour  trancher  la  question.  Nous  passerons  en  revue 
les  différentes  influences  qui  élèvent  ou  abaissent  la  tension  arté- 
rielle sans  s'adresser  directement  au  cœur  lui-même^  et  nous 
verrons  quels  changements  se  produisent  dans  la  fréquence  du 
cœur. 

§  218.  —  Variations  de  la  fréqvsnce  des  battements  du  cœur  sous 
^influence  de  la  saignée.  —  Lorsque  Hàles  appliqua  pour  la  pre- 
mière fois  le  manomètre  aux  artères  d'un  cheval,  il  constata  que 
la  pression  décroît  graduellement  dans  ces  vaisseaux  à  mesure 
qu'on  fait  perdre  du  sang  à  Tanimal  en  produisant  une  hémor- 

1.  Marey,  Êlude$  physiologiques  sur  les  mouvements  respiratoires.  {Journ.  de 
Vanal.  et  delà physiol.,  1855, p.  42ô.) 

2.  Blackloy,  Dttblin  Journ.  of.  med.  Science ,  vol.  V,  p.  332. 

3.  C^est  assurément  une  vue  à  priori  qui  inspira  à  Haller  et  à  Blackley  cette  idée  que 
le  coeur  multiplie  les  battements  en  présence  des  obstacles.  Gela  suppose  une  sorte  de 
vigilance  du  cœur  qui  tendrait,  toujours  et  malgré  tout,  à  donner  au  mouvement  du 
sang  une  impulsion  rapide.  Bien  plus,  cette  impulsion  serait  d'autant  plus  rapide  que 
les  influences  extérieures  lui  créeraient  plus  d'obstacles.  N'est-il  pas  bien  naturel  de 
supposer  que  le  cœur,  ne  pouvant  réparer  par  le  repos  un  déploiement  temporaire 
d'énergie,  doit  dépenser  une  quantité  de  force  constante,  fournir  un  travail  uniforme? 
Et  dèa  lors,  rien  dé  plus  simple  que  de  comprendre  comment  cotte  force  constante  peut 
te  répartir  de  deux  manières  diflTérentes  suivant  les  résistances  qu'elle  doit  vaincre  : 
aoil  tous  forme  de  battements  nombreux  et  faciles,  soit  sous  foi*me  de  systoles  pénibles 
et  peu  fréquentes. 

Du  reste,  un  instant  de  réflexion  montre  la  fausseté  de  l'hypothèse  de  Haller  et  de 
Blackley.  À  quelles  conséquences  conduirait -elle?  Imaginons  que  le  cœur,  s'ir- 
niant  des  résistances,  envoie  d'autant  plus  de  sang  dans  les  artères  qu'il  rencontre 
plus  d'obstacle,  c'est-à-dire  que  la  tension  artérielle  est  plus  grande,  ce  surcroU 
d'impulsion  du  cœur  ne  peut  avoir  d'autre  effet  que  d'augmenter  encore  la  tension  ar- 
térielle. Admettra-t^-on  que  ce  nouvel  accroissement  des  résistances  augmentera  encore 
la  fréquence  des  systoles  du  cœur?  Mais  alors  où  s'arrêtera  cette  lutte  de  la  puissance 
cardiaque  contre  les  résistances  vasculaires?  Pour  suivre  logiquement  les  conséquences 
de  l'hypothèse  de  Blackley,  il  faut  admettre  que  les  artères  finiront  par  se  rompre 
tous  l'effort  indéfiniment  croissant  du  cœur. 

Du  reste,  une  pareille  théorie  est  trop  complètement  en  contradiction  avec  les  faits 
pour  qu'on  s'arrête  à  la  discuter  ;  elle  ne  saurait  tenir  contre  les  preuves  expérimen- 
tales que  nous  allons  donner. 
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rhagie.  Il  vit  aussi  que,  sous  la  môme  influence,  le  pouls  s  accé- 
lère^; c'est  ainsi  qu'il  put,  au  moyen  d'une  héniorrhàgie  abop- 
dante,  abaisser  la  pression  du  sang  au  quart  environ  de  son 
degré  normal.  Le  pouls  qui  battait  quarante  fois  parminute  avant 
l'hémorrhagie  y  s'était  élevé  à  cent  pulsations  immédiatement 
après.  Voici  donc  un  premier  fait  qui  rentre  dans  la  loi  que  nous 
énoncions  tout  à  l'heure  et  montre  que  le  cœur  précipite  ses 
battements  à  mesure  que  la  tension  artérielle  leur  fait  moins 
d'obstacle. 
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.  Fig.  190.  Accélération  des  batlenients  du  cœur  d'ua  cheva  bous  riuQuence  dliémorrha^ies 

successives. 


Depuis  Haies,  tous  les  physiologistes  ont  constaté  le  même 
phénomène,  les  cliniciens  l'ont  observé  sur  l'homme  comme 
résultat  d'hémorrhagies  considérables  ou  de  saignées  trop  copieu- 
ses. C  est  un  des  faits  les  plus  incontestablement  acquis  à  la 
science,  que  l'augmentation  de  la  fréquence  du  pouls  par  l'hémor- 
rhagie.  Pour  rendre  l'expérience  plus  saisissante  il  faut  inscrire 
les  pulsations  du  cœur  ou  d'une  artère  pendant  qu'on  pratique 


1.  Hates^  Hémostatique^  p.  15. 
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rhémorrhagie.  Voici  une  série  de  tracés  que  j'emprunte  à  Tun  de 
mes  plus  anciens  registres  :  ils  ont  été  recueillis  dans  une  expé- 
rience faite  avec  Chauveau. 

La  figure  190  représente  le  pouls  carotidien  d'un  cheval  auquel 
on  a  pratiqué  des  hémorrhagies  successives.  La  ligne  1  est  le 
pouls  de  ranimai  avant  toute  perte  de  sang.  —  Ligne  2,  Tanimal 
est  couché,  ce  qui  modifie  l'amplitude  du  pouls.  —  Ligne3,  on  vient 
de  faire  une  hémorrhagie  de  5  litres. —  Ligne  4,  nouvelle  hémor- 
rhagie  de  5  litres.  —Ligue  5,  hémorrhagie  de  2  litres,  — Ligne  6, 
2  litres-  —  Ligne  7,  2  litres. 

A  chaque  nouvelle  hémorrhagie,  survient  un  accroissement 
de  la  fréquence  du  pouls  qui  passe  de  45  à  108  battements  par 
minute.  En  mèmetemps  que  le  pouls  s'accélère,  on  y  voit  paraître 
le  caractère  de  la  faible  tension.  La  pénétration  brusque  du  sang 
dans  les  artères  accroît  l'amplitude  des  pulsations  et  Tait  naître  le 


dlcrotîsme,  surtout  quand  la  diminution  de  la  masse  du  sang  a 
rendu  les  ondées  ventriculaîres  très  petites,  §  174  (à  la  fin  de  cette 
expérience,  la  pression  du  sang  était  tombée  de  15  à  5  1/2  cent,  de 
mercure).  Les  mômes  effets  s'obtiennent  sur  Thomme  ;  on  a  vu, 
g  185,  les  changements  de  fréquence  et  de  Torme  du  pouls  à  la 
suite  d'une  hémorrhagie.  Une  simple  saignée  suffit  déjà  pour 
changer  le  rythme  du  pouls  (fig.  190.).  En  môme  temps  que  l'ac- 
célération du  pouls,  on  remarque  aussi  un  changement  dans  sa 
forme  :  ascension  brusque  et  apparition  du  dicrotisme. 

Pour  que  l'accélération  du  cœur  se  produise  au  plus  haut  degré, 
il  importe  que  la  soustraction  du  sang  soit  brusque  et  que  le 
système  vasculaire  ne  s'adapte  pas,  en  se  contractant,  à  la 
diminution  de  la  masse  du  sang.  Pour  cela,  introduisons  dans  la 
fémorale  d'un  chien  une  seringue  qui  servira  à  aspirer  et  à  réin- 
jecter tour  à  tour  le  sang  de  l'animal.  Plaçons  à  la  carotide  un 
manomètre  à  mercure  inscripteur,  puis  faisons  une  aspiration  gra- 

MARET,  Circulation,  22 


338  LA  CIRCDLATION  DU  SANG. 

duelle  du  sang.  On  verra  se  produire  un  abaissement  graduel  de 
la  pression  avec  accélération  du  rythme  cardiaque.  Celui-ci,  dans 
une  expérience  ainsi  faite,  a  passé  de  125  à  220  pulsations  par 
minute.  En  réinjectant  le  sang  dans  l'artère,  on  voyait  le  pouls 
reprendre  sa  lenteur  normale  à  mesure  que  la  tension  s'élevait. 

Quoi  de  plus  concluant  qu'une  expérience  dans  laquelle,  en  fai- 
sant varier  la  tension  artérielle  alternativement  dans  un  sens  et 
dans  l'autre,  on  voit  le  rythme  du  cœur  se  régler  de  lui-même  sur  ^• 
cette  tension ,  s'accélérer  quand  elle  baisse,  se  ralentir  quand 
elle  s'élève? 

g  219.  —  Variations  de  la  fréquence  du  pouls  suivant  que  Von  fait 
varier  la  tension  artérielle^  en  comprimant  ou  en  relâchant  des  ar^ 
tèî-es  volumineuses, — On  a  vu,  g  121,  qu'on  élève  la  tension  artérielle 
quand  on  comprime  une  artère  volumineuse,  parce  qu'on  sup- 
prime ainsi  une  voie  importante  pour  le  passage  du  sang  dans  le 


Fig.  192.  Tracé  du  pouls  radial  recueilli  avec  le  sphygmographe  direct.  La  première  moilié  C  est 
obtenue  pendant  la. compression  des  deux  fémorales;  la  seconde  moitié  D,  lorsque  les  fémorales 
ont  été  relâchées. 


système  veineux.  En  comprimant  les  deux  fémorales  à  la  fois,  on 
élève  donc  la  tension  artérielle,  ce  que  révèle  le  tracé  du  sphyg- 
mographe,  d'une  part,  d'après  l'élévation  de  la  ligne  d  ensemble 
du  tracé,  d'autre  part,  d'après  la  forme  des  pulsations  qui  accuse 
une  pénétration  plus  lente  du  sang.  Cet  accroissement  de  la  ten- 
sion s'accompagne  de  ralentissement  du  cœur. 

Expérience,  —  Le  sphygmographe  étant  appliqué  sur  la  radiale, 
nous  faisons  comprimer  par  un  aide  les  deux  fémorales  à  la  fois, 
et  quand  l  élévation  de  la  tension  est  produite,  nous  faisons  mar- 
cher le  mouvement  d'horlogerie.  Le  tracé  se  produit  alors,  et  quand 
il  est  arrivé  au  milieu  de  la  longueur  de  la  plaque,  l'aide  cesse 
la  compression.  Aussitôt  les  artères  des  membres  inférieurs  rede- 
viennent perméables,  la  tension  baisse,  et  la  seconde  moilié  du 
tracé  se  fait  dans  des  conditions  de  tension  moins  forte.  Le  sphyg- 
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mogramme  192  est  recueilli  de  cette  manière.  Dans  la  première 
moitié  C  de  Texpérience,  la  tension  était  élevée  par  suite  de  la 
compression  des  deux  artères  fémorales  ;  cette  compression  à  cessé 
dans  la  seconde  moitié  D.  Que  Ton  mesure  à  Taide  d'un  compas 
la  durée  comparative  d'un  même  nombre  de  pulsations  dans  les 
deux  moitiés  du  tracé,  et  l'on  pourra  aussitôt  se  convaincre  que 
la  fréquence  du  pouls  a  augmenté  dans  la  seconde,  c'est-à-dire 
à  partir  du  moment  où  l'on  a  enlevé  l'obstacle  qui  gênait  le  pas- 
sage du  sang  et  qui,  élevant  la  tension  artérielle,  se  faisait  sentir 
jusqu'au  cœur  lui-même. 

La  compression  de  l'aorte  cause  un  obstacle  beaucoup  plus 
grand  encore  à  la  circulation  artérielle;  aussi  l'énorme  éléva- 
tion de  la  tension  qu'elle  amène  produit-elle  instantanément  le 
ralentissement  du   cœur. 

Expérience.  —  Chez  les  grands  animaux,  comme  le  cheval, 
il  est  assez  facile  dlntroduire  le  bras  dans  le  rectum  et  de  l'y 
enfoncer  profondément .   On  peut  alors   sentir  l'aorte  avant  su 


Fig.  193.  Ralenlissemenl  des  battemonts  carotidians  d'un  cheval  par  la  compression  de  l'aorte 

à  l'iabUnl  C. 

bifurcation  et  saisir  ce  vaisseau  à  travers  les  parois  de  l'intestin, 
pour  le  comprimer.  Après  avoir  appliqué  un  sphygmoscope 
(voy.  §  113)  à  la  carotide  d'un  cheval  et  avoir  mis  l'instrument 
inscripteur  en  marche,  on  comprime  l'aorte  en  C  (fig.  193)  par  le 
moyen  qui  a  été  indiqué.  Aussitôt  l'instrument  accuse,  à  la  fois, 
une  augmentation  très  considérable  de  la  tension  artérielle  et 
un  grand  ralentissenient  des  battements  du  cœur.  Le  pouls  battait 
&  raison  de  cinquante  pulsations  par  minute  avant  la  compression 
de  l'aorte;  au  moment  de  la  compression,  il  ne  battait  qu'environ 
trente-cinq  fois.  Cette  expérience  n'a  pas  besoin  d'être  commentée  ; 
elle  montre,  à  un  degré  encore  plus  prononcé,  l'influence  qu'exer- 
çait déjà  la  compression  des  fémorales. 

La  même  expérience  peut  être  répétée  sur  les  petits  animaux. 
En  opérant  sur  un  chat,  on  constate  (fig.  194)  que  la  compression 
de  l'aorte  abdominale,  au  niveau  des  iliaques,  produit  leralen^- 
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Usscmcnl  du  pouls,  en  même  temps  que  réiévalion  de  la  tension 
artérielle. 

Nous  avons  déjà  donné  dans  le  chapitre  xiii  plusieurs  types 
d'élévation  de  la  tension  artérielle  après  la  compression  d'ar- 
tères plus  ou  moins  volumineuses.  Sur  le  tracé  (Qgure  95)  on 
observe  ce  même  ralentissement  du  rythme  cardiaque  à  mesure 
que  la  pression  s^élève.  Dans  les  exemples  que  nous  venons  de 
citer,  il  est  manifeste  que  l'élévation  ou  la  diminution  de  la  pres- 
sion du  sang,  c'esl-à-dire  de  la  résistance  que  le  cœur  doit 
surmonter,  a  été  le  premier  phénomène  produit  et  que  le  ralen- 
tissement ou  Taccélération  du  cœur  sont  arrivés  d'une  manière 
consécutive.  On  va  voir  que  certaines  influence  qui  accélèrent 
ou  ralentissent  le  rythme  cardiaque  peuvent  se  rattacher  à  celles 
que  nous  venons  d'indiquer,  en  ce  qu'elles  paraissent  modifier 
primitivement  la  tension  artérielle. 
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Fig.  194.  Tracé  inanoinélrique  de  U  pression  dans  la  carolide  d'un  chat.  La  pression  moyenne  est  (l« 
10  cent,  de  mercure.  On  comprime  Taorte  à  la  biforcation  des  iliiques  en  G;  la  pression  s'élève 
de  2  centimètres  et  les  pulsations  du  cœur  se  ralentissent. 


§  220.  —  Influence  des  aUitiules  sur  la  tension  artérielle  et  consé- 
cutivement sur  la  fréquence  des  mouvements  du  cœur.  —  L'attitude 
du  sujet  dont  on  explore  le  pouls  influe  sur  la  fréquence  des  batte- 
ments. C'est  un  fait  reconnu  depuis  longtemps  par  les  physiolo- 
gistes expérimentateurs,  mais  qui  n^avait  été  rattaché  par  eux  à 
aucune  Ihéorie.  Avant  de  montrer  comment  cette  influence  rentre 
dans  la  loi  précédente,  nous  allons  citer  les  expériences  de  plusieurs 
auteurs. 

Guy*  trouve  les  variations  suivantes  : 

Le  sujet  étant  debout,  79  pulsations  par  minute, 

—  —      assis,    70         —  — 

—  —  couché,    67  —  — 

1 .  Gw/ê  Hwpilal  Reports^  vol.  Ht,  p.  92  à  308. 
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Des  expériences  analogues  furent  faites  par  Graves  (de  Dublin). 
La  fréquence  du  pouls  alla  toujours  en  augmentant  à  mesure 
que  le  patient,  en  quittant  la  position  horizontale,  se  rapprochait 
davantage  de  l'attitude  verticale. 

Graves  ajouta  un  fait  nouveau  &  ceux  qui  avaient  été  déjà  si- 
gnalés :  c'est  que  Tinfluence  de  l'attitude  sur  le  pouls  est  d'au- 
tant plus  grande  que  le  sujet  qu'on  observe  a  le  pouls  plus  fré- 
quent au  moment  de  l'expérience.  L'influence  de  l'attitude  sur  le 
pouls  semble  se  rattacher  à  des  changements  de  la  tension  arté- 
rielle; en  eflet,  la  pesanteur  agit,  dans  certaines  altitudes,  pour 
favoriser  le  cours  du  sang,  dans  certaines  autres  pour  Tentraver. 
Ces  influences  seront  décrites  plus  loin.  Dans  l'altitude  verticale, 
la  pesanteur  est  favorable  au  cours  du  sang  dans  la  plupart  des 
régions  du  corps;  elle  tend  donc  h  diminuer  la  pression  artérielle. 
Dans  l'attitude  assise  et  surtout  dans  la  position  couchée,  la 
pesanteur  agit  défavorablement  sur  le  cours  du  sang.  On  com- 
prend donc  facilement  les  résultats  obtenus  par  Guy  et  Graves, 
qui  ont  trouvé  la  plus  grande  fréquence  du  pouls  dans  le  cas  où 
la  pesanteur  agissait  le  plus  favorablement  sur  le  cours  du  sang 
artériel  et,  par  conséquent,  secondait  l'action  du  cœur,  en  dimi- 
nuant les  résistances  qu'il  éprouve. 

§221. —  Les  expériences  ci-dessus  étant  interprétées  comme 
nous  venons  de  le  faire,  il  fallait  chercher  un  autre  contrôle  à  la 
théorie,  ne  fût-ce  que  pour  nous  soumettre  à  la  méthode  de 
contre-épreuve  que  nous  nous  sommes  imposée  jusqu'ici.  Or, 
voici  ce  que  la  théorie  faisait  prévoir. 

Toutes  les  fois  que  la  pesanteur  agira  sur  une  partie  quel- 
conque du  corps,  pour  y  favoriser  ou  pour  y  entraver  le  cours  du 
sang  artériel,  il  devra  s'ensuivre  une  modification  secondaire 
dans  la  pression  générale  du  sang  dans  les  artères,  et  par  suite, 
un  changement  dans  la  fréquence  des  battements  du  cœur.  Les 
attitudes  des  bras,  qui  peuvent  être  élevés  ou  abaissés  sans  que 
le  corps  se  déplace,  doivent  donc  produire,  en  petit,  un  eiTet 
analogue  à  celui  des  changements  d'attitude  de  tout  le  corps. 

Le  plan  de  l'expérience  &  faire  se  trouvait  tout  tracé;  il  s'agis- 
sait de  se  tenir  dans  Tattitude  assise,  par  exemple,  et  de  compter 
le  pouls,  d'abord  les  deux  bras  étant  pendants,  puis  les  deux 
bras  levés.  Dans  le  premier  cas,  la  pesanteur,  facilitant  le  cours 
du  sang  dans  les  bras,  le  pouls  devait  avoir  plus  de  fréquence  ; 
il  devait  être  plus  rare  lorsque  les  bras  seraient  levés. 
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L'expérience  justifia  ces  prévisions.  Sur  plus  de  quarante 
expériences,  il  y  a  eu  une  différence  de  2  à  14  pulsations  par  mi- 
nute, la  plus  grande  fréquence  s'observant  dans  le  cas  où  les  bras 
étaient  baissés  ^  La  moyenne  de  ces  expériences  donna  les  chiffres 
suivants  : 

Les  bras  baissés,  94  pulsations  par  minute. 
—       levés,  87         —  — 

Cette  nouvelle  confirmation  ne  laissait  plus  de  place  au  doute, 
s'il  pouvait  y  en  avoir  après  les  expériences  de  Guy  et  de  Graves. 
En  efi'et,  quand  on  se  borne  à  changer  la  position  des  bras,  il 
semble  que  nulle  action  ne  s'exerce  sur  le  cœur  lui-même,  tandis 
que  la  tension  artérielle  est  sensiblement  modifiée. 

iSous  allons  citer  d'autres  exemples  où  le  changement  du  rythme 
du  cœur  tient  également  &  une  modification  de  la  tension  ar- 
térielle. 

g  222.  —  Influences  du  repos  et  de  V action  musculaire  sur  la  ten» 
sion  artérielle  et  consécutivement  sur  la  fréquence  des  mouvements  du 
cœur.  —  Quand  on  prend  le  tracé  du  pouls  d'un  individu  au  repos 
et  qu'on  le  compare  à  celui  du  môme  individu  après  une  course 
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Fig.  195.  1,  Tracé  du  pouls  d'un  sujet  au  repos;  3,  tracé  du  pouls  du  même  individu, 
immédiatement  après  une  course  rapide. 

rapide,  ou  après  l'ascension  d'un  escalier,  on  trouve  une  grande 
différence  dans  la  fréquence  des  pulsations.  La  figure  195  montre 
qu'au  repos  le  pouls  (ligne  1}  battait  68  fois  par  minute;  après  la 
course  (ligne  2),  il  atteignait  le  chiffre  de  117. 
Comme  la  circulation  générale  est  très  accélérée  par  la  course, 


1.  Chez  un  pelil  nombre  de  sujets,  les  résultats  ont  été  différents.  Ainsi,  des  indi- 
vidus fatigués  ou  faibles  avaient  soit  une  légère  augmentation,  soit  une  simple  conser- 
vation du  chiffre  du  pouls,  lorsqu^ls  tenaient  les  bras  levés.  Ces  cas  sont  tout  à  fait 
ezcepUonnels. 
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les  tissus  plus  colorés,  la  peau  plus  chaude,  on  est  porté,. au  pre- 
mier abord,  à  croire  que  les  forces  qui  président  à  la  circulation 
sont  augmentées,  c'est-à-dire  que  le  cœur  déploie  plus  d'énergie 
que  de  coutume.  Mais  ces  phénomènes  peuvent  tenir  à  une  cause 
toute  diiïérente  :  Taugmentation  de  fréquence  des  battements  du 
pouls  peut  être  un  effet  de  l'écoulement  plus  facile  du  sang  à 
travers  les  petits  vaisseaux  sous  Tinfluence  de  la  course'.  On 
sait  que,  lorsqu'un  muscle  agit,  le  sang  le  traverse  avec  plus  de 
vitesse,  soit  qu'il  y  ait  relâchement  des  vaisseaux,  soit  que  l'action 
des  muscles,  favorisant  le  courant  veineux,  diminue  les  résistances 
au-devant  des  capillaires.  Quelle  que  soit  la  cause  immédiate  de 
cette  accélération  du  mouvement  du  sang  &  travers  les  vaisseaux 
des  muscles  en  action,  elle  n'est  pas  contestable  après  les  expé- 
riences qui  ont  été  faites  sur  ce  point. 

Ainsi,  de  deux  choses  l'une  :  ou  bien  la  puissance  du  cœur  s'est 
primitivement  accrue  et  sous  quelque  influence  excitatrice  le 
cœur  a  précipité  ces  battements;  ou  bien  l'acte  primitif  a  été  un 
écoulement  plus  facile  du  sang  par  les  petits  vaisseaux,  d'où 
abaissement  de  la  tension  artérielle  et  accélération  secondaire  du 
cœur.  Un  moyen  de  trancher  la  question,  c'est  de  mesurer  la 
tension  artérielle  à  l'aide  d'un  manomètre.  En  effet,  dans  la 
première  hypothèse,  si  c'est  un  excès  d'impulsion  qui  constitue  le 
phénomène  initial,  il  doit  s'ensuivre  une  élévation  de  la  tension 
artérielle;  dans  le  second  cas,  la  tension  sera  diminuée. 

Expérience,  —  On  adapte  à  la  carotide  d'un  cheval  un  mano- 
mètre compensateur,  g  106;  la  colonne  de  l'instrument  indique 
une  pression  moyenne  de  108  millimètres.  On  fait  alors  courir 
le  cheval  pendant  une  dizaine  de  minutes;  le  manomètre  est 
réappliqué  au  moment  où  l'animal  est  ramené  avec  un  pouls 
d'une  force  et  d'une  fréquence  extrêmes.  La  moyenne  de  tension  a 
baissé,  elle  n'est  plus  que  de  102  millimètres.  —  Comme  contre- 
épreuve,  on  laisse  reposer  l'animal;  le  pouls  se  ralentit  et  de- 
vient plus  faible  à  mesure  que  la  tension  artérielle  augmente; 
celle-ci  dépasse  même  le  chiffre  primitif,  car  elle  arrive  à  115  mil- 
limètres. Ainsi,  la  course  a  eu  pour  premier  effet  d'accélérer  le 

1.  L'énorme  augmenlation  d'énergie  des  battements  du  cœur,  dans  ces  circonstances , 
tendrait  à  faire  croire  que  le  cœur  dépense  en  réalité  plus  de  force  après  un  exercice 
musculaire  violent;  il  n'en  est  rien  :  rabaissement  de  la  tension  artérielle  augmente 
la  force  des  pulsations  du  cœur  et  des  artères. 
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cours  du  sang  dans  les  vaisseaux  des  membres  et  raccélération 
du  cœur  a  été  un  effet  secondaire*. 

g  223.  —  Influence  de  la  contraction  ou  du  resserrement  des  petits 
vaisseaux  sur  la  tension  artérielle  et  consécutivement  sur  la  fréquence 
des  mouvements  du  cœur.  —  Dans  la  Physiologie  médicale  de  la  dr^ 
culation,  nous  avons  rapproché  des  influences  qui  modifient  la  ten- 
sion artérielle  et  réagissent  sur  le  cœur,  la  contraction  ou  le 
relâchement  des  petits  vaisseaux;  cette  influence  est  évidente 
dans  un  grand  nombre  de  cas.  Ainsi,  quand,  par  une  action  ner- 
veuse, les  vaisseaux  d'une  région  se  relâchent,  le  sang  les  traverse 
plus  facilement  et  plus  vite;  quand  les  vaisseaux  se  resserrent,  la 
circulation  est  ralentie. 

Aussi  voit-on  d  ordinaire  la  fréquence  du  pouls  coexister  avec 
la  rougeur  des  téguments  qui  exprime  le  relâchement  des  petits 
vaisseaux,  la  rareté  du  pouls  avec  la  pâleur  qui  résulte  du  resser- 
rement vasculaire.  Nous  parierons  avec  plus  de  détails  de  ces  mo- 
difications de  la  circulation  périsphérique  lorsque  nous  traiterons 
de  la  circulation  dans  les  petits  vaisseaux. 

Vicrordt*  a  depuis  longtemps  émis  cette  opinion,  que  l'accélé- 
ration du  rythme  du  cœur  n'implique  pas,  de  la  part  de  cet  organe, 
une  augmentation  du  travail.  Le  cœur  peut  faire  autant  de  travail 
avec  des  systoles  énergiques  mais  rares,  qu'avec  des  systoles 

1.  En  présence  de  tous  les  faits  que  nous  venons  d'énumérer,  on  est  condait,  oon- 
traire  ment  aux  idées  généralement  reçues  autrefois  en  physiologie  et  en  médecine,  à 
comprendre  les  phénomènes  d'aclivité  circulatoire  comme  résultant  primitivemnol, 
non  pas  d'un  surcroît  dans  la  force  impulsive  du  cœur,  mais  d^une  diminution  des  ré- 
sistances que  la  contractililé  des  vaisseaux  oppose  au  sang.  Ainsi,  ce  que  Ton  con- 
sidère comme  un  accroissement  des  forces  dans  une  maladie  est  en  réalité.  refTet 
d'une  faiblesse,  d'un  relâchement  des  vaisseaux.  Nous  avons  déjà  dit  quelques  mois 
sur  ce  sujet  ;  de  plus  pour  détails,  nous  renvoyons  le  lecteur  au  chapitre  qui  traitera  de 
la  nature  de  la  fièvre. 

2.  Vierordt,  loc,  cil.,  p.  71  :  «  Tout  doit  faire  supposer,  dit-il,  que  lorsqae  la  fr£« 
quence  augmente,  la  pression  latérale  diminue  et  le  cœur  doit  travailler  avec  moins  de 
fatigue.  En  effet  : 

«  1"  Des  membres  de  grenouille  se  fatiguent  moins  en  soulevant  souvent  un  poids 
modéré  qu'en  soulevant  rarement  un  poids  plus  considérable,  le  travail  étant  le  même. 
(Un  travailleur  se  fatigue  plus  vite  à  soulever  40  livres  deux  fois  par  minute  qu'à  sou- 
lever 20  livres  quatre  fois.) 

«  2*  Des  contractions  faibles  fatiguent  moins  les  muscles  de  la  grenouille  que  de 
fortes  ; 

«  3*  Les  muscles  sont  moins  capables  de  rester  on  activité  constante  qu*en  alterna- 
tive ;  donc,  jusqu'à  un  certain  point,  la  fréquence  des  contractions  les  rend  moîot 
fatigantes.  » 
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fréquentes  mais  faciles.  Toutefois,  Yierordt  n'indique  pas  une 
relation  de  cause  à  effet  entre  la  tension  artérielle  et  la  fréquence 
du  pouls. 


Ia0aeace  d«  la  réplétion  ▼eatrienlalre  Mir  la  fré^ncaee  do  pouls. 

g  224.  —  Yierordt  signale  encore  une  influence  qui  modifie 
beaucoup  la  fréquence  du  pouls,  c'est  la  plus  ou  moins  grande 
facilité  avec  laquelle  la  diastole  s'effectue.  Dans  les  épanchements 
du  péricarde,  dit-il,  la  diastole  du  cœur  est  incomplète  et  la  sys* 
tôle,  exigeant  moins  de  temps  pour  se  faire,  les  battements  sont 
plus  précipités. 

On  retrouve  dans  beaucoup  d'autres  circonstances  cette  gène 
de  la  diastole  du  cœur  qui  fait  queTondée  lancée  par  le  ventricule 
n*a  qu'un  faible  volume.  Toute  gêne  h  la  circulation  pulmonaire 
produit  un  effet  de  ce  genre.  Dans  l'effort,  dans  le  simple  arrôt 
respiratoire,  le  cœur  gauche  s'emplit  peu,  ses  ondées  diminuent 
de  volume  et  le  pouls  s'accélère,  ainsi  qu'on  le  verra  à  propos, 
des  influences  delà  respiration  sur  la  circulation. 

Il  y  a  donc  deux  espèces  de  pouls  fréquents,  tous  deux  avec 
abaissement  de  la  tension  artérielle;  l'un  tient  &  ce  que  le  cœur 
se  vide  facilement,  l'autre  à  ce  qu'il  s'emplit  d'une  manière  im- 
parfaite. Dans  le  premier  cas,  le  pouls  sera  fort,  car  l'ondée  ven- 
trîculaire  sera  projetée  avec  force  dans  un  système  artériel  peu 
tendu  ;  dans  le  second,  le  pouls  sera  faible,  parce  que  le  volume 
de  l'ondée  ventriculaire  sera  très  petit  par  suite  de  la  réplétion 
imparfaite  du  ventricule.  La  pathologie  oflTre  un  grand  nombre 
d'exemples  de  pouls  fréquent  par  suite  d'une  réplétion  insuffisante 
du  ventricule  pendant  la  diastole^ 

Si  l'on  se  reporte  à  l'accélération  du  cœur  que  produit  l'exci- 
tation du  grand  sympathique,  g  40,  et  à  l'accélération  qui  suit  la 
section  du  nerf  vague,  g  35,  on  retrouve  ces  deux  espèces  opposées 

1 .  Vierordt  a  très  bien  saisi  ce  rapport  de  la  fréquence  des  mouvements  du  cœur  à 
Tactil  îté  circulatoire.  {Loc,  cit.,  chap.  m.) 

«  La  fréquence  du  pouls,  dit^il,  est  en  rapport  direct  avec  Taclivité  circulatoire^  à 
moins  que  l'énergie  de  la  pulsation  no  faiblisse. 

•  Ainsi,  un  pouls  fort  et  fréquent  indique  une  grande  activité  circulatoire  (excepté 
dans  rinsufQsance  aortique). 

«  Un  pouls  faible  et  fréquent  indique  Taffaiblissement  de  la  circulation,  comme  je 
rai  remarqué  dans  les  expériences  hémométriques  sur  les  animaux  que  l'on  saignait.  > 
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de  fréquence  du  cœur.  La  première  s'accompagne  de  petites 
systoles,  et  n'amène  pas  réiévation  de  la  tension  artérielle  ;  dans 
la  seconde,  le  volume  des  systoles  ventriculaires  semble  con- 
servé malgré  leur  fréquence  ;  il  en  résulte  une  élévation  de  la 
tension. 

Le  grand  sympathique  pourrait  donc  influencer  le  rythme  du 
cœur  en  agissant  primitivement  sur  la  réplétion  de  cet  organe, 
s'il  faisait  resserrer  les  vaisseaux  pulmonaires  et  diminuait  ainsi 
la  proportion  du  sang  qui  arrive  au  ventricule  gauche*. 

Dans  les  différents  cas  dont  Ténumération  vient  d'être  faite,  la 
loi  dynamique  précédemment  indiquée  trouve  son  application.  Le 
coefur,  en  effet,  n'effectue  que  peu  de  travail  à  chaque  systole,  soit 
que,  rempli  d'une  manière  incomplète,  il  n'ait  à  envoyer  qu'une 
faible  quantité  de  sang  dans  les  artères,  soit  que,  lançant  une 
ondée  volumineuse,  il  trouve  dans  l'aorte  une  faible  résistance.  Il 
est  donc  légitime  de  réunir  en  un  groupe  commun  les  faits  que 
nous  venons  de  signaler,  car,  de  part  et  d'autre,  il  y  a  tendance  à 
^uniformité  du  travail  du  cœur. 


Comment  doit-on  Interpréter  Tactlon  des  obstacles  an  eonrs  do 
sang  artériel  tnr  la  fréquence  des  mouvements  du  c<earf 

g  225.  —  Lorsque  j'indiquai  pour  la  première  fois  la  relation 
qui  existe  entre  la  tension  artérielle  et  la  fréquence  des  mouve- 
ments du  cœur,  Tidée  d'une  pareille  dépendance  attribuée  à  l'or- 
gauc  central  de  la  circulation  rencontra  une  opposition  assez 
vive.  J'avais  comparé  à  un  frein  de  la  circulation  la  contractililé 
vasculaire  qui,  en  réglant  les  résistances  périphériques»  réglerait 
également  la  fréquence  des  mouvements  du  cœur.  On  m'a  prêté  la 
pensée  d'assimiler  entièrement  le  cœur  aux  moteurs  mécaniques 
ordinaires  qui  se  ralentissent  ou  s'accélèrent  suivant  qu'on  serre 
ou  qu'on  desserre  un  frein,  et  l'on  m'a  opposé,  en  conséquence, 
des  objections  de  différents  ordres.  Ainsi,  Buisson  fit  cette  réflexion, 

1 .  On  pourrait  alléguer  que  des  obstacles  au  cours  du  sang  à  travers  le  poumon, 
retentissant  sur  le  cœur  droit,  devraient  ralentir  le  rythme  cardiaque.  Il  ne  semble  pas 
que  cet  effet  se  produise.  Peut-être  est-ce  le  cœur  gauche  qui  subit  seul  Tinfluenca 
retardatrice  des  résistances  ;  peutrètre  aussi  la  circulation  pulmonaire,  si  facile  à  l'état 
normal,  ne  présentet-elle  jamais  de  résistances  assez  fortes  pour  ralentir  le  rythme  da 
cœur.  Il  est  difficile  de  se  prononcer  sur  la  cause  réelle  de  cet  efîet  dont  nous  signa- 
ons  TexisteDce. 
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que  8i  le  cœur  se  ralentissait  devant  les  obstacles  mécaniques, 
c'est  la  durée  de  la  systole  que  Ton  devrait  voir  augmenter,  et  non 
celle  de  la  diastole. 

Il  est  parfaitement  vrai  que  c'est  principalement  la  phase  dia- 
stolique  du  cœur  qui  s'allonge  quand  la  tension  artérielle  s'accroît, 
mais  cela  n'exclut  point  la  dépendance  du  rythme  par  rapport  à  la 
tension.  En  effet,  lorsqu'on  impose  au  cœur  un  surcroît  de  travail, 
on  le  voit  se  reposer  ensuite  et,  par  une  diastole  plus  longue 
que  de  coutume,  racheter  l'effort  excessif  qu'il  a  effectué. 

Qu'on  se  reporte  au  chapitre  m  où  il  est  question  des  effets  pro- 
duits sur  le  cœur  par  des  excitations  artificielles;  on  y  verra  que  si, 
au  moyen  d'une  excitation  électrique  (E,fig.l96),  on  provoque  une 
systole  anticipée  du  ventricule,  cette  systole  sera  suivie  d'un  repos 
plus  prolongé  que  de  coutume.  Il  y  aura  une  longue  période 
dîastolique,  de  telle  sorte  que  le  nombre  des  systoles  effectuées 
en  un  temps  donné  restera  le  môme  que  si  l'on  n'avait  pas  excité 


Vig.  196.  Mouvcmenls  du  cœur  d'une  prenonille.  Une  excitation  élcclrique  est  Taile  en  E  et  provoque 
une  systole  anticipée.  Un  long  intervalle  diaslolique  se  produit  après  la  systole  provoquée. 


le  cœur.  Cet  exemple,  qui  a  été  présenté  §  26  comme  un  argument 
important  en  faveur  de  la  tendance  à  l'uniformité  du  travail  du 
cœur,  montre  qu'un  repos  prolongé  suit  tout  effort  trop  énergi- 
que du  cœur,  et  permet  de  conclure  qu'une  systole  qui  rencontre 
une  grande  résistance  devra  être  suivie  d'une  longue  diastole. 

La  plupart  des  physiologistes  qui  ont  cherché  à  vérifier  les  ex-» 
périences  ci-dessus  décrites  ont  observé  que  si  Ton  fait  baisser 
la  tension  artérielle  par  une  hémorrhagie  on  accélère  le  rythme 
du  cœur,  tandis  que  si  l'on  élève  la  tension  en  comprimant  l'aorte, 
on  en  ralentit  le  rythme;  quelques-uns  cependant  prétendent  avoir 
observé  des  effets  diamétralement  opposés  et  posent  en  principe 
que  le  cœur  accélère  son  rythme  quand  la  pression  artérielle  est 
plus  forte.  Que  répondre  h  cette  affirmation,  si  ce  n'est  que  nous 
engageons  ceux  qui  conservent  des  doutes  à  répéter  eux-mêmes 
ces  expériences? 
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B6le  du  systéBie  aerTenz  dans  l«s  modllfleatloas  da  rythme  dn 
eœur  soiui  rinflaenee  de  l*éiat  de  la  CeBslon  artérielle. 


§  226.  —  En  exposant  pour  la  première  fois  les  efTels  produits 
par  les  variations  de  Id  tension  arlérielle  sur  le  rythme  du  cœur, 
je  réservais  entièrement  les  cas,  mal  définis  encore,  où  une  action 
nerveuse,  une  émotion,  par  exemple,  modifie  ce  rythme.  Aujour- 
d'hui que  le  rôle  des  nerfs  est  mieux  connu,  on  peut  voir  que  leur 
action  est  nécessaire  pour  établir  entre  Tétat  de  la  pression  et  le 
rythme  du  cœur  la  solidarité  qui  vient  d'être  indiquée. 

En  efl*et,  quand  on  coupe  les  deux  nerfs  pneumogastriques  d'un 
animal,  ou,  ce  qui  semble  revenir  au  même,  quand  on  Tempoi- 
sonne  par  la  belladone  ^  le  cœur  ne  réagit  plus,  ou  ne  réagit  que 


-Jf,^i^.-       ''''"y^^y^ 


Fig.  197.  Compression  de  l'aorte  après  rempoisonneinent  par  la  belladone.  —  Conservation 
du  rythme  du  cœur, 

très  faiblement,  aux  variations  de  la  tension  artérielle.  La  figure  197 
montre  que  sur  un  lapin  auquel  on  avait  supprimé  l'action  des 
pneumogastriques  au  moyen  de  la  belladone,  la  compression  de 
laorte  au  niveau  de  la  bifurcation  des  iliaques  élève  la  tension 
artérielle  sans  changer  le  rythme  du  pouls. 

Il  reste  cependant,  après  la  section  des  nerfs  vagues,  et  même 
sur  les  cœurs  isolés,  assez  d'action  nerveuse  pour  que  des  chan- 
gements de  rythme  se  produisent  sous  l'influence  des  variations 
de  la  tension  artérielle.  Sur  des  cœurs  de  tortues,  détachés  et 
soumis  à  la  circulation  artificielle,  j'ai  parfois  obtenu  un  ralen- 
tissement notable  en  élevant  la  pression  dans  le  tube  qui  corres- 


1.  On  vcrrra,  à  propos  de  Taction  des  poisons  sur  le  cœnr,  que  la  belladone  para- 
lyse les  éléments  nerveux  provenant  du  pneumogastrique. 
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pondait  aux  artères.  Mais,  souvent  aussi,  j'ai  trouvé  ces  cœurs 
réfractaires  aux  changements  de  la  pression^  sans  qu'il  m'ait  été 
possible  Jusqu'ici,  de  déterminer  la  cause  de  ces  différences. 


ClMUiSnMiieAta  dn  rythme  eu  eœnr  prodolts  par  !••  variations  de 
la  prcssioa  dmmm  les  earotldes. 

§  227.  —  Ce  n*est  pas  seulement  par  la  résistance  qu^elle  oppose 
aux  systoles  ventriculaires  que  l'élévation  de  la  pression  du  sang 
ralentit  les  mouvements  du  cœur.  Von  Bezold  et  d'autres  physio- 
logistes ont  démontré  que  l'élévation  de  la  pression  du  sang  dans 
les  vaisseaux  encéphaliques  ralentit  le  rythme  du  cœur,  proba- 
blement en  agissant  sur  les  origines  du  nerf  vague.  L'abaissement 
de  la  pression  dans  les  carotides  produit,  au  contraire,  l'accélé- 
ration du  cœur. 

François-Franck*  a  vérifié  ce  rôle  des  changements  de  la  pres- 
sion intra-crdnienne  par  des  expériences  variées  ;  les  plus  con- 
cluantes sont  celles  où  ce  physiologiste  avait  soumis  le  cerveau 
à  une  circulation  arliQcielle  totalement  indépendante  de  la  circu- 
lation cardiaque  et  où  des  élévations  de  la  pression  dans  les 
artères  cérébrales  arrêtaient  le  cœur  ou  en  ralentissaient  les  mou- 
vements. 

C'est  peut-être  à  la  diminution  de  la  pression  intra-crânienne' 
qu*est  due  l'augmentation  considérable  de  la  fréquence  des  bat- 
tements du  cœur  qu'on  provoque,  chez  le  chien  particulièrement, 
en  comprimant  les  carotides.  Cet  effet,  signalé  par  de  nombreux 
physiologistes,  a  fait  l'objet  de  recherches  spéciales  de  la  part  de 
Schiff  qui  attribue  l'accélération  du  rythme  du  cœur  à  l'anémie 
du  cerveau. 

g  228.  —  Influences  indéterminées  qui  modifient  la  fréquence  du 
pouls.  —  Sous  ce  titre,  nous  rassemblerons  un  certain  nombre 
d^influences  dont  le  mode  d'action  reste  obscur.  Ainsi,  Tin- 
fluence  de  l'âge  est  très  marquée  :  le  pouls  de  Tenfant,  à  la 
naissance,  est  plus  rapide  que  dans  les  années  suivantes,  il  se 
ralentit  encore  dans  l'Age  adulte  et  ne  reprend  une  certaine 
accélération  que  dans  la  vieillesse.  On  trouve  dans  les  traités 

1.  FraDçoîs-Pranck,  Trav.  lab.,  Hl,  1877,  p.  273. 
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classiques  Texposé  de  nombreux  travaux  statistiques  entrepris  à 
cet  égard. 

L'influence  de  la  taille  est  également  marquée  :  les  grands  ani- 
maux ont  le  pouls  plus  lent  que  les  petits;  les  individus  de  haute 
stature  l'ont  plus  lent  que  ceux  de  petite  taille.  C'est  peut-être 
la  môme  raison  qui  fait  que  le  pouls  de  la  femme  est  en  général 
plus  rapide  que  celui  de  Thomme^ 

g  229.  —  Des  variations  diurnes  de  la  fréquence  du  pouls,  —  En  no- 
tant à  intervalles  réguliers  le  chiffre  de  leurs  pulsations,  plusieurs 
observateurs  ont  constaté  qu'à  certaines  heures  le  pouls  s'accélère, 
qu'à  certaines  autres  il  se  ralentit.  L'influence  du  repas  est  mani- 
feste^  elle  accélère  le  pouls;  le  sommeil  le  ralentit.  11  est  trèsdiflicile 
de  faire  sur  soi-même  de  semblables  expériences:  le  fait  d'observer 
de  temps  en  temps  la  fréquence  de  son  pouls  pendant  la  nuit 
exclut  ou  atténue  l'influence  du  sommeil.  Il  semble  que  la  fré- 
quence du  pouls  se  rattache  à  des  modiflcations  générales  de 
Tétat  circulatoire  et  de  la  température  du  corps.  On  observe  le 
matin,  au  réveil,  un  ralentissement  du  pouls  avec  tous  les  carac- 
lères  de  la  forte  tension  ;  le  soir,  au  contraire,  le  pouls  s'accélère  et 
présente  le  caractère  de  la  tension  faible.  Du  reste,  toutes  sortes 
d'influences  président  à  ces  variations  diurnes  :  la  température 
ambiante,  l'état  de  repos  ou  de  fatigue  du  sujet  observé,  la  nature 
et  la  quantité  des  aliments  qu'il  a  pris  suffisent  pour  modiûer 
les  variations  horaires  de  la  fréquence  du  pouls'. 


1.  Consulter,  pour  Tcxposé  de  ces  dilTérentes  influences  sur  la  fréquence  du  pouls, 
Mtlne  Edwards  :  Physiologie  et  analomie  conipat^es^  t.  IV.  p.  51  et  suiv. 

2.  Le  docteur  Prompt  a  éludié  sur  lui-môme  les  variations  diurnes  de  la  fréquence 
du  pouls  et  les  a  traduites  par  une  courbe.  {Arcfi.  gén.  de  méd,,  n'  oct.  1867  et  suiv.) 
Le  même  auteur  a  traduit  en  courbe  les  chiffres  donnés  par  B&rcnsprung  pour 
les  variations  horaires  de  la  fréquence  de  son  pouls.  Or,  ces  deux  courbes  ne  so  corres- 
pondent point.  Peut-être  faut-il  attribuer  ces  écarts  à  la  différence  dans  le  genre  de 
vie  propre  à  des  nations  différentes. 


CHAPITRE    XXIL 

CIRCULATION  DANS  LES  VAISSEAUX  CAPILLAIRES. 

Limites  da  système  capillaire  au  point  de  vue  physiologique.  —  Aspect  de  la  circu- 
lation capillaire  vue  au  microscope.  —  La  force  du  cœur  agit  seule  dans  la  circula- 
tion capillaire.  — Pression  du  sang  dans  les  capillaires;  sa  décroissance  rapide.  — 
Variations  inverses  de  la  pression  du  sang  dans  les  capillaires  artériels  et  veineux. 
Mesure  de  la  pression  du  sang  dans  les  capillaires.  —  Vitesse  du  sang  dans 
les  capillaires.  —  Variations  du  mouvement  du  sang  dans  les  capillaires.  —  Signes 
extérieurs  des  variations  de  la  circulation  capillaire.  —  Changements  de  volume  des 
organes  sous  TinQuence  des  variations  de  la  circulation  capillaire.  —  Différences 
que  présente  le  pouls  des  orgnnes  suivant  Pétat  de  la  circulaliou  capillaire. 

Les  arlèrcs  se  ramifient  en  branches  de  plus  en  plus  peliles; 
les  plus  fins  de  ces  vaisseaux  laissent  à  peine  passer  un  globule 
de  sang;  puis^  ces  voies  s'élargissent  en  convergeant  de  nouveau 
et  donnent  ainsi  naissance  aux  radicules  veineuses^  aux  veinules 
et  aux  veines  proprement  dites.  Les  petits  vaisseaux  intermé- 
diaires aux  artères  et  aux  veines  ont  reçu  le  nom  de  capillaires. 


Limites  eu  •yaième  caipUtalre  mu  i^otnt  de  vne  physloloylqne. 

§230. — Au  pointde  vue  physiologique,  il  est  difficile  de  distinguer 
les  capillaires  des  arlérioles  el  des  veinules;  c'est  arbitrairement 
que  les  anatomistes  réservent  le  nom  de  capillaires  à  des  vaisseaux 
dont  le  diamètre  est  inférieur  à  O^^jlâO,  car  le  diamètre  des 
capillaires  change  d'un  instant  à  Tautre;  du  reste,  les  mouve- 
ments du  sang  n'y  diffèrent  pas  de  ceux  que  Ton  observe  dans  les 
arlérioles  qui  leur  donnent  naissance  ou  dans  les  veinules  qui 
les  continuent.  Une  distinction  basée  sur  la  structure  n'est  pas 
plus  légitime,  car  les  plus  petits  vaisseaux,  réduits  à  la  tunique 
endothéliale  transparente  du  système  vasculaire,  ne  sont  pas, 
comme  on  le  croyait  autrefois,  dépourvus  de  la  propriété  con- 
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tractîle;  ils  peuvent,  comme  les  arlérioles,  régler,  en  modi- 
fiant leur  calibre,  la  quantité  de  sang  qui  les  traverse.  Nous 
appellerons  donc  circulation  capillaire  le  cours  du  sang  dans  les 
petits  vaisseaux,  tel  qu'on  l'observe  en  plaçant  sous  le  micro- 
scope une  membrane  transparente  et  vasculaire.  La  membrane 
interdigitale,  le  poumon  ou  la  langue  de  la  grenouille,  le  méscu- 
tëre  des  petits  animaux,  sont  les  tissus  les  plus  favorables  à  Texa- 
men  de  la  circulation  capillaire. 


itsipeeC  de  la  elrenlatlott  eaptllalre  vne  an  mtcroseoips. 

§  231. — La  présence  des  globules  du  sang  rend  la  circulation  vi- 
sible; ces  corpuscules,  entraînés  par  le  sérum  sanguin,  per- 
mettent de  suivre  le  sens  du  courant  et  de  reconnaître  les  capil- 
laires artériels  à  ce  que  le  mouvement  s'y  fait  des  troncs  les  plus 
volumineux  vers  des  branches  de  plus  en  plus  fines,  et  les  capil- 
laires veineux,  à  ce  que  le  courant  y  va  des  rameaux  aux  branches 
et  aux  troncs. 

Rien  de  plus  varié  que  les  dispositions  qu'afTectent  les  vaisseaux 
capillaires  dans  le  parenchyme  des  organes  :  étirés  en  rameaux 
parallèles  dans  les  muscles  où  ils  occupent  l'interstice  des  fais- 
ceaux*, ils  prennent  ailleurs  la  forme  d'anses,  de  réseaux  poly- 
gonaux ;  ils  ont,  dans  le  rein,  des  formes  pelotonnées.  Toutes  ces 
dispositions  sont  en  rapport  avec  la  structure  du  tissu  dans  lequel 
les  capillaires  se  distribuent,  enveloppant  les  éléments  anatomi- 
ques  d'un  réseau  plus  ou  moins  serré.  Mais,  indépendamment  de 
ces  voies  terminales  où  le  sang  se  trouve  en  intime  contact  avec 
les  éléments  organiques,  il  existe  entre  les  artères  et  les  vei- 
nes des  anastomoses  plus  larges  décrites  par  Sucquel*,  voies 
de  dérivation  par  lesquelles  le  sang  trouve  un  passage  assuré 
si  les  capillaires  les  plus  ténus  lui  présentent  un  trop  grand 
obstacle. 


1.  Au  point  de  vue  de  la  richesse  de  la  circulalion  musculaire,  il  faut,  avec  Ranvicr 
{Comptes  rendus  de  VÀcad.  des  se, ^  t.  LXXVII,  p.  llOo),  distinguer  les  muscles  blancs 
des  muscles  rouges;  ces  derniers  présentent  entre  leurs  vaisseaux  de  nombreuses 
anastomoses  à  renflements  variqueux  dans  lesquels  peut  se  loger  une  assez  grande 
quantité  de  sang. 

2.  Sucquet,  D'une  circulalion  dèrivalrice  dans  Us  membres  et  dans  la  léle  chez 
l'homme.  Paris,  1862. 
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Depuis  Malpighi,  bien  des  auteurs  ont  décrit  avec  com- 
plaisance les  mouvements  des  globules  sanguins  dans  les  petits 
vaisseaux  où  la  circulation  n'est  pas  trop  rapide.  On  voit  ces  petits 
corps  se  suivre  en  files  régulières,  puis,  arrivés  aux  branches 
d'une  bifurcation,  se  porter,  l'un  à  droite,  l'autre  à  gauche;  parfois, 
si  deux  globules  de  front  encombrent  le  vaisseau,  ceux  qui  viennent 
derrière  s'arrêtent  comme  pour  les  laisser  passer,  puis,  l'obstacle 
vaincu,  tous  reprennent  leur  marche.  Yient-on  à  perforer  la  paroi 
d'un  capillaire,  tous  les  globules  du  voisinage  se  portent  vers  le 
point  lésé  :  certains  courants  artériels  s'accélèrent,  d'autres  s'ar- 
rêtent; les  courants  veineux  prennent  une  direction  rétrograde  : 
tous  les  globules  courent  vers  l'issue  qui  leur  est  ouverte. 

Sur  les  tissus  récemment  séparés  du  corps  et  dans  lesquels 
l'action  du  cœur  ne  saurait  s'exercer,  on  voit  cependant  des  mou- 
vements du  sang  dans  les  vaisseaux:  Haller^  attribuait  ces  mou- 
vements à  une  force  mystérieuse;  Bennet  Dowler*  s'étonnait  éga- 
lement de  les  voir  se  produire.  La  cause  en  est  bien  connue 
aujourd'hui;  la  moindre  inclinaison  du  porte-objet,  une  pression, 
même  légère,  sur  la  plaque  de  verre  qui  recouvre  la  préparation, 
le  voisinage  d'une  source  de  chaleur,  etc.,  produisent  des  courants 
de  diflTérents  sens  qui  durent  quelque  temps,  cessent  et  repa- 
raissent sous  quelque  autre  influence. 

Tous  ces  mouvements,  si  faciles  à  comprendre  quand  on  consi- 
dère les  globules  du  sang  comme  passifs  et  flottant  dans  le  sérum 
qui  les  entraîne,  ont  été  interprétés  de  la  manière  la  plus  singu- 
lière. Certains  observateurs  avides  de  merveilleux  ont  cru  que 
les  globules  étaient  doués  d'une  activité  propre'  en  vertu  de  la- 
quelle ils  se  portaient,  ici  ou  là,  suivant  leur  préférence,  hésitant 
parfois  entre  deux  chemins,  puis  se  décidant  pour  l'un  d'eux. 
Poiseuille^  a  fait  justice  de  ces  rêveries  en  montrant  que  dans 
les  capillaires,  comme  dans  les  autres  vaisseaux,  le  sang  coule 
des  points  où  la  pression  est  forte  vers  ceux  où  elle  est  plus  faible 
et  que  tous  les  mouvements  des  globules  peuvent  s'expliquer  sans 
aucune  supposition. 


1.  Haller,  Exp.  svtr  la  circulation,  p.  379  à  387. 

2.  Bennet  Dowler,  Researches  crilical  and  expérimental  on  Ihe  capillary  Circu- 
lation, New-Orléans,  1849.  In.  Br.  Seq.,  I,  p.  375. 

3.  Kaltenbninner,  Journal  du  Progrès^  L  IX. 

4.  Poiâenille,  Du  mouvement  du  sang  dans  le$  vaisseaux  eapiUaires,  Mém.  des  Sa- 
vants étrangers,  1834. 
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Poiseuille  vit  aussi  qu'une  pression  uniformément  répartie 
sur  le  corps  d'un  animal  aquatique  ne  change  pas  les  mouve- 
ments du  sang  dans  les  capillaires;  il  constata  que  la  chaleur 
accélère  le  courant  dans  les  petits  vaisseaux  et  que  le  froid  le  ra- 
lentit; il  signala  même,  sous  ces  influences,  de  notables  change- 
ments dans  le  diamètre  des  capillaires,  mais  ne  soupçonna  pas 
que  ces  changements  pussent  tenir  à  une  activité  propre  des 
parois  de  ces  vaisseaux,  à  leur  contractilité. 

g  332.  —  En  effet,  pour  expliquer  les  variations  de  vitesse  que 
présente  la  circulation,  Poiseuille  invoque  la  plus  ou  moins  grande 
fluidité  du  sang;  il  montre  par  des  expériences,  fort  remarquables 
du  reste,  que  dans  les  tubes  de  petit  calibre  on  rend  Técoulement 
d*un  certain  volume  d'eau  plus  lent  par  une  addition  d'alcool, 
plus  rapide  par  une  dissolution  d'azotate  de  potasse  ^ 

Ces  influences  sur  la  rapidité  du  courant,  l'auteur  les  retrouve 
sur  les  vaisseaux  d'organes  isolés  du  corps,  inaugurant  ainsi  la 
méthode  des  circulations  artiflcielles  si  largement  développée  plus 
tard  par  Ludwig;  il  croit  même  les  observer  sur  les  capillaires 
vivants.  On  verra  dans  le  chapitre  prochain  que  c'est  à  la  contrac- 
tilité des  capillaires  que  tiennent,  presque  exclusivement,  les 
changements  de  la  vitesse  du  sang  dans  ces  vaisseaux. 

Le  point  le  plus  remarquable  des  travaux  de  Poiseuille  est 
celui  où  ce  savant,  analysant  la  nature  des  résistances  que  le 
sang  éprouve  dans  les  petits  vaisseaux,  montre  que  la  couche  de 
liquide  qui  en  mouille  la  paroi  interne  peut  être  considérée  comme 
adhérente  à  cette  paroi;  sur  cette  couche  en  glisse  une  autre 
plus  mobile,  puis  d'autres  dont  la  vitesse  est  d'autant  plus  grande 
qu'elles  se  trouvent  plus  près  de  l'axe  du  vaisseau.  Ces  couches 
excentriques,  dont  la  vitesse  est  inférieure  à  celle  du  courant 
central,  ne  contiennent  pas  de  globules  rouges  du  sang  et 
forment,  sur  les  côtés  du  courant,  deux  zones  transparentes  qu'on 
pourrait  prendre  pour  les  parois  diaphanes  du  vaisseau  lui- 
même.  C'est  la  vitesse  des  globules  qui  les  empêche  de  péné- 
trer dans'cette  région  que  Poiseuille  a  nommée  la  couche  immo- 
bile du  sérum.  Il  suffit  de  ralentir  ou  de  supprimer  le  cours 
du  sang  pour  voir  disparaître  l'espace  transparent,  et  les  glo- 


l.  Poiseuille,  Re<^iercheB  sur  Pécoulement  des  liquides  considéré  dan»  ks  capil' 
laires  vivants.  (C.  rend.  Acad,  des  scietices,  9  janv.  1843.) 
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bules  sanguins  se  répandre  sur  toute  la  largeur  du  vaisseau. 
La  figure  198  représente,  d'après  Poiseuille,  l'aspect  de  la  couche 
immobile  du  sérum.  Des  deux  branches  de  la  bifurcation  A,  Tune 
est  libre,  une  flèche  y  indique  la  direction  du  courant  sanguin, 
l'autre  est  comprimée  par  le  poids  d'un  petit  cylindre  de  platine  C. 
Les  globules  du  sang  forment  au  centre  du  vaisseau  libre  une 
colonne  cylindrique  animée  d'un  mouvement  rapide.  La  zone 
transparente  qui  s'étend  de  chaque  côté  du  courant  est  formée  de 


Fig.  198.  Aspect  de  la  circulation  capillaire  au  microscope,  diaprés  Poiseuille. 


sérum;  on  en  a  la  preuve  chaque  fois  qu'un  globule,  comprimé  par 
les  autres,  s'échappe  du  courant  central  :  il  s'engage  alors  en  partie 
dans  cette  zone  transparente  et,  trouvant  dans  ce  liquide  retardé 
une  cause  de  ralentissement  pour  la  portion  engagéer,  tourne  sur 
lui-même,  car  la  partie  qui  regarde  du  côté  de  l'axe  est  entraînée 
par  le  courant  central;  dégagé  par  ce  mouvement  de  rotation, 
rentre  alors  dans  le  courant.  Quant  aux  globules  blancs^  leur 
moindre  diamètre  leur  permet  de  s'engager  parfois  dans  la  couche 
inmiobile,  ou  pour  mieux  dire  retardée^  avec  laquelle  ils  cheminent 
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dix  ou  quinze  fois  plus  lentement  que  les  globules  rouges  qui  sui- 
vent Taxe  du  vaisseau  ^ 

Le  sens  du  courant  indiqué  par  les  flèches  permet  de  voir  les 
globules  passer  des  artères  aux  veines  ;  ainsi,  en  Y  ce  courant  est 
veineux,  car  il  retourne  en  sens  contraire  du  courant  artériel.  On 
voit  en  R  des  vaisseaux  plus  petits,  formant  un  réseau  où  les 
globules  sont  rares  et  suivent  les  directions  les  plus  variables. 

Pour  prouver  que  la  zone  transparente  qui  s'étend  de  chaque 
côté  du  courant  des  globules  est  formée  par  du  sérum,  Poiseuille 
arrête  le  cours  du  sang  par  une  compression  au  point  C  ;  aussitôt 
la  zone  transparente  disparaît,  envahie  par  les  globules  qui  occu- 
pent tout  le  diamètre  du  vaisseau. 

En  voyant  s'élargir  ainsi  Tespace  occupé  par  les  globules  san- 
guins, on  pourrait  penser  gue  le  vaisseau  est  distendu  par  le  sang 
retenu  en  amont  de  Tobstacle,  mais  cette  supposition  est  inad- 
missible pour  la  partie  du  vaisseau  située  en  aval  et  dans 
laquelle  cependant  la  zone  transparente  a  disparu.  On  retrouve 
cette  zone  un  peu  plus  loin,  au  niveau  de  la  bifurcation  secondaire; 
là  un  courant  anastomotique  se  fait  d'une  branche  à  Tautre  et  se 
sépare,  par  une  couche  transparente  de  sérum,  du  tronc  d'origine 
où  la  circulation  est  stagnante. 

Ces  phénomènes  ont  une  grande  importance  ;  ils  font  comprendre 
la  véritable  nature  des  résistances  que  le  sang  éprouve  dans  les 

1.  L*inégale  vitesse  des  corpuscules  blancs  et  rouges  du  sang  a  beaucoup  préoc- 
cupé les  physiologistes.  C'est  dans  la  circulation  de  la  grenouille  que  ce  phénomène 
a  surtout  été  observé,  à  cause  du  grand  nombre  de  globules  blancsj  qui  chez  elle  sont 
aux  rouges  dans  le  rapport  de  1  à  8,  tandis  que  chez  Thomme  ils  ne  sont  que  dans 
le  rapport  de  1  à  3a7,  d'après  Moleschott*.  La  vitesse  des  globules  blancs  serait,  pour 
Weber,  dix  fois  moindre  que  celle  des  rouges.  Donders**  a  attribué  cette  moindre 
vitesse  aux  diflérences  de  forme  et  de  densité  des  deux  sortes  de  globules  :  les 
rouges,  elliptiques  et  plus  denses,  recevraient  du  courant  sanguin  une  quantité  de 
mouvements  plus  grande  ;  les  blancs,  sphériques,  recevant  plus  d'impulsion  par  leur 
moitié  qui  est  tournée  du  cété  de  Taxe,  tourneraient  sur  eux-mêmes  et  perdraient 
dans  leur  mouvement  rotatif  une  partie  de  la  force  impulsive  qui  leur  est  commu- 
niquée. Ce  ralentissement  de  leur  progression  les  chasserait  de  Taxe  du  courant  et 
les  plongerait  dans  des  couches  moins  rapides.  En  outre,  les  chocs  qu'ils  éprouve- 
raient contre  les  parois  vasculaires  contribueraient  encore  à  ralentir  leur  marclie. 
Quelques  essais  ont  été  faits  parGunning***  pour  vériûer  cette  théorie,  en  faisant  couler 
dans  des  tubes  un  liquide  charriant  des  graines  de  plantes  dont  les  volumes  et  les  den- 
sités respectives  seraient  analogues  à  ceux  des  deux  sortes  de  globules  sanguins.  Ces 
expériences  ne  semblent  pas  avoir  donné  de  résultat  décisif. 

*    Molescholt,  in  Wiener  mediêciniëohe  WochwucKrifl,  18&4,  p.  117. 
**   Dondere,  Nederlandêche  Lancel.  S  série,  Jabrgang.  V,  p.  iSO. 
***  Arch,  fiir  die  HoUandiêchen  Beiiràge.  Utrecht,  1858. 
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vaisseaux  où,  comme  dans  les  canaux  et  les  rivières,  l'a  vitesse 
du  courant  décroît  de  Taxe  vers  les  bords.  Cela  tient  à  Tadhérence 
du  liquide  aux  parois  du  conduit  et  à  celle  que  des  couches 
coDcenlriques  deliquide  éprouvent  les  unes  par  rapportaux  autres. 
Il  est  encore  une  cause  de  résistance  au  mouvement  du  sang, 
fort  importante  dans  les  capillaires  de  petit  diamètre.  Parmi 
ceux-ci,  il  y  en  a  qui  ne  laissent  passer  les  globules  qu'avec  une 
grande  difficulté  :  ce  sont  les  vaisseaux  dont  le  diamètre  est  infé- 
rieur à  0  "">'  007.  Les  globules  engagés  dans  ces  voies  étroites  se 
déforment,  s'effilent  et  semblent  passer  avec  de  grands  frotte- 
ments. Bien  qu'il  soit  impossible  d'imaginer  la  valeur  d'une 
pareille  résistance,  on  comprend  qu'elle  doive  être  considérable, 
car  elle  se  répète  sur  un  nombre  immense  de  globules  ;  elle  doit 
constituer  un  des  principaux  obstacles  que  le  sang  éprouve  à 
passer  du  système  artériel  dans  le  système  veineux. 


I««  force  du  cceor  a^t  seule  dans  la  clrenlailon  eaplUalre. 

g  233.  —  Une  force  unique  pousse  le  sang  dans  les  vaisseaux 
capillaires,  c'est  la  force  du  cœur.  Celle-ci,  il  est  vrai,  a  perdu  son 
caractère  intermittent*  parce  que  l'élasticité  artérielle  a  transformé 
le  mouvement  saccadé  du  sang  des  artères  en  un  mouvement  con- 
tinu. C'est  peut-être  cette  transformation  qui  a  fait  méconnaître 
l'influence  du  cœur  dans  la  circulation  capillaire.  On  a  cru  que 
l'action  cardiaque  était  épuisée  dans  ces  petits  vaisseaux  et  que 
ceux-ci  intervenaient  à  leur  tour,  comme  des  cœurs  périphériques, 
pour  pousser  le  sang  dans  les  veines.  Nous  verrons  que  la  con- 
tractilité  des  capillaires  ne  saurait  avoir  ce  rôle  et  qu'elle  n'agit 
que  pour  régler  les  résistances  au  cours  du  sang  dans  les  tissus, 
et  modifier  ainsi  la  rapidité  de  la  circulation  générale  ou  des 
circulations  locales. 


PreaaIoB  du  ««Bg  daas  les  capillaires  9  sa  déerolssanee  rapide» 

§  234.  —  Il  existe  un  écart  énorme  entre  la  pression  du  sang  dans 
les  artères  et  celle  qu'on  observe  dans  le  système  veineux.  La 
pression  artérielle  présente  parfois  un  excès  de  quinze  &  vingt 
centimètres  de  mercure  sur  celle  du  sang  veineux  qui  est  presque 
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nulle.  Un  tel  écart  suppose  que  des  résistances  considérables 
ont  gêné  le  cours  du  sang  dans  le  système  capillaire.  Ces  résis- 
tances, nous  les  connaissons;  nous  avons  vu  l'adhérence  du  sérum 
aux  parois  des  vaisseaux  immobiliser  une  partie  de  ce  liquide 
et  restreindre  considérablement  le  champ  libre  où  les  globules 
peuvent  passer. 

Or,  un  obstacle  placé  sur  le  trajet  d'un  tube  y  produit  un  chan- 
gement dans  la  répartition  de  la  pression.  On  a  vu  qu'un  tube 
également  calibré  présente,  en  vertu  du  mouvement  du  liquide, 
une  décroissance  de  la  pression,  ou  perte  de  charge,  qui  se  fait 
régulièrement  sur  toute  la  longueur  du  tube;  mais  que  si  on  pro- 


Fig.  199.  Décroisaanoe  brosqoa  de  la  pression  dans  on  conduit  au  niveau  d'un  obstacle  localisé 

en  un  point. 


duit  une  constriction  au  milieu  du  tube,  on  voit  soudainement  la 
pression  se  modifier  dans  tous  les  piézomètres  (fig.  199)  ;  ceux 
d'amont  prennent  un  niveau  élevé,  ceux  d'aval  un  niveau  très  bas. 

Le  même  efTet  se  produit  dans  la  circulation  du  sang,  en  amont 
et  en  aval  de  l'obstacle  que  présentent  les  vaisseaux  capillaires. 
La  pression  est  forte  dans  les  artères  et  n'y  décroit  que  très  lente- 
ment, du  centrée  la  périphérie^  ;  dans  les  veines,  au  contraire,  la 
pression  est  très  basse,  car  le  sang  qui  y  arrive  avec  peine  s'en 
écoule  très  facilement  pour  revenir  du  côté  du  cœur. 

Mais,  tandis  que  dans  l'expérience  représentée  figure  199,  le  siège 
de  l'obstacle  au  cours  du  sang  n'est  qu'un  étranglement  local  du 
tube  où  se  fait  l'écoulement,  dans  la  circulation  capillaire,  la 


1.  La  décroissance  de  la  pression  d'un  bout  k  Tautre  do  système  artériel  est  si  faible, 
que  Poiseuille  a  pa  croire  que  tontes  les  artères  avaient  la  même  pression . 
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résistance  au  cours  du  sang  se  répartit  sur  une  grande  longueur 
de  vaisseaux.  De  sorte  que,  pour  Cgurer  plus  exactement  les  con- 
ditions hydrauliques  du  phénomène,  il  faudrait  représenter,  comme 
dans  la  figure  200,  l'obstacle  capillaire  par  un  tube  étroit  G  d'une 


Flg.  300.  Décroissance  graduelle  de  la  pression  dans  une  partie  étroite  C,  occupant  une  assez 
grande  longueur  d'un  conduit. 


certaine  longueur,  intermédiaire  aux  artères  A  et  aux  veines  Y. 
Dès  lors,  le  niveau  des  piézomètres  montrerait  que,  d*un  bout  à 
l'autre  du  système  capillaire,  la  tension  décroît  plus  brusquement 
que  dans  toutes  les  autres  parties  de  l'arbre  vasculaire. 


Variatl4i 


ée  la  ipressloA  da  sang  dans 
arCérlelA  et  vetaeax. 


les  eaipUlalffes 


g  235.  —  Comme  le  calibre  des  petits  vaisseaux  est  susceptible 
de  variations,  la  résistance  au  cours  du  sang  change  d'un  moment 
à  l'autre  ;  il  en  résulte  ce  curieux  phénomène,  que  la  dilatation  du 
système  capillaire  abaisse  la  pression  dans  les  capillaires  artériels, 
mais  l'élève  dans  les  capillaires  veineux.  La  figure  201  montre,  par 
une  ligne  ponctuée,  les  niveaux  que  prendraient  les  différents 
piézomètres  si  la  partie  capillaire  C  du  tube  venait  à  s'élargir. 
Inversement,  un  resserrement  vasculaire  aurait  pour  effet  d'élever 
la  pression  dans  les  artères  et  les  capillaires  artériels,  tandis  qu'il 
la  ferait  baisser  dans  les  veines  et  les  capillaires  veineux.  En 
somme,  de  chaque  côté  de  la  partie  moyenne  du  système  capillaire 
s'observe  déjà  cet  antagonisme  qui  est  si  prononcé  entre  la 
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|)res8ion  artérielle  et  la  pression  veineuse  et  qui  résulte  néces- 
sairement de  ce  que  toute  rétention  du  sang  dans  les  artères 
diminue  la  quantité  de  sang  qui  se  trouve  dans  les  veines^ 
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Kig.  301 .  Changements  invenes  de  la  preasion  dans  les  capillaires  artériels  et  dans  les  capillaires 
veineux  sous  l'influence  d'un  resserrement  ou  d'une  dilatation  de  ces  Taisaeauz. 


Mesure  de  la  ipresaloa  du  naoug  dmmm  les  Yalsseanz  eaiplUalre*. 

g  236.  —  Lorsqu'on  appuie  le  doigt  avec  une  certaine  force 
sur  un  point  de  la  peau,  on  provoque  une  pâleur  locale  qui 
s'eflace  bientôt,  le  sang  rentrant  dans  les  vaisseaux  dès  qu'on  cesse 
de  les  comprimer.  Cette  pression  extérieure  a  surmonté  la  pres- 
sion intérieure  du  sang;  on  conçoit  donc  que  si  on  l'exerçait  d'une 
manière  graduelle,  on  arriverait  à  déterminer  le  degré  de  pression 
extérieure  à  partir  duquel  le  sang  est  expulsé  des  petits  vaisseaux. 
C'est  ce  qu'a  fait  Kries',  au  moyen  d'une  plaque  de  verre  dont  la 


1.  Deux  causes  différentes  peuvent  élever  la  pression  dans  les  capillaires  veineux. 
D*une  part,  un  obstacle  à  Técoulement  du  sang  par  les  veines  élève  la  pression  dans 
ces  vaisseaux  jusqu'à  ce  qu'elle  égale  celle  du  sang  dans  les  artères;  il  y  a  alors 
équilibre  de  pression  dans  tous  les  vaisseaux  en  amont  du  point  oblitéré.  D*autre 
part,  un  relècbement  des  capillaires,  amenant  un  accroissement  ide  leur  calibre, 
prodoil,  comme  nous  venons  de  le  dire,  une  élévation  de  la  pression  dans  les  capil- 
laires veineux.  Cela  permet  de  comprendre  comment  Toedème,  c'est-Â-dire  Texsudation 
du  sérum  sanguin  à  travers  les  parois  des  vaisseaux,  peut  se  produire  dans  deux 
circonstances  bien  différentes  :  soit,  après  les  compressions  veineuses;  soit  après 
le  relâchement  vasculaire  qui  se  prodoit  dans  les  tissus  enflammés.  De  part  et  d'autre 
existe,  en  effet,  une  condition  commune  qui  rend  compte  physiquement  de  ces 
exsudations,  c'est  la  forte  pression  du  sang  contenu  dans  les  capillaires  veineux.  Ces 
remarques  trouveront  leur  application  à  propos  des  phénomènes  pathologiques  de  la 
circulation. 

2.  Kries,  Ueber  den  Druck  in  den  Blutcapillaren  der  menscfUidien  Haut»  {Arbei- 
Un  aus  den  phyi.  Anslalt  zu  Leipsig,  1875.) 
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transparence  laissait  voir  la  coloration  de  la  peau  sous-jacente. 
Kries  chargeait  de  poids  gradués  la  plaque  comprimante,  et  dès 
quMI  voyait  les  téguments  pâlir,  arrêtait  la  compression.  On  pou- 
vait alors  considérer  la  contre-pression  exercée  sur  la  surface  cxlé- 
rieurc  des  vaisseaux  comme  légèrement  supérieure  à  la  pression  du 
sang  dans  les  capillaires.  Connaissant  la  surface  de  la  plaque  de 
verre,  soit  un  centimètre  carré,  on  avait  la  valeur  de  la  pression 
du  sang  dans  les  capillaires  rapportée  à  Tunité  de  surface.  Il  est  à 
peine  nécessaire  de  faire  ressortir  les  imperfections  de  cette  mé- 
thode, dans  laquelle  on  suppose  que  la  plaque  de  verre  n'éprouve 
d'autre  résistance  que  la  pression  du  sang  à  l'intérieur  des  vais- 
seaux . 

Ch.  Roy  et  Graham  Brown*,  soumettant  à  une  compression  gra- 
duelle des  membranes  vasculaires  placées  dans  le  champ  du 
microscope,  ont  vu  que  les  plus  petits  capillaires  devenaient 
exsangues  les  premiers  et  que  les  autres,  ainsi  que  les  artères 
afférentes,  présentaient  des  pulsations  et  des  saccades  dans  la 
progression  du  sang.  Sous  une  pression  plus  forte,  ces  vaisseaux 
devenaient  exsangues  à  leur  tour.  Ces  résultats  semblent  prouver 

1.  Ch.  Roy  et  Graham  Brown  [Joum.  of  Physiology,  vol.  H,  n*  5,  p.  323,  juill.  1880) 
oDl  fait  rexpérience  dans  les  conditions  suivantes  :  un  cylindre  métallique  A  (flg.  202) 
est  fermé  à  sa  partie  inférieure  par  un  disque  de  verre  et  à  sa  partie  supérieure  par  une 


^f/T^ 


Fig.  203.  Disposition  adoptée  par  Roy  et  Graham  Brown  pour  obseryer  au  microscope  la  circulation 
capillaire  sous  des  pressions  extérieures  graduées. 


membrane  transparente  recouverte  d'une  antre  glace.  Si  on  comprime  de  Tair  dans  le 
cylindre  A  au  moyen  de  la  tubulure  B,  la  membrane  se  soulève  et  vient  comprimer  un 
tissu  vasculaire  qui  repose  à  sa  surface.  Ce  tissu  s'applique  contre  une  lame  de  verre  C 
qui  peut  être  placée  à  des  niveaux  différents,  suivant  Tépaisseur  du  tissu  à  examiner. 
On  suit,  grftce  à  l'objectif  0,  l'influence  exercée  sur  le  cours  du  sang  dans  les  vaisseaux 
de  la  membrane  soumise  à  une  compression  constante  et  on  note  à  qnelle  pression 
la  circulation  disparaît  successivement  dans  les  capillaires,  les  veines  et  les  artères. 
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qu'il  est  impossible  d'assigner  une  valeur  absolue  à  la  pression  du 
sang  dans  les  capillaires^  mais  que  la  pression  y  varie  suivant  le 
volume  des  vaisseaux. 


VltesM  ém  MMff  dmmm  les  MplUalrM. 

§237.— Poiseuille^  a  déterminé,  par  de  nombreuses  expériences, 
les  lois  qui  président  à  la  vitesse  du  sang  dans  les  capillaires  et 
est  arrivé  à  cette  conclusion,  que  la  vitesse  y  est  proportionnelle 
à  la  pression  du  sang  dans  les  artères.  D'autres  auteurs  ont 
cherché  à  mesurer  la  valeur  absolue  de  cette  vitesse  en  obser- 
vant la  marche  des  globules  dans  les  tissus  placés  sous  le  micro- 
scope. 

Le  courant  des  globules  semble  très  rapide,  mais  il  ne  faut  pas 
oublier  que  les  espaces  parcourus  étant  grandis  en  raison  même 
du  grossissement  produit  par  l'instrument,  la  vitesse  subit  une 
amplification  pareille.  La  valeur  réelle  de  cette  vitesse  d'après  Haies 
serait  de  ©""nâs  par  seconde,  pour  Weber  de  O^^b?,  pour  Valen- 
tin  0"*"*50.  Mais  ces  valeurs  ne  correspondent  qu'au  mouvement 
de  globules  que  l'on  peut  suivre  isolément  et  qui,  par  conséquent, 
sont  contenus  dans  les  capillaires  de  petit  calibre  ;  c'est  donc  à 
peu  près  la  plus  faible  vitesse  que  le  sang  présente  dans  les 


1.  D'après  Poiseuille  {Àcad,  de»  se,  Mém.  des  Savants  étrangers,  t.  IX|  1846,  p.433); 
pour  les  tubes  capillaires  le  débit  en  un  temps  donné  est  proportionnel  à  la  pression. 
Cette  loi  n'est  vraie  que  pour  des  tubes  qui  ont  une  certaine  longueur.  Or  cette  lon- 
gueur n'est  pas  la  même  pour  des  tubes  de  différents  diamètres.  Si  l'on  diminue  la 
longueur  des  tubes  aa-dessous  de  celte  limite,  les  débits  augmentent  plus  vite  que  la 
pression  ;  mais  si  l'on  augmente  la  longueur  des  tubes,  le  débit  diminue,  il  est  vrai, 
mais  reste  toujours  proportionnel  à  la  pression.  Quant  à  l'influence  du  diamètre  des 
tubes,  elle  est  telle,  que  les  débits  sont  proportionnels  à  la  quatrième  puissance  des 
diamètres.  Ces  lois  ont  été  vériflées  par  Arago,  Babinet,  Robert,  Regnault. 

Les  lois  du  mouvement  des  liquides  dans  un  tube  unique  ne  sauraient  être  appli- 
quées à  la  circulation  du  sang  qu'en  tenant  compte  de  ce  fait,  que  le  système  vascu- 
laire  se  ramifie  en  même  temps  que  ses  branches  diminuent  de  volume.  Pour  connaître 
les  résistances  que  le  sang  éprouve  à  travers  des  capillaires  de  plus  en  plus  fins,  il 
faudrait  donc  savoir  quel  est  le  rapport  des  sections  de  deux  branches  émanant  d'un 
tronc  commun.  Il  n'est  pas  certain  qu'une  loi  générale  préside  aux  décroissances  de 
section  des  ramifications  vasculaires  ;  mais  si  les  mesures  prises  sur  les  vaisseaux 
artériels  pouvaient  être  transportées  au  système  des  artérioles  et  des  capillaires,  on 
devrait  considérer  que  l'arbre  vasculaire  s'élargit  beaucoup  à  mesure  qu'il  se  rami^e. 
D'après  Vierordt,  Taire  d'une  section  faite  au  niveau  des  capillaires  serait  800  fois  plus 
large  que  celle  de  l'aorte,  ce  qui  n'empêche  pas,  d'après  les  lois  susdites,  que  la  résis- 
tance à  la  circnlation  dans  les  capillaires  soit  beaucoup  plus  grande  que  dans  l'aorte. 
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vaisseaux  capillaires.  Dans  les  capillaires  de  plus  gros  calibre,  le 
torrent  est  si  rapide  que  Toeil  ne  peut  le  suivre.  Il  n'y  a  donc  pas, 
à  proprement  parler,  de  vitesse  définie  dans  les  vaisseaux  capil- 
laires, car  le  sang  peut  s'y  mouvoir  avec  des  rapidités  très  diffé- 
rentes. 


Warla«l«BS  dm  mouvemcat  du  mui^  ômom  les  eaptllalres. 

g  238.  —  A  l'état  normal ,  on  observe  au  microscope  que  le 
mouvement  du  sang  est  sensiblement  uniforme  dans  les  petits 
vaisseaux;  les  saccades  produites  par  l'impulsion  du  cœur  s'étei- 
gnent avant  d'arriver  dans  les  capillaires.  Cependant,  quand  le 
relâchement  de  leurs  tuniques  donne  aux  capillaires  un  diamètre 
plus  grand,  la  pulsation  du  cœur  s'y  fait  sentir,  elle  se  retrouve 
même  dans  le  système  veineux  où  le  phénomène  du  pouls  a  été 
observé.  C'est  ce  que  Cl.  Bernard  a  constaté  dans  les  vaisseaux 
des  glandes  sous-maxillaires  dont  on  provoque  la  sécrétion  en 
excitant  la  corde  du  tympan. 

Des  saccades  et  même  des  oscillations  s'observent  dans  le 
mouvement  des  globules  quand  il  existe  un  obstacle  au  cours  du 
sang  veineux.  Haies  et  Spallanzani  ont  fort  bien  décrit  ce  genre 
de  mouvements  dont  le  mécanisme  a  été  saisi  mieux  encore  par 
Poiseuille.  Un  obstacle  placé  sur  le  trajet  des  veines  retient  dans 
ces  vaisseaux  le  sang  qui  leur  arrive  par  les  capillaires  et  bientôt 
la  tension  veineuse  s'élevant  résiste  à  la  pénétration  de  nou- 
velles quantités  de  sang.  Aussi  ne  voit-on  plus  alors  le  sang 
progresser  que  pendant  les  systoles  ventriculaires,  d'où  les  sac- 
cades éprouvées  par  les  globules.  La  tension  veineuse  crott  tou- 
jours et  bientôt  elle  est  assez  forte  pour  faire  rétrograder  les 
globules  pendant  les  diastoles  cardiaques;  la  rétrogradation  est 
d'abord  assez  faible,  les  globules  avancent  à  chaque  systole 
plus  qu'ils  ne  reculent  à  la  diastole  suivante,  mais  la  progression 
s'atténue  sans  cesse  et  la  rétrogradation  s'accroît,  si  bien  qu'à 
un  moment  donné  les  globules  n'exécutent  plus  que  des  oscilla- 
tions sur  place,  sans  quitter  le  champ  du  microscope.  Gela  arrive 
quand  la  tension  veineuse  a  acquis  la  même  valeur  que  la  tension 
moyenne  des  artères. 

Lorsque,  après  un  arrêt  du  cœur,  la  circulation  se  rétablit, 
le  mouvement  reparaît  dans  les  petits  vaisseaux  en  suivaiit  en 
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sens  inverse  la  série  des  phases  qui  vient  d'être  décrite.  Dans 
les  vaisseaux  branchiaux  de  la  salamandre,  Poiseuille  a  vu  que 
des  oscillations  se  montrent  d'abord,  puis  une  progression 
saccadée,  enfln  il  s'établit  un  courant  continu  et  régulier. 

La  mort  imminente,  avec  ralentissement  du  rythme  du  cœur, 
donne  encore  lieu  au  phénomène  de  la  saccade  dans  le  cours 
du  sang  à  travers  les  capillaires.  Ici,  la  cause  est  diiTérente; 
c'est  la  rareté  des  systoles  qui  produit  l'intermittence  du  mouve- 
ment. En  efTet,  par  suite  du  long  intervalle  qui  sépare  deux 
systoles  consécutives,  il  se  produit  des  variations  très  considé- 
rables dans  la  tension  artérielle,  g  118,  et  la  marche  des  globules 
se  ressent  de  ces  variations. 

Le  cours  du  sang  dans  les  capillaires  présente  parfois  des 
changements  alternatifs  de  direction.  Cela  s'observe  dans  les 
vaisseaux  qui  forment  une  communication  entre  deux  artérioles 
ou  entre  deux  veinules.  Gomme  dans  ces  vaisseaux  anastomoti- 
ques  le  sens  du  courant  a  lieu  nécessairement  de  la  pression  la 
plus  forte  à  la  pression  la  plus  faible,  il  est  évident  que  toute 
influence  qui  modifiera  la  pression  dans  l'un  des  deux  vaisseaux 
pourra  changer  le  senâ  du  mouvement  dans  le  capillaire  qui  les 
fait  communiquer  entre  eux. 

Poiseuille  a  signalé  encore  des  rétrogradations  du  sang  lorsque 
le  cœur  s'arrête  un  instant  :  ainsi,  lorsque  la  grenouille  fait  un 
effort  pour  se  détacher  de  la  plaque  sur  laquelle  on  l'a  flxée  avec 
des  épingles.  Ces  rétrogradations  se  font  sous  l'influence  de  la 
réaction  élastique  des  vaisseaux;  elles  indiquent  que  le  sang 
trouve  une  autre  issue  plus  facile  à  travers  les  capillaires  d'autres 
régions. 

Sauf  de  rares  exceptions,  la  plupart  des  variations  de  la  vitesse 
du  sang  que  nous  venons  de  passer  en  revue  ont  leur  cause 
dans  les  changements  de  calibre  des  vaisseaux  sous  l'influence 
de  la  contractitité.  Cette  propriété  des  vaisseaux  de  petit  calibre 
sera  étudiée  dans  le  chapitre  prochain. 


Slgaes  extérieurs  des  vmrlatioBS  de  la  dreulatloB  esplllaire. 

g  239.  —  Les  variations  de  la  circulation  capillaire  sont  très 
nombreuses.  Suivant  que  les  organes  auxquels  ils  se  distribuent 
fonctionnent  ou  sont  en  repos,  ces  vaisseaux  se  relâchent  ou  se 
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resserrenl;  de  là  résultent  des  changements  dans  la  quantité  de 
sang  contenue  dans  ces  organes  et  dans  la  rapidité  du  courant. 
Pour  les  parties  superficielles»  la  coloration  des  téguments  ren- 
seigne à  cet  égard  :  la  rougeur  des  tissus  exprinïe  que  les  capil- 
laires y  sont  larges  et  que  le  sang  y  circule  avec  vitesse;  la 
pâleur  exprime  un  resserrement  des  vaisseaux  et  une  circulation 
ralentie. 

La  température  élevée  des  parties  superficielles  indique  égale- 
ment une  grande  rapidité  de  leur  circulation  vasculaire;  leur 
refroidissement  annonce  une  circulation  lente  et  des  vaisseaux 
resserrés.  Nous  exposerons  longuement  ces  rapports  entre  la 
température  et  Tétat  de  la  circulation  qui  fournissent  au  mé- 
decin des  signes  précieux.  Mais  comme  un  grand  nombre  de 
circonstances  influent  sur  les  changements  de  coloration  et  de 
température  des  tissus,  on  ne  peut  tirer  de  ces  signes  que  des 
indications  approximatives  de  l'état  de  la  circulation  capillaire  ; 
il  est  un  autre  caractère,  plus  important  à  cause  de  la  précision 
avec  laquelle  on  peut  le  mesurer,  nous  voulons  parler  des  chan- 
gements de  volume  que  les  organes  éprouvent  suivant  le  dia- 
mètre de  leurs  vaisseaux. 


de  voUiMM  de»  organes  so«e  l'Inflacace  des 
▼ariatloBs  de  la  elvevlatioB  eapUlaire. 

g  240.  —  Les  injections  anatomiques  ont  montré  que  la  plus 
grande  partie  du  parenchyme  organique  est  formée  de  vaisseaux  ; 
on  conçoit  donc  qu'un  changement  de  calibre,  même  léger,  de 
chacun  des  capillaires  d'un  organe  amène  un  notable  changement 
dans  le  volume  total  de  celui-ci. 

La  perfection  avec  laquelle  on  mesure  les  changements  de  vo- 
lume de  tout  organe  susceptible  d'être  introduit  dans  un  appareil 
à  déplacement,  §  127,  donne  une  grande  rigueur  à  Testimation 
volumétrique  des  variations  de  la  circulation  capillaire.  C'est 
ainsi  qu'on  apprécie  le  mieux  les  resserrements  ou  les  relâche- 
ments qui  succèdent  à  l'excitation  des  vaisseaux  ou  de  leurs 
nerfs;  aussi  aurons-nous  souvent  â  parler  de  l'emploi  des  appa- 
reils à  déplacement  à  propos  de  la  contractilité  des  capillaires  et 
de  l'action  des  nerfs  vaso-moteurs. 
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C'est  à  Mosso^  qu'on  doit  surtout  l'emploi  de  la  méthode  volu- 
métrique  pour  étudier  l'état  des  petits  vaisseaux.  Ce  physiologiste 
a  placé  dans  un  vase  rempli  d'huile  des  organes  isolés,  rein, 
foie,  etc.,  qu'il  soumettait  à  la  circulation  artificielle  et  a  vu  l'in- 
fluence de  la  pression  du  sang,  augmentée  ou  diminuée,  produire 
des  augmentations  ou  des  diminutions  de  volume  des  organes 
immergés.  Ces  changements  étaient  appréciés  par  le  déversement 
de  l'huile  hors  du  vase,  quand  Torgane  se  gonflait;  par  la  rentrée 
de  l'huile,  quand  l'organe  diminuait  de  volume.  Appliquant  à 


Fig.  203.  Pléthysmographe  de  Mosso. 

l'homme  cette  méthode,  Hosso  a  construit,  sous  le  nom  de 
pléthijsmographe^^  un  instrument  assez  analogue  à  ceux  de  Buisson, 
de  Chelius  et  de  Fick,  mais  dont  la  destination  était  de  mesurer 
les  variations  de  volume,  lentes  et  très  prononcées,  qui  dé- 
pendent, soit  des  changements  de  la  pression  du  sang  dans  les 


1.  Sopra  alcune  nttove  proprieia  dette  pareil  dei  vctsi  sanguigni.  (Ricerehedi 
fisiologia  e  farmaeologia  sperimerUale.)  Torino,  1875. 

2.  A.  Mosso.  Sopra  un  nuovo  metodo  per  scrivere  i  movimenti  dei  vasi  tanguigni 
neWuomo.  {Reale  Acad.  délie  scieme  di  Torino^  vol.  XI,  14  noy,  1875.) 
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vaisseaux,  soit  de  l'état  de  contraction  ou  de  relâchement  de 
leurs  parois. 

Le  pléthysmographe  ne  donnait  pas  l'indication  des  variations 
brusques  de  la  pression  du  sang  produites  par  Taction  du  cœur, 
mais  il  traduisait,  avec  leur  valeur  absolue,  les  variations  du 
volume  de  sang  contenu  dans  le  membre  immergée 

C'est  avec  raison  que  Mosso  a  combattu  l'opinion  de  Basch*  qui 
croyait  pouvoir  mesurer  d'après  le  volume  des  organes  la  pression 
du  sang  dans  les  vaisseaux  ;  en  effet,  ce  ne  sont  pas  seulement 
des  variations  passives  qu'éprouvent  les  vaisseaux:  ils  ne  changent 
pas  seulement  de  volume  parce  que  la  pression  plus  ou  moins 
forte  du  sang  les  distend  plus  ou  moins,  mais  ils  changent  aussi 
par  leur  activité  propre  :  par  le  relâchement  ou  le  resserrement 
de  leurs  parois,  de  sorte  que  les  variations  de  volume  des  organes 
dépendent  de  ces  deux  sortes  d'influences  combinées. 


Pouls  des  organes. 

g  241.  —  Au  moyen  de  l'appareil  imaginé  par  Buisson,  modifié 
par  François-Franck  et  Mosso,  g  127,  on  inscrit,  avons-nous  dit, 
les  variations  de  volume  d'un  membre  sous  l'influence  de  l'ac- 
tion cardiaque  ;  c'est  ce  que  l'on  pourrait  appeler  le  pouls  des 
orgaiies.  Or,  ces  variations  renseignent  parfois  assez  bien  sur  la 

1 .  Le  pléthysmographe  de  Mosso  (flg.  903)  est  formé  d'un  manchon  de  verre  ob  le 
bras  est  enfermé^  comme  dans  les  appareils  précédemment  décrits,  g  127.  L*eau  qui 
est  yersée  dans  ce  manchon  communique  avec  un  tube  qui  plonge  dans  une  éprouvette 
.de  verre  suspendue  à  deux  flls  réfléchis  sur  une  poulie  avec  un  contrepoids.  L'éprou- 

velte,  plus  lourde  que  le  contrepoids,  plonge  en  partie  dans  un  réservoir  de  liquide  et 
surnage  par  sa  légèreté  spéciflque.  Suivant  que  les  changements  de  volume  du  bras 
font  déverser  de  Tean  dans  Téprouvelte,  ou  laissent  Peau  rentrer  dans  le  manchon.  Té- 
proovette  plonge  dans  le  liquide  ou  en  émerge.  Une  plume  adaptée  au  contrepoids 
trace  les  déplacements,  c'est-à-dire  les  variations  du  volume  du  bras. 

En  graduant  avec  soin  la  densité  du  liquide  dans  lequel  baigne  Téprouvette,  Mosso 
rendait  les  indications  de  l'instrument  proportionnelles  au  volume  de  l'eau  déplacée. 

Bowdifcch  {A  new  form  of  Plethysmograph,  {Proceeding  oflhe  americanAcademy, 
14  may  1879.)  a  proposé  une  autre  disposition  dans  laquelle  l'éprouvette,  suspendue 
par  un  long  ressort-boudin,  monterait  ou  descendrait,  suivant  le  poids  du  liquide  dé- 
versé qu'elle  renfermerait. 

Je  crois  qu'on  pourrait  avantageusement  adapter  au  pléthysmographe  la  disposition 
que  j'ai  proposée  pour  mesurer  les  quantités  de  volume  déversées.  (Méthode  gi^aph,^ 
p.  219.  etrrat)ici6.,t.  IV). 

2.  Basch.  Die  volumetrische  Bestimmung  des  Bluldruck  am  Menschen*  Wien. 
med.  JahrU  1876,  4. 
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manière  dont  s'efTectue  la  circulation  capillaire.  Les  saccades 
et  les  oscillations  qu'on  observe  au  microscope  dans  la  circula- 
tion capillaire,  quand  il  existe  un  obstacle  au  retour  du  sang 
veineux,  sont  traduites  par  les  changements  de  volume  de  Torganc 
immergé. 

Supprimons  par  la  compression  des  veines  du  bras   le  retour 
du  sang,  nous  voyons   (figure  204)   que  le  membre  augmente 


Fig.  204.  Inscription  des  changements  saccadés  do  Tolume  d'an  membre  après  la  ligature  Teiaeoae, 

d'après  François-Franck. 

d'abord  continuellement  de  volume,  mais  ce  gonflement  se  Tait 
par  saccades,  il  a  des  renrorcements  systoliques,  absolument 
comme  le  cours  du  sang  dont  il  traduit  fidèlement  les  phases. 
Quand  on  poursuit  l'expérience,  on  voit  que  les  changements  de 
volume  deviennent  intermittents  :  ils  n'ont  lieu  que  pendant  les 
systoles  du  cœur,  après  quoi  le  tracé  présente  une  ligne  horizon- 
tale exprimant  qu'il  ne  pénètre  plus  de  sang  dans  les  vaisseaux. 
A  une  phase  plus  avancée,  lorsque  la  main  est  arrivée  &  un  degré 
de  distension  plus  considérable,  les  changements  de  volume 
prennent  un  caractère  oscillant;  la  main  se  gonfle  et  se  dégonfle 
alternativement.  Or,  comme  l'issue  du  sang  par  les  veines  est 
rendue  impossible,  c'est  par  les  artères  que  s'échappe  en  rétro- 
gradant le  sang  qui  à  chaque  systole  a  pénétré  dans  les  vais- 
seaux. Ce  phénomène  correspond  à  la  phase  oii  les  capillaires 
présentent  au  microscope  l'oscillation  des  globules,  g  S38. 

BifléreBees  ^ue  présente  le  ponls  des  organes  suivant  l*ét«it 
de  la  eirevlatien  capillaire. 

g  242.  —  Les  tracés  du  pouls  des  organes  que  nous  avons 
représentés  ci-dessus  (fig.  100,  101,  102)  ressemblent  à  peu  près 
parfaitement  au  pouls  des  artères;  dans  la  plupart  des  cas,  il  serait 
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très  difficile  de  distinguer  un  tracé  du  pouls  radial  de  celui  que 
donne  le  changement  de  volume  de  Tavant-bras  et  de  la  main. 
Mais,  d'autres  fois,  le  pouls  des  organes  a  une  forme  différente  de 
celui  des  artères  afférentes.  Mosso  en  a  donné  des  types  fort 
curieux.  Pour  lui,  le  pouls  des  organes  présenterait  parfois  un 
rebondissement  dans  Tascension  (type  anacrote  des  auteurs  alle- 
mands); il  donne  &  cette  forme  le  nom  de  tricuspidale^  parce  que 
Tonde  de  dicrotisme  arrive  comme  troisième  inflexion  de  la  courbe; 
ce  type  s'obtiendrait  dans  le  cas  de  relâchement  des  vaisseaux, 
il  disparaîtrai  t  dès  que  les  capillaires  se  resserrent. 

La  figure  205,  empruntée  au  travail  de  MossoS  mojatre  au  com- 
mencement du  tracé  le  pouls  rebondissant  dans  l'ascension  ;  les 
pulsations  étaient  amples  alors,  le  niveau  général  en  était  élevé, 
ce  qui  correspondait  à  un  volume  assez  grand  de  Torgane  im- 


Kig   'JOS.  Modiflcatiou  du  pouls  cérébral  par  une  contraction  des  vait^seaux  sanguins  (d'après  Mosso). 

mergé.  Au  milieu  du  tracé,  la  ligne  d'ensemble  s'abaisse  :  l'organe 
est  devenu  plus  petit;  en  même  temps,  le  sommet  du  pouls  passe 
au  début  de  la  pulsation  et  domine  les  ondulations;  celles-ci  se 
trouvent  alors  dans  la  phase  de  descente,  comme  dans  le  pouls 
normcd.  A  la  fin  du  tracé,  un  nouveau  relâchement  des  vaisseaux 
rend  au  pouls  sa  forme  tricuspidale. 

Cette  forme  qu'on  n'observait  pas  avec  un  sphygmographe  ap- 
pliqué sur  l'artère  afférente  a  fait  penser  à  Mosso  que  le  sphyg- 
mographe altérait  la  forme  des  tracés  ;  mais  il  est  très  naturel  que 
le  pouls  des  organes  diffère  du  pouls  de  leurd*  artères,  il  semble 
même  facile  d'expliquer  la  forme  qu'il  prend  quand  les  capillaires 
sont  relâchés. 

En  effet,  si  nous  cherchons  la  signification  du  pouls  rebon- 
dissant dans  V ascension^  nous  voyons  qu'il  signifie  pénétration 

1.  N088O,  S'uWa  circolaiione  del  sangue  nel  cervello  deW  uorno,  p.  18. 
MARRY,  Circulalion,  24 


370  LÀ  CIRCULATION  DU  SANG. 

saccadée  du  sang.  Quand  on  Tobserve  dans  les  artères,  il  tient 
à  ce  que  la  systole  veniriculaire  s'exerce  facilement  d'abord, 
puis  lentement  vers  la  fin,  §  168.  Dans  les  organes,  le  pouls  sac- 
cadé semble  exprimer  qu'après  la  réplétion  des  artères  il  s'en 
produit  une  autre,  celle  des  capillaires^  plus  tardive  et  plus  lente, 
parce  qu'il  faut  un  certain  temps  pour  que  Fondée  sanguine  rem- 
plisse et  distende  les  petits  vaisseaux  relâchés. 

La  disparition  de  cette  forme,  quand  les  vaisseaux  se  resserrent^ 
paraît  signifier  que  les  capillaires  ne  subissent  plus  sensiblement 
l'expansion  due  à  la  systole  du  cœur,  et  que  le  pouls  de  l'organe 
tient  alors,  à  peu  près  exclusivement,  aux  pulsations  de  ses  artères. 


CHAPITRE    XXIII. 

CONTRACTILITÉ  DES   VAISSEAUX  CAPILLAIRES. 


Démonstration  de  la  contractilité  des  capillaires  aa  moyen  da  microscope.  —  Compa- 
raison de  la  contraction  des  vaisseaux  capillaires  avec  celle  des  muscles  striés.  — 
Contractions  rythmiques  des  petits  vaisseaux.  —  Signes  extérieurs  de  la  contraction 
et  dn  relftchement  des  capillaires.  ~  Tout  changement  provoqué  du  diamètre  des 
vaisseaux  crée  une  tendance  au  changement  inverse.  —  De  la  contractilité  vasculaire 
étudiée  sur  des  organes  isolés  et  soumis  à  la  circulation  artificielle. 


L'ancienne  médecine  invoquait  souvent  la  contractilité  des  ca- 
pillaires pour  expliquer  les  troubles  locaux  de  la  circulation;  Bordeu 
el  Cullen  en  admettent  l'existence,  mais  en  même  temps  lui  attri- 
buent à  tort  une  action  propulsive  destinée  à  accélérer  le  mouve- 
ment du  sang  du  côté  des  veines.  Haller  avait  vu  les  vaisseaux  se 
rétrécir  sous  Tinfluence  du  froid,  mais  c'était  pour  lui  un  efTet 
physique  du  froid  qui  resserre  tous  les  corps ^  Haies*,  voyant  que 
les  injections  d'eau  chaude  pénétrent  dans  les  vaisseaux  plus 
facilement  que  celles  d'eau  froide,  explique  ce  fait  en  admettant  un 
relâchement  des  vaisseaux  par  la  chaleur  et  une  contraction  par 
le  froid.  Cet  auteur  a  essayé  l'action  qu'exercent  sur  la  contraction 
vasculaire  différentes  substances  injectées  par  les  artères  ;  ainsi 
il  a  vu  qu'une  décoction  de  quinquina  passait  quatre  fois  plus 
lentement  que  l'eau  pure.  D'autre  part,  Ch.  Bell  fut  dans  l'impossi- 
bilité d'injecter  les  vaisseaux  d'une  tortue  récemment  tuée,  tandis 
qu'il  réussit  facilement  quelques  heures  plus  tard.  La  contracti- 
lité vasculaire  survit  parfois  assez  longtemps  à  la  mort  de  l'indi- 
vidu. Yulpian'  l'a  constatée,  plus  de  vingt-quatre  heures  après  la 
mort,  sur  le  foie  et  le  rein  de  différents  animaux, 

1.  Haller,  Mémoire  mr  la  ciraUaîion,  p.  148. 

3.  Haies,  HémostcUique^  p.  99. 

X  A.Vulpian,  Recherches  expérimentales  sur  la  contractilité  des  vaisseaux  dufoie^ 
des  reins  et  des  uretères,  et  sur  la  durée  de  la  conlraelilité  du  eœur  après  la  mort. 
(8oc.debiol.,lS58.) 
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La  contraction  des  vaisseaux  est  en  lutte  avec  la  pression  du 
sang,  de  sorte  que,  si  les  vaisseaux  se  relâchent,  la  pression  les 
distendra.  Il  u*y  a  donc  pas  lieu  d'admettre  une  force  spéciale 
pour  dilater  les  petits  vaisseaux.  Une  telle  force  de  dilatation 
serait  aussi  inexplicable  qu'une  diastole  active  pour  les  cavités 
du  cœur. 


HémoBstratloB  de  la  ««ntmetlllté  des  eaplUaires  aa  WÊiojem 
dm  Bileroscope* 

.  g  243,  —  Sur  les  membranes  vasculaires»  on  voit  souvent  des 
changements  de  calibre  des  petits  vaisseaux;  certains  agents 
chimiques  provoquent  le  resserrement,  d'autres  la  dilatation  des 
capillaires.  Ordinairement,  on  observe  d'abord  la  contraction;  le 
relâchement  vient  ensuite.  Des  excitants  trop  forts,  par  exemple, 
des  solutions  très  concentrées  des  substances  actives,  semblent 
produire  comme  premier  effet  le  relâchement.  Henle  pensait  que 
la  dilatation  des  vaisseaux  est  le  résultat  de  leur  paralysie  par 
épuisement  ou  fatigue  de  la  contractilité;  cette  théorie  a  eu  beau- 
coup de  retentissement  et  garde  encore  de  la  valeur,  malgré  la 
découverte  des  nerfs  qui  président  au  relâchement  des  vaisseaux. 
En  effet,  lorsqu'on  voit  qu'une  excitation  faible  produit  le  res- 
serrement (les  vaisseaux,  et  que  la  même  espèce  d'excitation,  si 
elle  est  plus  forte  ou  plus  prolongée,  en  amène  le  relâchement,  il 
est  difficile  de  ne  pas  rapprocher  ce  phénomène  de  l'épuisement  ou 
de  la  fatigue.  Henle  a  montré  aussi  qu'une  même  substance  qui 
produit  sur  les  capillaires  les  plus  fins  un  relâchement  primaire 
amène  seulement  la  contraction  de  branch.es  plus  volumineuses: 

§  244.  On  a  longtemps  refusé  aux  capillaires  du  plus  petit 
calibre  la  propriété  de  se  contracter  ;  Tendothélium  hyalin  auquel 
se  réduisent  leurs  parois  ne  semblait  pas  devoir  jouir  des  pro- 
priétés des  fibres-cellules  qui  constituent  dans  les  vaisseaux  de 
plus  gros  calibre  l'élément  contractile.  Cependant  on  voyait  les 
capillaires  les  plus  fins  changer  de  diamètre  :  tel  d'entre  eux,  tout 
â  l'heure  invisible  parce  qu'il  ne  pouvait  laisser  passer  un  globule 
de  sang,  s'élargissait  et  livrait  passage  â  une  circulation  rapide  et 
abondante;  tel  autre,  où  la  circulation  était  visible,  se  resserrait 
et  disparaissait  en  quelques  instants.  Pour  expliquer  ces  chaa- 
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gements  de  calibre  sans  accorder  la  contractilité  aux  plus  fins 
capillaires,  on  disait  que  ces  changements  étaient  passifs  et  pro- 
venaient de  ce  que  les  vaisseaux  situés  en  amont  et  doués,  eux, 
de  contractilité,  leur  laissaient  arriver  le  sang  avec  une  pression 
moins  forte. 

Aujourd'hui  on  ne  saurait  refuser  la  contractilité  même  aux 
capillaires  les  plus  ténus.  Stricker^  en  Allemagne,  Rouget  en 
France',  ont  mis  hors  de  doute  l'existence  de  cette  contractilité,  en 
montrant  que  de  véritables  étranglements  locaux  peuvent  se 


Fig.  306.  Capillaircfl  de  la  membrane  eapsulo-pupillaire  d'un  embryon  de  mouton,  observés  à  l'état 
frais  dans  l'humenr  vitrée,  après  une  excitation  mécanique  des  vaisseaux.  Au  niveau  des  parties- 
ooBlr^tées,  les  cellules  font  une  saillie  prononcée  à  la  surface  des  vaisseaux  (d'après  Ch.  Rouget). 


produire  sur  le  trajet  des  plus  petits  capillaires.  A  l'extérieur  et  à 
l'intérieur  du  vaisseau  resserré  (fig.  206)  apparaissent  des  dente- 
lures formées  par  le  relief  des  cellules  contractiles  qui  enveloppent 
de  leur  réseau  le  tube  endothélial  ;  cette  couche  fait  suite  &  la  tuni- 
que contractile  des  artères'. 

Ainsi,  la  même  propriété  s'observe  dans  tous  les  petits  vais-. 
seaux,  se  continuant  d'une  part  avec  la  contractilité  que  J.  Hunier 
a  le  premier  démontrée  dans  le  système  artériel  et  d'autre  part 
avec  la  contractilité  veineuse  dont  nous  parlerons  bientôt.  Rien 
ne  paraît  différencier,  au  point  de  vue  fonctionnel,  les  vaisseaux 
de  différents  calibres. 

1.  Stricker,  Sitz,  d.  K.  Wiener  Akad,  d.  Wissenschaft.  Bd.  LI.  1865. 

2.  Rouget  {Comptes  rendits  de  VAcad.  des  sciences j  5  mars  1879.) 

3.  Voir,  pour  rhislorique  de  ces  questions,  François  Franck  {Qax.  hebd.,  1879). 
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C^BipandsoB  4e  la  «•■tmetloa  de»  val««eA«x  ciipillmlr««  avee 
eelle  de«  maseleii  «triés. 

g  S45.  —  Henle,  rassemblant  les  résultats  d'expériences  faites 
par  différents  physiologistes,  a  tracé  les  principaux  caractères  de 
la  contractilité  des  capillaires.  Leur  contraction,  parçille  à  celle 
des  muscles  de  la  vie  organique  animés  par  le  grand  sympathique, 
ne  se  produit  qu'un  certain  temps  après  Texcitation  et  persiste 
longtemps  après  que  Texcitation  a  cessé. 

La  ditrérence  entre  la  contractilité  des  vaisseaux  et  celle 
des  muscles  striés  parait,  au  premier  abord,  considérable;  mais 
elle  s'efface  quand  on  considère  que,  suivant  le  tissu  où  on  Fob- 
servcy  la  contractilité  présente  tous  les  degrés  de  brusquerie 
ou  de  lenteur.  La  période  d'excitation  latente  présente  aussi,  dans 
sa  durée,  des  variations' correspondantes. 

Déjà,  à  propos  de  l'action  musculaire  du  cœur,  j'ai  essayé  de 
prouver  que  chaque  systole  veniriculaire*  est  une  secousse  trente 
ou  quarante  fois  plus  longue  que  celle  d'un  muscle  strié,  et 
précédée  d'une  période  d'excitation  latente  fort  longue  également, 
g  13.  La  contraction  vasculaire,  et  celle  d'autres  tissus,  pro- 
céderaient par  secousses  plus  longues  encore  que  celles  du  cœur 
et  précédées  d'un  temps  perdu  beaucoup  plus  long,  puisqu'il  dure 
souvent  plusieurs  secondes. 

L'analogie  de  la  contractilité  vasculaire  avec  celle  du  cœur  et 
des  autres  muscles  se  révèle  encore  par  un  autre  caractère  :  la 
discontinuité.  De  sorte  que  les  parois  des  vaisseaux  exécuteraient 
des  secousses  successives  produisant  des  alternatives  de  resserre- 
ment et  de  rel&chement. 


CoBtraettona  rjtfaal^piea  des  petits 

§  S46.  —  Spallanzani*  a  vu,  après  l'excision  du  cœur,  des 
contractions  rythmiques  se  produire  dans  les  vaisseaux  d'une 
salamandre  ;  Schiff*  a  signalé  des  alternatives  de  dilatation  et  de 

1.  Spâllanxani,  Expériefiees  sur  la  cireulatian,  p.  357. 
3.  Schiff,  Àreh.  f.  phynol.  HeiUeunde,  1854. 
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resserrement  des  artères  dans  l'oreille  du  lapin  ;  Callenfels  ^  n*a  pas 
observé  de  périodicité  régulière  dans  ces  mouvements  qui  durent 
une  minute  et  môme  davantage;  RiegeP  a  vu  des  mouvements  du 
môme  genre  dans  les  vaisseaux  du  mésentère  de  la  grenouille; 
Wharton-Jones,  dans  ceux  de  l'aile  de  la  chauve-souris. 

Certains  physiologistes  ont  attribué  à  ces  mouvements  un  ca- 
ractère de  péristalticité  qui  leur  donnerait  une  action  propulsive 
sur  le  sang.  C'est  toujours  la  réapparition  de  cette  idée  maintes  fois 
combattue  :  que  le  cœur  ne  suffit  pas  à  pousser  le  sang  &  travers 
les  capillaires.  Donders,  Milne  Edwards'  et  beaucoup  d'autres  phy- 
siologistes ont  montré  que  la  contraction  des  capillaires  ne  peut 
avoir  pour  effet  que  de  retarder  le  cours  du  sang. 

§  247.  —  Contractions  rythmiques  des  capillaires  se  traduisant  par 
des  oscillations  de  la  pression  artérielle.  —  Traube,  sur  le  chien  et  le 
chat,  Mayer»  sur  le  lapin*,  ont  signalé  des  variations  onduleuses 


Fig.  MT.Gnnde  oscillalion  de  la  pression  maDométrique  d*uDe  artère  d'un  chat  sons  l'influence  d'une 
contraction  vascnlaire  suiTie  de  relâchement.  Avec  cette  arge  ondulation  interfèrent  les  oscil- 
lations respiratoires  de  la  pression  a,  6,  etc.,  et  les  oscillations  plus  fréquentes  encore  dues  à 
l'action  du  cœur,  1,  3,  3,  etc. 

de  la  pression  artérielle,  variations  dont  la  périodicité  est  indé- 
pendante de  la  respiration  et  ne  s'accompagne  pas  de  change- 
ments de  fréquence  des  pulsations  du  cœur.  Ces  oscillations 
(fig.  207)  disparaîtraient  quand  on  coupe  la  moelle,  ce  qui  semble 
les  rattacher  *à  une  action  des  centres  nerveux  sur  les  vaisseaux. 
Nusbaum*  les  a  vues,  au  contraire,  paraître  après  la  destcuction 

1.  Callenfels,  ZeiUch.  f.  rat.  Med,,  1855. 
%  Riegel,  Pfluger'$  Areh.  t.  IV,  p.  350  et  428. 

3.  Milne  Edwards,  Phyiiol.  et  Anat.  comparées^  t.  IV;  p.  218. 

4.  Mayer,  Wiener  Aead.,  L  XXIV.  1876. 

5.  Nnsbanm,  Beo*  de$  $g.  mécL,  1876,  t.  II,  p.  2. 
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de  la  moelle  et  des  centres  nerveux,  et  Huizinga'  les  croit  indé- 
pendantes de  la  moelle.  La  figure  208,  empruntée  à  Mosso,  montre 
des  oscillations  de  la  pression  dans  la  carotide  d'un  chien,  sous 
rinfluence  de  contractions  rythmiques  des  capillaires. 


Fig.  308.  Ondulations  de  la  pression  du  saog  dans  Tartère  carotide  du  chien. 

Sans  rechercher  ici  le  rapport  de  ce  rythme  vasculaire  avec  les 
influences  nerveuses,  bornons-nous  &  noter  la  discontinuité  de 
l'action  des  muscles  des  vaisseaux,  caractère  qui  les  rapproche 
du  cœur  et  des  autres  muscles. 


9lir>«*  extérieurs  de  la  eoBtractlon  et  dn  relAcheoieMl 
dea  eaplllalres. 

§  248.  —  Nous  avons  signalé,  dans  le  précédent  chapitre,  les 
renseignements  que  fournissent,  sur  la  circulation  capillaire,  la 
rougeur  et  la  pâleur  des  parties  superficielles,  leur  température 
élevée  ou  basse;  le  volume  plus  ou  moins  grand  des  organes. 
Ces  difTérents  signes  permettent  d'étudier  sur  l'animal  et  sur 
rhomme  l'eflet  des  diflércnts  agents  qui  font  contracter  ou  re- 
lâcher les  vaisseaux.  Comme  ces  influences  sont  très  impor- 
tantes à  connaître  pour  le  physiologiste  et  pour  le  médecin,  nous 
les  exposerons  avec  les  détails  nécessaires. 

§249. —  Influence  de  la  chaleur  et  du  froid. — Appliquons  sur  une 
région  de  la  peau  un  corps  métallique  chaufTé  à  50^  ou  60»  cent,  et 
laissons  le  contact  durer  un  instant;  une  tache  rouge,  occupant 
tous  les  points  qui  ont  été  soumis  à  réchauffement,  montrera  que 

1.  Huizinga,  P/luger's  Arch.,  B.  XI,  b.  207. 
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les  vaisseaux  de  cette  région  ont  été  relâchés  par  la  chaleur. 
Refroidissons,  au  voisinage  de  zéro,  le  corps  qui  sera  appliqué 
sur  les  téguments,  une  tache  blanche  occupant  la  surface  refroidie 
révélera  qu'il  s'y  est  produit  un  resserrement  vasculaire.  f/action 
de  la  chaleur  et  du  froid  agit  sans  cesse  pour  modifier  le  cours 
du  sang  dans  les  petits  vaisseaux,  nous  en  montrerons  plus 
loin  les  effets. 

g  250.  —  Effets  (Fexcitations  traumatiqaes  plus  ou  moins  fortes 
sur  la  cantrctetilité  des  vaisseaux  capillaires^. 

V  Une  excitation  modérée,  portée  sur  un  point  des  téguments» 
y  produit  la  contraction  des  vaisseaux. 

Expérience.  —  Si  l'on  opère  sur  le  dos  de  la  main,  par  exemple, 
et  qu'on  frotte  un  corps  mousse  sur  la  peau,  au  bout  de  vingt  ou 
trente  secondes,  d'ordinaire,  apparaît  une  ligne  pâle  sur  le  trajet 
de  l'instrument.  Cette  ligne  est  due  à  la  contraction  des  vaisseaux 
touchés  qui,  devenus  moins  perméables  au  sang,  rendent  la  colo- 
ration des  téguments  plus  p&le;  elle  persiste  pendant  un  certain 
temps.  Le  retard  de  l'apparition  de  ce  phénomène,  sa  persistance 
après  que  l'excitation  a  cessé,  justifient  l'opinion  de  Henle  et  le 
rattachent  aux  autres  effets  de  la  contractilité  qui  dépend  du 
grand  sympathique  :  à  la  contraction  de  Tintestin,  par  exemple. 

2*  Une  excitation  trop  forte  épuise  la  contractilité  des  vaisseaux 
et  en  amène  le  relâchement. 

Expérience.  —  Dans  les  mêmes  conditions  que  tout  â  l'heure, 
si  l'instrument  contondant  a  été  appuyé  avec  plus  de  force,  au 
lieu  d'une  ligne  pâle,  apparaît  une  ligne  rouge  qui  semble 
due  à  la  paralysie  des  vaisseaux  ;  ceux-ci,  ayant  été  trop  excités, 
se  laissent  distendre  par  la  pression  du  sang.  Sur  les  côtés  de  la 
ligne  rouge  se  voient  deux  lisérés  blancs  correspondant  aux 
parties  qui,  situées  en  dehors  du  maximum  d'action  de  l'instru- 
ment, n'ont  été  excitées  que  juste  assez  pour  qu'elles  puissent 
réagir.  Ces  faits  confirment  encore  l'opinion  de  Henle  et  semblent 
démontrer  l'épuisement  de  la  contractilité  par  une  sorte  de  fatigue 
des  muscles  vasculaires. 


1.  Marey,  Mémoire  iur  la  contractilité  vasculaire,   {Ann.    des  $cience$  nat., 
4*  iérie,  t.  IX,  cahier  3,  1858.) 


378  LA  CIRCULATION  DU  SANG. 

Z"*  L'accoutumance  aux  excitations  rend  la  contractilité  vascu- 
laire  plus  difficile  à  épuiser. 

Tout  muscle  habitué  à  un  travail  considérable  acquiert  une 
énergie  plus  grande.  L'analogie  conduit  donc  &  supposer  que, 
pour  les  vaisseaux  aussi,  la  force  contractile  s'accroîtra  si  elle  est 
souvent  mise  en  jeu  et  que  leur  tissu  contractile,  devenu  plus 
puissant,  résistera  davantage  aux  excitants  et  s'épuisera  moins 
vite.  On  peut  s'en  convaincre  en  répétant  comparativement  les 
expériences  précédentes  sur  deux  tissus,  dont  l'un  est  soumis 
d'une  manière  habituelle  aux  agents  traumatiques  et  dont  l'autre 
est  abrité  contre  ces  agents. 

Expérience.  —  Si  Ton  opère  comparativement  sur  deux  points 
des  téguments,  dont  l'un  (comme  l'épigastre)  est  abrité  par  les 
vêtements  contre  les  contacts  extérieurs,  et  l'autre  (comme  la 
main)  y  est  souvent  exposé,  on  voit  qu'en  frottant  dans  les  deux 
cas  avec  la  même  force,  on  obtient,  à  l'épigastre  la  ligne  rouge, 
signe  d'épuisement  de  la  contractilité,  et  à  la  main  la  ligne  p&le, 
c'est-à-dire  la  contraction  mise  en  jeu.  Cette  diiTérence  d'efTets 
prouve  l'existence  de  l'accoutumance  aux  excitations  traumatiques. 

Cette  interprétation  s'applique  à  beaucoup  d'autres  faits  du 
même  genre.  Ainsi,  on  peut  expliquer  par  une  plus  grande 
puissance  de  la  contractilité  vasculaire,  que  le  pied  s'accoutume 
aux  marches  forcées,  la  main  au  maniement  de  durs  outils,  etc., 
tandis  que  ces  organes,  aux  premières  marches  ou  aux  premiers 
travaux,  se  gonflaient,  rougissaient  et  devenaient  brûlants,  signe» 
évidents  d'une  circulation  rapide  liée  au  rel&chement  de  leurs 
vaisseaux. 


To«t  dkmngemtmt  provoqué  dm  diamètre  deai  ▼aia««a«z  erée  bso 

§  S5K  —  Quand  on  provoque  un  resserrement  des  vaisseaux  et 
que  la  cause  de  ce  resserrement  cesse  d'agir,  il  se  produit  un 
relâchement  vasculaire,  et  à  la  pâleur  succède  une  rougeur  du 
tissu.  Le  phénomène  inverse  s'observe  également,  quoique  à  un 
degré  moindre,  quand  c'est  la  dilatation  des  vaisseaux  qui  s'est 
produite  la  première.  Ces  faits  étaient  déjà  connus  de  J.  Hunter 
qui  avait  trouvé  que  les  vaisseaux  dilatés  sont  plus  sensibles  que 
les  autres  aux  agents  de  contraction. 
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D'après  la  théorie  de  Henle,  il  est  assez  naturel  d'expliquer  par 
répuisement  des  vaisseaux  longtemps  resserrés  la  dilatation  se- 
condaire ;  ainsi,  après  un  bain  froid,  la  rougeur  qu'on  a  appelée 
réaction  peut  s'expliquer  de  cette  manière.  Mais  quand  la  chaleur 
a  provoqué  un  relâchement  des  vaisseaux,  comment  se  produit-il 
un  resserrement  consécutif?  Le  fait  est  pourtant  bien  réel  :  les 
verriers,  les  fondeurs,  les  cuisiniers,  quand  ils  ne  sont  plus  exposés 
au  rayonnement  de  leurs  fourneaux,  sont  plus  pâles  que  les  autres 
hommes;  les  chapeliers  qui  plongent  les  bras  dans  des  cuves  d'eau 
très  chaude  ont  ensuite  les  mains  plus  décolorées.  Enfin,  les  mé- 
decins traitent  par  des  fomentations  chaudes  certaines  rougeurs 
chroniques  de  la  peau. 

g  252.  ^  Ce  n'est  pas  seulement  les  changements  de  température 
qui  donnent  lieu  à  des  effets  consécutifs  de  sens  inverse  ;  les  autres 
exe  ants  se  comportent  de  même,  quoique  à  un  degré  moins 
pronoacé  peut-être.  L'observation  suivante,  due  à  J.  Lister,  montre 
un  cas  de  contraction  secondaire  des  vaisseaux  après  une  dila- 
tation par  cause  traumatique. 

Une  suture  serrée  pratiquée  sur  la  peau  d'un  opéré  avait  donné 
naissance  à  une  rougeur  qui  persistait  depuis  trois  jours;  dès 
qu'on  eut  enlevé  les  épingles,  la  rougeur  fit  place  à  une  pâleur  de 
la  peau. 

Ce  fait  semble  pouvoir  s'expliquer  de  la  manière  suivante  : 
les  tissus  traversés  par  les  épingles  et  soumis  à  une  cause  d'épui- 
sement traumatique  de  la  contractilité  des  vaisseaux  ont  acquis, 
par  Vaccoutumance^  une  force  contractile  plus  grande  qu'à  l'état 
normal  ;  il  en  est  résulté,  au  moment  où  l'influence  traumatique 
a  été  supprimée,  une  contraction  des  vaisseaux  plus  forte  qu'à 
l'état  normal,  d'où  suivit  la  pâleur  des  téguments  dans  ces  points. 
La  cessation  brusque  de  la  cause  de  relâchement  vasculaire  est 
venue  mettre  en  évidence  l'accroissement  de  la  force  contractile  des 
vaisseaux. 

g  253. —  Si  nous  chassons  le  sang  d'un  organe,  au  moyen  d'une 
pression  extérieure,  cet  organe  rougira  fortement  et  se  gonflera 
par  un  afflux  considérable  de  sang  dès  que  la  compression 
aura  cessé.  Quand  on  plonge  la  main  dans  une  cuve  à  mercure  et 
qu'on  l'y  maintient  pendant  quelques  minutes,  au  moment  où 
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on  la  retire,  on  la  7oit  rougir  et  se  gonfler  d'une  manière  évi- 
dente*. 

L'expérience  est  plus  concluante  encore  lorsqu'on  l'exécute  au 
moyen  d'un  appareil  spécial  que  j'ai  fait  construire  il  y  a  une 
vingtaine  d'années.  C'est  une  caisse  vitrée  dans  laquelle  on  intro- 
duit la  main  ou  i'avant-bras,  afin  de  les  soumettre  &  l'action  de 
l'air  comprimé  à  différents  degrés*.  A  mesure  que  s'élève  la  près* 
sion  de  l'air  autour  du  membre,  on  voit  celui-ci  pâlir  et  diminuer 
de  volume.  Quand  la  pression  atteint  15  à  20  centimètres  de 
mercure,  la  main  est  pâle  comme  celle  d'un  cadavre;  le  patient 
y  éprouve  des  fourmillements  et  des  troubles  de  la  sensibilité. 
Aussitôt  que  la  pression  est  diminuée,  et  même  avant  qu'elle  soit 
retombée  à  sa  valeur  normale,  la  main  rougit  subitement  et  le 
patient  éprouve  une  forte  sensation  de  chaleur  au  moment  où  le 
sang  rentre  dans  les  tissus  décomprimés.  La  rougeur  consécutive 
est  d'autant  plus  intense  que  la  compression  a  été  plus  forte  et 
plus  prolongée. 

Pendant  toute  la  durée  de  la  compression,  l'air,  pressant  élas- 
tiquement  et  dans  tous  les  sens  la  surface  des  tissus,  ne  produi* 
sait  aucune  excitation  traumatique.  La  neutralisation  partielle  de 
la  pression  du  sang  par  une  contre-pression  extérieure  semble 
la  seule  cause  à  invoquer  pour  expliquer  Taffaiblissement  de  la 
contractilité  vasculaire;  celle-ci  paraît  s*ètre  atténuée  comme  pour 
s'adapter  à  l'afTaiblissement  de  la  pression  du  sang  qu'elle  avait 
&  soutenir. 

Dans  les  conditions  physiologiques,  les  vaisseaux  des  organes 
sont  soumis  à  une  certaine  pression  extérieure  pour  laquelle  leur 
force  contractile  semble  réglée.  Ouvre-t-on  l'abdomen  d'un  animal, 
aussitôt  le  sang  afflue  dans  les  vaisseaux  de  l'intestin,  et  la  pres- 
sion générale  baisse  notablement, comme  par  l'effet  d'une  ventouse 
qui  détournerait  de  la  circulation  générale  une  grande  quantité 


1.  Il  faut,  dans  les  temps  froids,  chauffer  un  peu  le  mercure  de  la  cure,  sans  quoi, 
la  conductibilité  fort  grande  de  ce  métal  pour  la  chaleur  amènerait  bien  rite  on  refroi- 
dissement intolérable,  ou  tout  au  moins  compliquerait  l'expérience  des  eflets  du  froid 
sur  la  contractilité  vasculaire. 

3.  Cette  caisse  métallique  porte,  en  haut,  une  glace  pour  laisser  Toir  ce  qui  se  passe 
à  Pintérieur.  Une  ouyeriure  latérale  laisse  passer  la  main  ;  elle  est  munie  d'un  man- 
chon de  caoutchouc  doublé  de  taffetas  qui  forme  une  clôture  autoclave  autour  du  bras. 
Un  point  d*appui  solide  maintient  le  coude  en  arrière.  Enfln,  on  comprime  Tair  dans 
la  caisse  au  moyen  d'une  pompe  foulante  ou  d'une  trompe.  (Pour  les  détails  de  Tin- 
strument,  voir  Tra»,  M,,  t.  U,  p.  313.) 
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de  sang.  Gela  tient  à  ce  que,  dans  les  vaisseaux  intra-abdominaux, 
toujours  soumis  à  une  pression  positive»  la  pression  du  sang  est, 
&  l'état  normal,  toujours  partiellement  contre-balancée  par  la  pres- 
sion extérieure. 

La  circulation  des  viscères  s'adapte  aux  modifications  graduelles 
que  subit  la  pression  dans  les  cavités  splanchniques.  Ainsi,  des 
kystes  volumineux  ne  semblent  pas,  dans  leur  développement 
lent,  compromettre  la  circulation  de  ces  organes.  Yient-on  à 
évacuer  brusquement  le  contenu  de  ces  kystes,  des  congestions 
violentes  se  produisent  parfois  dans  les  viscères,  témoignant 
d'une  force  contractile  insufGsante  des  vaisseaux  de  ces  organes. 
Cette  diminution  de  la  contractililé  vasculaire  a  été  acquise  par 
une  adaptation  lente  des  vaisseaux  aux  conditions  de  pression 
auxquelles  ils  étaient  soumis, 

g  £54. — Les  changementsde  la  pression  du  sang  à  Tintérieur  des 
vaisseaux  en  modifient  le  diamètre;  mais,  dès  que  la  pression 
reprend  sa  valeur  normale,  il  se  produit  une  variation  de  sens 
inverse  dans  le  diamètre  vasculaire. 

On  sait  que  la  pesanteur  produit  dans  les  différentes  parties  du 
corps  des  variations  de  la  pression  du  sang;  la  contraction  des 
vaisseaux  prend  alors  des  valeurs  inégales,  pour  compenser  ces 
influences  perturbatrices.  La  pesanteur  élève  la  pression  du  sang 
dans  les  parties  déclives  et  l'abaisse  dans  les  parties  élevées.  Un 
homme  de  l'°,80  de  taille,  se  tenant  debout,  a  dans  les  vaisseaux 
des  pieds  et  dans  ceux  de  la  tète  des  pressions  très  différentes  : 
l'écart  entre  ces  pressions  est  égal  au  poids  d'une  colonne  de  sang 
de  l",80  de  hauteur,  soit  0,13  centimètres  de  mercure,  ce  qui  con- 
stitue environ  les  deux  tiers  de  la  pression  totale  du  sang  arté- 
riel. Si  les  vaisseaux  de  la  tète  et  ceux  des  pieds  réagissaient  avec 
la  même  force  contre  des  pressions  intérieures  si  inégales,  on 
verrait  la  circulation  de  la  tète  très  diminuée  dans  l'attitude  ver- 
ticale,  les  vaisseaux  de  cette  région  se  resserrant  et  n'admettant 
à  leur  intérieur  qu'une  faible  quantité  de  sang;  d'autre  part,  les 
vaisseaux  des  pieds,  trop  faibles  pour  soutenir  la  forte  pression 
qu'ils  reçoivent,  se  dilateraient  et  seraient  le  siège  d'une  circula- 
tion exagérée.  S'il  n'en  est  point  ainsi,  c'est  que  les  inégalités  de 
pression  auxquelles  nos  organes  sont  habituellement  soumis 
sont  neutralisées  par  une  inégalité  compensatrice  de  la  force  con- 
tractile de  leurs  vaisseaux. 


382  LA  CIRCULATION  DU  SANG. 

Mais  cette  contractilité  inégale  n'est  point  répartie  d'une 
manière  définitive  dans  les  vaisseaux  de  chacun  de  nos  organes. 
Aucun  d'eux  n'ayant,  en  permanence,  le  même  degré  de  déclivité, 
la  force  contractile  de  ses  vaisseaux  varie  et  s'adapte,  au  bout 
xl'un  temps  variable,  à  la  pression  intérieure  du  sang. 

Tous  les  médecins  connaissent  les  troubles  circulatoires  qui  se 
produisent  sur  les  sujets  qui  sont  restés  au  lit  pendant  longtemps 
lorsqu'on  leur  fait  prendre,  sans  transition,  l'attitude  verticale. 
Chez  ces  sujets  les  jambes  rougissent,  se  gonflent  et  deviennent 
très  chaudes,  tandis  que  la  face  pâlit  et  que  l'anémie  cérébrale 
peut  aller  jusqu'à  la  syncope.  Gela  tient  à  ce  que  la  force  contrac- 
tile des  vaisseaux  s'est  répartie  d'une  manière  plus  égale  entre  les 
vaisseaux  de  la  tète  et  ceux  des  pieds  lorsque,  par  suite  de  la  posi- 
tion horizontale  longtemps  prolongée,  il  n'y  avait  plus  d'inégalité 
dans  la  pression  du  sang  de  ces  régions.  Le  malade  se  levant 
après  cette  modification  subie,  les  influences  de  la  pesanteur  ne 
sont  plus  compensées  par  des  forces  contractiles  inégales. 

On  voit  des  bateleurs  se  tenir,  pendant  un  temps  fort  long,  la 
tète  directement  au-dessous  des  pieds,  sans  que  leur  circulation 
soit  sensiblement  troublée,  tandis  qu'il  suffit  à  un  homme  peu 
habitué  aux  exercices  du  corps  de  se  baisser  pour  ramasser 
quelque  objet,  pour  que  le  sang,  comme  on  dit,  se  porte  à  la  tète, 
et  amène  une  rougeur  notable  de  la  face  et  même  des  troubles 
des  sens. 

Cette  sorte  d'adaptation  de  la  contractilité  vasculaire  aux 
influences  de  la  pesanteur  n'exige  pas  un  temps  très  long  pour  se 
produire  ;  il  suffit  de  quelques  heures  de  séjour  au  lit  pour  qu'elle 
soit  sensible,  et  elle  est  très  manifeste,  chez  la  plupart  des  sujets» 
le  matin,  au  lever.  Dans  les  premiers  instants  de  la  station  verti- 
cale, le  visage  p&lit,  tandis  que  les  pieds  sont  chauds  et  gonflés*. 
Il  a  donc  suffi  de  sept  à  huit  heures  d'attitude  horizontale  pour 
que  les  vaisseaux  aient  perdu  l'accroissement  ou  la  diminution  de 
force  contractile  que  l'attitude  verticale  leur  avait  donnée  pendant 
le  jour  précédent*. 

Dans  une  communication  faite  &  l'Académie  de  médecine  >, 

1.  La  laméfaction  des  pieda  est  assez  sensible  pour  qu'on  ait  peine  à  mettre  le  matin 
des  chaussures  étroites  qu*on  mettra  aisément  quelques  heures  après. 

2.  On  trouTera  le  développement  de  ces  observations  sur  la  contractilité  vasculaire 
et  les  applications  qu'on  peut  en  foire  à  la  médecine,  dans  un  mémoire  que  j'ai  publié 
dans  les  Annales  des  sctehces  ncUureUes,  4*  série,  t.  IX,  18S8. 

8.  Bulletin  de  VAoad,  deméd,^  séance  du  18  juin  1878. 
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J.  Lister  cite  des  faits  qui  montrent  que  la  contractiiîté  vasculaire 
éprouve  des  modifications  plus  rapides  encore  lorsqu'à  Tinfluence 
de  l'attitude  élevée  se  joint  celle  d'un  obstacle  mécanique  &  la 
circulation  artérielle. 

Expérience.  On  élève  pendant  quelques  minutes  le  bras  d'un 
homme,  puis  on  applique  une  bande  élastique  à  la  racine  du 
membre.  On  abaisse  alors  le  bras  et  l'on  constate  que  la  circula- 
tion ne  s'y  rétablit  pas.  Replaçant  enfin  le  bras  dans  la  situation 
élevée,  on  enlève  la  bande  et  l'on  voit  le  bras  rougir;  le  sang  y  a 
pénétré  en  abondance,  malgré  l'influence  défavorable  de  la  pesan- 
teur qui  tout  &  l'heure  le  faisait  p&lir. 

Lister  explique  ces  résultats  en  admettant  «  qu'après  que  les 
tissus  du  membre  ontété  dépourvus,  pendant  un  certain  temps,  de 
toute  circulation,  il  survient,  pour  ainsi  dire,  un  besoin  de  circu- 
lation et  que  ce  besoin  de  circulation  opère  comme  un  stimulus^ 
qui  détermine  le  relâchement  des  artères,  en  agissant  sur  le 
système  vaso-moteur  de  la  même  manière  que  le  fait  la  chaleur.  » 

En  opérant  sur  des  animaux,  l'illustre  chirurgien  de  Londres  a 
vu  que  des  veaux  et  des  chevaux,  étant  couchés  sur  le  dos  pen- 
dant qu'on  leur  tenait  une  jambe  dans  l'élévation  complète, 
présentaient  des  modifications  circulatoires  plus  grandes  encore 
que  celle  qui  vient  d'être  signalée  sur  l'homme.  Les  artères  dimi- 
nuaient de  calibre,  au  point  d'être  réduites  au  sixième  de  leur 
diamètre  normal  ;  l'artère  métacarpienne  ne  donnait  plus  de  sang 
quand  on  la  divisait. 

Si  l'on  considère  que  chez  les  quadrupèdes  l'élévation  des  mem- 
bres inférieurs  est  bien  plus  insolite  encore  que  chez  l'homme, 
on  comprendra  que  les  vaisseaux  des  membres  inférieurs  soient 
pourvus  d'une  contractiiîté  énergique  qui  fasse  un  obstacle  con- 
sidérable au  cours  du  sang  lorsque ,  le  corps  étant  déclive,  un 
membre  est  tenu  en  élévation. 


].  CeUe  explication  rappelle  celle  de  J.  Hunter  qai,  pour  rendre  compte  de  Tabord 
dv  sang  dans  les  parties  lésées^  invoque  le  stimulus  de  nécessité,  c'est-à-dire  le  besoin 
de  sang  pour  la  réparation  des  tissas.  Ces  explications  un  peu  téléologiques  nous 
semblent  inutileS)  et  nous  préférerions  nous  borner  à  la  constatation  du  fait,  en  disant 
que  par  ta  suppression  complète  de  Tabord  du  sang  la  contractilité  des  artères  a  été 
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Be  la  coatraettttté  ▼asevlalre  étadlé«  ««r  des  «ripaBes  isolés 
et  soanUs  *  la  elrealatioa  «rtUlelelle* 

g  255.  —  Ludwigadoté  la  physiologie  d'une  admirable  méthode 
qui  consiste  à  isoler  du  corps  un  organe  et  &  faire  circuler  à 
travers  ses  vaisseaux  du  sangdéfibriné.  On  place  ce  sang  dans  un 
réservoir  élevé,  ou  mieux  dans  un  vase  de  Mariotte,  aGn  d'avoir 
une  source  de  pression  constante ,  puis,  par  des  tubes  de  caout- 
chouc munis  d'ajutages  appropriés,  on  fait  arriver  ce  sang  dans 
une  ou  plusieurs  des  artères  afférentes  de  Torganc  isolé.  Le  sang 
traverse  le  système  capillaire  et  s'écoule  par  les  veines  que  l'on 
peut,  dans  certains  cas,  munir  de  tubes  efférents  par  lesquels 
s'écoule  le  sang  veineux. 

Dans  ces  conditions,  si  le  diamètre  des  vaisseaux  change  sons 
une  influence  quelconque,  le  débit  du  sang  par  les  veines  permet- 
tra de  le  constater. 

Si  à  la  manière  de  Mosso,  gS40,  on  étudie  les  changements  de 
volume  d'un  organe  soumis  à  la  circulation  artiQcielle,  sous  une 
charge  constante,  on  a  un  moyen  d'évaluer  d'une  manière  ri- 
goureuse la  valeur  des  dilatations  ou  des  resserrements  que 
provoquent  certaines  influences.  Ainsi,  Mosso^  a  montré  qu'en 
suspendant  un  instant  le  cours  du  sang  dans  un  organe,  on  pro- 
voque dans  les  vaisseaux  une  atonie  qui  se  traduit  par  une  circu- 
lation plus  abondante  aussitôt  que  le  cours  du  sang  est  rétabli. 

Sur  un  rein  soumis  &  cette  expérience,  chaque  fois  qu'on  avait 
arrêté  l'écoulement  du  sang  pendant  quelques  minutes,  Mosso 
observait,  au  moment  de  la  reprise  du  courant,  une  plus  grande 
rapidité  de  la  circulation.  Cet  auteur  attribue  ce  phénomène  &  une 
dénutrition  des  vaisseaux  qui  aurait  lieu  pendant  l'arrêt  circula- 
toire et  leur  enlèverait  une  partie  de  leur  force  élastique.  Il  semble 
plus  naturel  de  rapprocher  les  expériences  de  Mosso  de  celles  qui 
ont  été  citées  précédemment  et  d'expliquer  la  circulation  plus 
rapide  qui  se  produit  à  la  reprise  du  cours  du  sang  par  l'affai* 
blissement  de  la  contractilité  vasculaire  adaptée  &  une  faible  pres- 
sion à  l'intérieur  des  vaisseaux. 

1.  Mosso,  Sopra  cUcune  nuove  propriela  délie  pareil  dét  v<Mt  tanguini^  Torin  1875. 
Traduction  du  mémoire  Von  einigen  neuen  Eigensekaften  der  Qefatnoand,  (Ludiaig'» 
Arbeiten,  Leipzig,  1874.) 
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La  figure  209  montre  comment  ont  varié  les  débits  du  sang  versé, 
de  minute  en  minute,  par  les  veines  du  rein.  En  réunissant  par 
une  ligne  le  sommet  de  toutes  les  ordonnées,  on  aurait  la  courbe 
de  la  vitesse  moyenne  du  sang^  Or,  au  début  de  l'expérience,  c'est- 
à-dire  après  un  long  arrêt  de  la  circulation,  puisque  le  rein  était 
séparé  du  corps  depuis  plusieurs  heures,  on  voit  que  la  quantité 
du  sang  qui  a  coulé  était  considérable  ;  c'est  que  les  vaisseaux 
avaient  peu  de  force  contractile.  Piiis,  à  mesure  que  la  circulation 
continue,  on  voit  diminuer  l'abondance  de  l'écoulement  jus- 
qu'en P,  moment  où  Ton  arrête  la  circulation.  Âpres  20  minutes 
de  suspension  on  recommence  à  faire  couler  le  sang,  et  la  vitesse 


Fig.  209.  Circulation  artificielle  dans  le  rein  ;  variations  du  débit  suivant  que  la.  circulation  a  été 
plus  ou  moins  longtemps  suspendue  (d'apris  Mosso).  ■     .  J 


de  l'écoulement  arrive  à  un  degré  plus  élevé  que  celui  qu'on 
observait  à  la  fin  de  la  première  expérience,  mais  moindre 
qu'au  début;  puis  elle  décroît  de  nouveau.  En  F',  nouvelle  sus- 
pension de  la  circulation  durant  48  minutes  ;  quand  le  cours  du 
sang  est  rétabli,  la  vitesse  en  est  plus  grande  que  dans  la  seconde 
expérience,  puis  elle  décroît  encore. 

Il  résulte  de  ces  expériences  que  tout  arrêt  de  la  circulation 
laisse  les  vaisseaux  atones,  et  que  leur  atonie  est  d'autant  plus 
prononcée  que  l'arrêt  de  la  circulation  a  duré  plus  longtemps. 
Le  passage  du  sang  rend  aux  vaisseaux  leur  tonicité  normale,  ce 
qui  réduit  beaucoup  la  quantité  de  sang  qui  traverse  le  rein. 

1.  Voir  Méih.  graph.,  p.  29. 
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iBIfetB  dea  eoaraats  TolUiIqveB  sar  la  eoatrAetilIté  des  eapHlalrcs. 

§  256.  — Mosso  fit  agir  sur  le  rein  placé  dans  les  conditions  qui 
viennent  d'être  décrites  des  excitations  électriques  de  différentes 
sortes  ;  il  a  trouvé  que  les  courants  induits  étaient  sans  effet  sur  les 
vaisseaux  du  rein,  tandis  que  les  courants  de  pile  provoquaient,  & 
chaque  fois  qu'on  les  appliquait,  un  resserrement  vasculaire. 
Ce  resserrement  se  traduit  dans  la  figure  SIC,  par  les  dépressions  R 


Kig.  310.  Circulalion  artifi.  ielle  d.ms  un  rf  in  soumis  h  des  cxcitalions  par  des  courants  de  pile.  La  ligne 
dnaeuae  du  haut  de  la  figure  exprime  les  changements  de  volume.  Les  ordonnées  verticales,  de 
longueurs  variables,  expriment  le  débit  du  sang  qui  a  traversé  le  rein  à  chaque  minute.  R  R  exci- 
tations électriques;  P  P"  ralentissements  de  la  circulation  et  diminutions  du  volume  du  rein. 


et  R  de  la  courbe  des  volumes  et  de  celledes  vitesses.  En  P',  on  a  fait 
un  arrêt  de  la  circulalion  ;  les  vaisseaux  se  vidant  en  partie  de  leur 
contenu  ont  amené  alors  une  diminution  de  volume  du  rein.  Enfin, 
après  les  resserrements  vasculaires  produits  par  le  courant  de  pile, 
comme  après  les  arrêts  de  la  circulation,  on  voit  que  les  vaisseaux 
se  sont  rel&chés  et  que  l'organe  s'est  tuméfié,  en  même  temps  que 
l'écoulement  du  sang  était  plus  abondant.  Il  semble  que  le  relâ- 
chement vasculaire  qui  suit  les  excitations  électriques  puisse  être 
attribué  à  la  fatigue^  suivant  la  théorie  de  Henle. 
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Aettoa  qae  !•■  poisons  mêlés  an  sanip  prodalnent  sur  le  calibre 

des  Talsseaax. 

g  257.  —  La  méthode  indiquée  ci-dessus  a  montré  à  Mosso  que 
la  nicotine  à  faible  dose,  1/10  000,  mêlée  au  sang  qui  traverse  le 
rein,  provoque  un  resserrement  passager  des  vaisseaux,  tandis 
qu'à  forte  dose  elle  en  produit  le  relâchement.  Ces  résultats  con- 
cordent parfaitement  avec  ceux  que  les  autres  physiologistes  ont 
obtenus  en  empoisonnant  des  animaux  par  la  nicotine. 

Vatropine,  à  dose  de  1/100  000,  resserre  notablement  les  vais- 
seaux, mais  cet  effet  disparaît  promptement;  à  dose  de  I/IOOOO, 
elle  donne  naissance,  après  un  court  resserrement,  à  une  dilata- 
tion prononcée  des  vaisseaux. 

V hydrate  de  Moral,  à  dose  de  1  à  2/100  accélère  la  circulation 
jusqu'à  rendre  le  débit  cinq  à  six  fois  plus  grand;  quand  Taccé- 
lération  est  peu  prononcée,  les  vaisseaux  réagissent  encore 
aux  excitations  électriques  en  se  resserrant,  mais  plus  tard,  non 
seulement  ils  ne  montrent  plus  de  resserrement  appréciable,  mais, 
après  Texcitation,  ils  deviennent  plus  larges  qu'avant. 

Ces  remarquables  expériences  devraient  être  reprises  et  peut- 
être  y  aurait-il  avantage  à  modifier  les  appareils,  surtout  ceux 
qui  traduisent  les  changements  de  volume  des  organes.  Mais  les 
résultats  que  Mosso  a  obtenus  montrent  que  la  contractilité  des 
vaisseaux  capillaires  peut  être  mesurée  avec  une  grande  précision. 
Ces  mesures  du  diamètre  des  vaisseaux  faites  d'après  les  chan- 
gements de  volume  des  organes  l'emportent  de  beaucoup,  au  point 
de  vue  de  l'exactitude,  sur  les  appréciations  basées  sur  les 
changements  de  coloration  des  tissus  et  même  sur  Texamen  des 
tissus  vasculaires  placés  dans  le  champ  du  microscope  ^ 

On  verra,  dans  le  chapitre  prochain,  comment  le  système  ner« 
veux  tient  sous  sa  dépendance  la  contractilité  des  petits  vaisseaux. 

1.  Toutefois,  une  ingénieuse  méthode  a  été  introduite  par  Holmes  {Êlucks  expéri- 
menlaUs  sur  iemoded^acUon  du  seigle  ergoté,  thèse  inaug.,  Paris,  1870)  pour  étudier 
au  microscope  les  changements  de  calibre  des  vaisseaux  sous  l'influence  du  seigle  er- 
goté. L*auteur  dessine  à  la  chambre  claire  le  diamètre  d'un  vaisseau,  et  répétant  ces 
mesures  à  des  intervalles  réguliers,  recueille  des  figures  sur  lesquelles  on  suit,  avec 
beanconp  de  précision,  les  phases  des  changements  de  diamètre  des  vaisseaux .  Il  a 
TU  ainsi  que  par  Teflet  de  Tergotine  les  capillaires  se  resserrent  d'environ  la  moitié 
de  leur  diamètre,  pendant  que  les  battements  du  cœur  se  ralentissent  et  tombent 
de  60  à  40  et  même  à  20  par  minute. 


CHAPITRE    XXIV. 


NERFS  VASO-MOTEURS. 


Décoiivorte  de  Taclion  vaso-molricc  du  grand  syinpatiiiqae.  —  Durée  et  phase»  de 
Taclion  vaso-motrice  du  grand  sympathique.  —  Démonstration  manométriqae  du 
resserrement  vasculairc  après  l'excitation  du  grand  sympathique.  —  Démonstration 
du  resserrement  vasculaîre  sur  l'homme  d'après  le  changement  de  volume  dos  or- 
ganes. —  Constatation  des  changements  de  diamètre  des  vaisseaux  par  la  double 
inscription  des  pressions  artérielle  et  veineuse.  —  Tonus  vasculaire.  —  Nerfs  vaso- 
moteurs.  —  Multiplicité  des  nerfs  vaso-dilatateurs.  —  Origines  cenirales  des  nerCs 
vaso-moteurs.  —  Comparaison  des  deux  ordres  de  nerfs  vaso-moteurs. 


On  trouve  dans  l'ancienne  médecine  une  sorte  de  prévision  de 
Faction  que  le  système  nerveux  exerce  sur  les  vaisseaux  sanguins; 
mais  SénacS  Haller  et  les  autres  auteurs  qui  croyaient  à  cette 
influence  n'ont  jamais  constaté  de  visu  le  resserrement  des  vais- 
seaux. L'histologie,  en  montrant  que  les  parois  vasculaires  sont 
pourvues  d'une  couche  de  flbres  contractiles  semblables  à  celles 
des  muscles  de  la  vie  organique,  flt  admettre  par  HenleS  &  titre 
d'induction,  que  des  nerfs  animaient  ces  fibres  et  que  le  rôle  de 
ces  nerfs  était  analogue  à  celui  des  nerfs  de  l'intestin.  Henle  attri- 
bue le  resserrement  des  vaisseaux  à  l'action  des  nerfs;  il  dit  que, 
dans  le  cas  de  fatigue  et  d'épuisement  du  système  nerveux,  les 
vaisseaux  se  relâchent  et  qu'il  en  résulte  les  apparences  de  Tin- 
flammation.  Se  fondant  sur  ce  fait  que  le  resserrement  vasculaire 
ne  se  produit  pas  toujours  dans  la  région  qui  a  été  excitée,  ce 
savant  suppose  en  outre  que  le  resserrement  des  vaisseaux  se  fait 
d'une  manière  réflexe.  Vers  la  même  époque,  Stilling*  formula  les 

1.  Sénac,  Traité  de  la  structure  du  cœur,  Paris  1777,  t.  H,  p.  193  et  194. 

2.  Henle,  Traité d'anatomie  générale,  t.  Il,  p.  22,  44,67  {Encyclopédie  anatomiquCj 
trad.  française,  1843). 

3.  Stilling,  Recherches  path,  et  médico-praliques  sur  Virritation  spinctU,  Leîpugj 
1840. 
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mêmes  idées  et  donna  aux  nerfs  vasculaires  un  nom  qui  leur  a 
été  conservé,  celui  de  vaso-moteurs. 

Il  manquait  &  ces  conceptions  une  démonstration  expérimen- 
tale. Yalentin,  il  est  vrai,  avait  annoncé  que  des  vaisseaux  lui 
avaient  paru  se  resserrer  sous  Tinfluence  de  Texcitation  des  nerfs 
qui  cheminaient  avec  eux;  mais  c'est  à  Cl.  Bernard  qu'il  appar- 
tenait de  démontrer  que  le  calibre  des  vaisseaux  est  subordonné 
&  Faction  du  système  nerveux  grand  sympathique  K 

BéeowTerte  4e  l'acttoa  ▼aso-motriee  ém  grand  sympa thli|ae. 

g  258.  —  En  coupant  sur  un  cheval  le  nerf  grand  sympathique 
&  la  région  du  cou,  Cl.  Bernard  (1851)  vit  que  la  moitié  correspon- 

1 .  On  a  contesté  à  Cl.  Bernard  Thonneur  de  cette  découverte,  et  Ton  a  cité  beaucoup 
d*auteQr8  qui, ayant  avant  lui  coupé  le  grand  sympathique,  ont  observé  les  changements 
de  calibre  que  présentent  alors  les  vaisseaux.  Mais  si  Ton  se  reporte  aux  travaux  de  ces 
auteurs,  on  constate  qu^en  signalant  la  rougeur  conjonctivate  après  la  section  du  sym- 
pathique au  cou,  ils  attribuaient  cette  rougeur  à  une  inflammation  consécutive  à  la  lésion 
nerveuse.  Pourfour-du-Petit*,  Gruikshank*,  Arnemann^,  John  Reid^,  formulent  cette 
opinion  et  ne  voient  pas,  dans  la  dilatation  vasculaire,  la  preuve  d'une  action  physiolo- 
gique du  sympathique  sur  les  vaisseaux.  Dupuy  (d'Alfort)'  constate,  il  est  vrai,  réchauf- 
fement de  la  base  de  l'oreille;  Brachet*^  va  plus  loin  et  admet  qu'après  la  section  du 
sympathique,  les  vaisseaux  ont  perdu  leur  tonicité.  SchiCT^  a  revendiqué  pour  lui-même 
la  démonstration  du  rôle  des  vaso-moteurs.  Ces  travaux,  bien  qu'antérieurs  aux  expériences 
de  Bernard,  n'avaient  pas  réussi  à  attirer  l'attention  des  physiologistes  et  des  médecins  sur 
le  rôle  du  grand  sympathique  comme  agent  de  la  contraclilité  vasculaire.  Ce  n'est 
certainement  pas  à  ces  sources  bibliographiques  que  Bernard  a  puisé  l'idée  de  sa  célè- 
bre expérience  sur  les  effets  de  la  section  du  sympathique.  Bien  que  très  discutable, 
rinterprétation  même  qu'il  a  donnée  des  changements  que  cette  lésion  amène  dans 
la  température  animale  montre  que  ce  savant  ne  s'était  inspiré  des  idées  de  personne. 
C'est  lui  qui  a  montré  l'importance  du  rôle  des  nerfs  ganglionnaires,  qui  a  suscité  sur 
ce  sujet  la  controverse  et  qui,  variant  de  mille  façons  tes  expériences  sur  la  section  du 
sympathique,  a  fourni  les  principaux  éléments  pour  la  théorie  qui  règne  aujourd'hui. 
Cette  gloire,  du  reste,  est  accordée  à  Bernard  par  l'historien  le  plus  compétent  sur  la 
question,  Vulpian.  (Leçons  sur  Vappareil  vaso-moteur,  ^aris,  1875.) 

1 .  PoQrfoar-du-Petlt,  Mémoire  dans  lequel  il  est  démontré  que  les  nerfs  intercostaux  four- 
nissent des  rameaux  qui  portent  des  esprits  aux  yeux.  {Mém,  de  VAcad.  des  se.  1737,  p.  1 
et  Boiv.) 

3.  W.  Cruikshank,  ExperimerU  on  theNerves,  parliculary  on  their  Reproduction,  and  on  the 
spiniU  Marrovo  ofliving  Animais.  {PhU.  Trans.,  t.  XVII,  1775.  p.  513  el  suiv.) 

S.  AraeoMDn,  Versuche  iiber  dis  Régénération  der  IVerven.  Gôttingen,  1797. 

4.  John  Raid,  An  expérimental  Investigation  into  the  Fonctions  of  the  eight  Pair  of  Nerves, 
on  the  Glossopharyngeal^  Pneumogastric^  and  spinal  Accessory,  {The  Edinburg  médical  and 
aurgical  Journal^  t.  XLIX,  1838,  p.  133.) 

5.  Dopay,  Observations  et  expériences  sur  l' enlèvement  des  ganglions  gutturaux  des  nerfs 
irisplanchniqiies  sur  des  chevaux.  {Joum.  de  Méd.  de  Leroui,  1816.) 

6.  Brschei,  Recherches  expérimentales  sur  les  fonctions  du  système  nerveux  ganglionnaire^ 
3*  édit.,  1837.  p.  431  et  soi?. 

7.  Sebîff,  Devi  motoria  baseos  encephali,  Bockenhemil,  1845,  el  dans  la  tlièse  d'un  de  s: s  élè- 
ves, F.  de  Meyer  :  Paratyssos  nervi  trigemini,  Francfort-sur-le-Mein,  1847. 
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dante  de  la  tète  s*échauffe,  se  couvre  de  sueur,  et  que  les  vaisseaux 
y  deviennent  plus  larges.  Frappé  de  réchauffement  que  présentait 
la  région  opérée,  phénomène  que  nul  n'avait  signalé  avant  lui, 
Cl.  Bernard  crut  d'abord  avoir  découvert  un  nerf  de  calorification, 
mais  bientôt  Brown-Séquard  et  Waller  émirent  cette  idée,  que 
réchauffement  constaté  par  CI.  Bernard  était  dû  au  relâchement 
des  vaisseaux  qui,  devenant  plus  larges,  laissaient  circuler  dans 
la  région  correspondante  une  plus  grande  quantité  de  sang^  Ce 
phénomène  de  réchauffement  d'une  région  par  la  circulation  plus 
rapide  avait  déjà  été  vu  et  compris  par  J.  Hunier  à  propos  de 
Tinflammation  ;  nous  aurons  à  l'étudier  spécialement  dans  le 
chapitre  xxx,  consacré  aux  influences  de  la  circulation  du  sang 
sur  la  chaleur  animale. 

Brown-Séquard^  montra  bientôt  que  la  galvanisation  du  bout 
périphérique  du  sympathique  coupé  produit  l'effet  inverse  de 
celui  qui  résulte  de  la  section  du  cordon  sympathique,  c'est-à- 
dire  que  l'électrisation  amène  la  pâleur  et  le  refroidissement  de 
la  région  dont  les  vaisseaux  sont  animés  par  ce  nerf.  Cette  démons- 
tration complétait  l'analogie  du  grand  sympathique  avec  les  nerfs 
moteurs  et  prouvait  que,  si  la  section  de  ce  nerf  paralyse  la  tunique 
vasculaire  et  laisse  les  vaisseaux  céder  à  la  pression  du  sang, 
son  excitation,  semblable  à  celle  d'un  nerf  moteur,  fait  contracter 
les  muscles  des  vaisseaux  et  en  diminue  le  calibre. 

Ainsi,  les  nerfs  émanés  du  grand  sympathique  et  que  Ton  voit 
ramper  sur  les  parois  des  artères,  ces  nerfs  que  le  scalpel  de  Ru- 
dolphi  avait  suivis  jusque  dans  la  tunique  moyenne  ou  musculaire 
des  vaisseaux,  sont  des  nerfs  moteurs  qui  président  au  resser- 
rement vasculaire  et  règlent  les  circulations  locales,  ainsi  que 
l'avaient  prévu  Henle  et  Stilling*. 

1.  Philadelphia  médical  Examiner ,  Aug.  1852. 

2.  L'ensemble  des  effets  que  produit  la  sectioD  du  grand  sympathique  au  cou  est  très 
complexe;  à  côté  des  phénomènes  liés  au  rel&chemeut  des  vaisseaux,  il  en  est  d'autres 
qui  montrent  que  le  cordon  sympathique  renferme  des  éléments  nerveux  de  diffé- 
rentes natures.  Ainsi,  après  la  section  de  ce  nerf,  la  moitié  correspondante  de  la  tête  se 
couvre  de  sueur  ;  d'autre  part,  la  pupille  se  resserre  sous  Tinfluence  de  la  section,  se  di- 
late par  la  galvanisation  du  sympathique.  On  crut  d'abord  que  ces  effets  étaient  liés  à  la 
modification  vasculaire  et  produits  par  les  changements  de  volume  de  Piris  lui-môme,  sous 
'influence  de  congestion  et  d'anémie  successives,  opinion  qui  récemment  encore  trou- 
vait des  défenseurs^.  Mais  Cl.  Bernard'  émit  l'opinion  que  ce  ne  sont  pas  des  mêmes 
origines  rachidiennes  que  viennent  les  nerfs  de  Tiris  et  ceux  des  vaisseaux;  et  Fran- 

1.  MosBo,  Sut  movimerUi  idraulici  deW  iride,  Turin,  1875. 

3.  Cl.  Bernard  et  Cb.  Rouget  (Thèse  d'agrégation  de  Chrétien,  1876). 
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g  259.  —  Nous  avons  décrit  au  chapitre  précédent,  §  245,  la  durée 
considérable  de  la  période  d'excitation  latente  qui  précède  le  res- 
serrement des  vaisseaux.  A  quoi  tient  ce  retard  du  mouvement 
sur  l'excitation?  Est-ce  à  une  transmission  extrêmement  lente  de 
l'excitation  dans  les  nerfs  vaso-moteurs?  ce  retard  est-il,  au  con* 
traire,  inhérent  aux  muscles  vasculaires? 

Certaines  expériences  de  Chauveau  paraissent  prouver  que  la 
transmission  nerveuse  se  fait  dans  les  branches  du  grand  sympa- 
thique avec  une  lenteur  beaucoup  plus  grande  que  dans  les  nerfs 
encéphalo-rachidiens.  Cette  différence  s'exprimerait  par  le  rapport 
de  1  &  8  environ '.  Mais  le  retard  du  resserrement  vasculaire  étant 
sensiblement  le  même  quand  on  excite  un  faisceau  nerveux  vaso* 
moteur  &  une  certaine  distance  du  bouquet  vasculaire  innervé  par 
ces  nerfs  et  au  voisinage  immédiat  des  vaisseaux,  il  faut  bien 
reconnaître  que  la  cause  du  retard  considérable  de  la  réaction 
vasculaire  ne  réside  point  dans  la  lenteur  de  la  transmission  ner- 
veuse. C'est  vraisemblablement  dans  les  muscles  lisses  des  vais- 
seaux qu'il  faut  placer  la  cause  de  ce  retard  :  on  sait,  en  effet, 
avec  quelle  lenteur  les  muscles  lisses  réagissent  aux  excitations 
quand  on  les  excite  directement. 

Enfin,  il  est  nécessaire  de  rappeler  que  tous  les  organes  mus- 
culaires (à  fibres  lisses  ou  striées)  qui  ne  sont  pas  soumis  à  la 

çois-Pranck*  a  pa  isoler,  en  dbren  poinU  de  leur  trajet  entre  la  moelle  épinière  et 
rirU,  les  filets  motears  iriens  et  les  filets  vasculaires  du  sympathique  cervical. 

Cest  encore  à  la  paralysie  de  filets  spéciaux  que  paraît  due  la  rétraction  du  globe 
oculaire  et  l'enfoncement  de  rœil*,  la  sécrétion  des  glandes  de  Meibomius^  le  déploie* 
ment  de  la  membrane  nictitante  *,  raffaissement  de  la  narine,  etc. 

Mais  les  antres  phénomènes,  rougeur  de  la  peau,  augmentation  du  diamètre  des  art^ 
res,  accroissement  d'énergie  de  leurs  battements,  g  182,  élévation  de  la  presssion  dans 
les  artères  de  petit  calibre  (coronaire  labiale],  élévation  de  la  température  locale,  sont 
des  effets  plus  ou  moins  directs  du  relâchement  des  vaisseaux  et  de  la  moindre  résis- 
taaœ  au  cours  du  sang. 

1.  Chauveau,  Sur  la  vitesse  de  transmission  dts  excitations  dans  Us  nerfs.  (Compte» 
rendus,  t.  LXXXVU,  1878,  p.  95.) 

I.  Frtaçoit-Fnnck  Sur  VinrwrwUion  dé  VirU,  (7ra«.  lab,^i.  Vf.) 

3.  L'enfoncement  de  l'œil  est  dû  à  la  paralysie  des  muscles  de  raponérrose  muscalaire  de  l'orbie 
(moadesdeMaUer). 

•  S.  La  membrane  nictitante  se  déplacerait  d'elle-même  et  passÎTement,  par  suite  de  renfDBoeOMnt 
de  roui.  (Cl.  Bernard,  Qyst.  nerv,,  t,  II.  p,  319.) 
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volonté  et  dont  les  nerfs  moteurs  sont  pourvtÂS  d'appareils  gwnglion- 
naires  terminaux  réagissent  avec  un  retard  considérable  aux 
excitations  appliquées  à  leurs  nerfs  ^ 

Quand  on  étudie  les  phases  du  resserrement  vasculaire  pro- 
voqué par  Texcilation  des  nerfs  vaso-moteurs ,  en  inscrivant  la 
courbe  de  la  pression  dans  le  bout  périphérique  d'une  artère  (voy. 
§  260],  on  observe  les  faits  suivants  :  à  partir  du  moment  où 
le  resserrement  des  vaisseaux  a  débuté,  le  resserrement  va 
croissant  pendant  un  certain  nombre  de  secondes  qui  varie  sui- 
vant la  durée  de  l'excitation  ;  mais  il  est  remarquable  que,  même 
avec  des  excitations  de  courte  durée  (1/2  seconde,  par  exemple), 
les  vaisseaux  continuent  à  se  resserrer  presque  aussi  longtemps 
qu'avec  une  excitation  vaso-motrijce  beaucoup  plus  longue. 

Après  cette  période  d'augment  dans  la  constriction  vasculaire, 
vient  une  période  d'état  en  général  peu  prolongée  ;  puis  le  relâ- 
chement se  produit  graduellement,  plus  lentement  que  ne  s'était 
produit  le  resserrement.  De  sorte  que  si  Ton  envisage  l'ensemble 
de  la  courbe,  on  a  sous  les  yeux  un  tracé  tout  à  fait  comparable, 
à  la  différence  de  durée  près,  à  celui  d'une  secousse  fournie  par 
un  muscle  fatigué. 

A  la  suite  du  resserrement,  le  relâchement  vasculaire  est  d'au- 
tant plus  profond  que  le  resserrement  a  été  plus  énergique  :  les 
vaisseaux  subissent  alors  une  dilatation  seconcfatVe,  souvent  consi- 
dérable, bien  connue  de  tous  les  physiologistes  et  qui  a  pu,  en 
certains  cas,  en  imposer  pour  une  dilatation  d'emblée^  quand  on  a 
laissé  passer  inaperçu  le  phénomène  de  resserrement  initial. 

Enfin,  peu  à  peu  les  vaisseaux  reprennent  leur  calibre  moyen 
normal,  mais  il  faut  plusieurs  minutes  pour  que  cette  restitution 
de  Tétat  initial  soit  complète. 


IMw«astrattoB  iiuiB«mélriq«e  il«  ■«■■enemeiit  vasenkilre  après 
l'exeitatloB  dn  sraad  «ympaUiliiae. 

g  260.  —  Dans  les  premières  expériences  faites  pour  déterminer 
l'action  des  nerfs  vaso-moteurs,  on  jugeait  de  l'état  de  resserre- 
ment des  vaisseaux  par  la  coloration  ou  la  température  des 
tissus.  Mais  la  coloration  des  tissus  ne  saurait  être  appréciée 

1 .  Ranvier,  Leçons  sur  les  appareils  terminaux  des  nerfs  dans  les  muscla  de  la 
vie  organique.  (Cours  de  1877-1878  publié  en  1880.) 
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avec  assez  de  rigueur  pour  qu'on  en  puisse  tirer  une  indication 
précise  des  changements  de  calibre  des  vaisseaux.  Si  ces  change* 
ments  sont  faibles,  ou  s'ils  s'effectuent  lentement,  ils  nous  échap- 
pent :  il  en  est  ainsi  de  tous  les  mouvements  que  nous  cherchons 
à  apprécier  par  la  vue. 

D'autre  part,  la  mesure  des  températures  ne  donne  ses  indi- 
cations qu'avec  un  long  retard  :  celui  qui  est  nécessaire  à  la 
mise  en  équilibre  du  thermomètre  avec  la  température  des  tis- 
sus. Ajoutons  que  cette  méthode  est  infidèle,  car  certaines  régions, 
celles  qui,  à  l'état  normal,  ont  la  température  du  sang,  ne  s'é- 


Fig.  211.  Ligne  supérieure,  augmeuUtion  de  la  pression  dans  un  raanomèlre  applique:  au  boul  péri'- 
phérique  de  la  carotide.  —  Ligne  moyenne,  pression  manométrique  dans  le  bout  central  de  la 
ciTolide.  —  Ligne  inférieure,  signal  des  excitations  électriques  E. 

Le  retard  du  resserrement  Tasculaire  est  ici  de  4/10  de  seconde.  (Exp.  de  François-Franck.) 


chauffent  ni  ne  se  refroidissent,  quel  que  soit  le  changement  de 
calibre  de  leurs  vaisseaux,  c'est-à-dire  quelle  que  soit  la  lenteur 
ou  la  vitesse  du  sang  qui  les  traverse  (voir  chap.  xxx). 

L'emploi  du  manomètre  renseigne  d'une  manière  très  précise 
sur  la  dilatation  ou  le  resserrement  des  vaisseaux  d'une  région 
quand,  après  avoir  coupé  l'artère  afférente,  on  applique  l'instru- 
ment au  bout  périphérique  de  ce  vaisseau.  Au  moment  d'un 
resserrement  vasculaire,  le  sang  reflue  dans  les  branches  de 
l'artère  afférente  et  produit  une  élévation  du  manomètre.  Dans 
cette  manière  d'opérer,  on  est  à  l'abri  des  effets  qui  pourraient 
dépendre  d'un  changement  dans  la  pression  générale,  à  la  con- 
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dition  que  le  vaisseau  exploré  ne  soit  pas  en  rapport,  par  de 
larges  anastomoses,  avec  les  artères  voisines  restées  libres. 

La  figure  SU  représente  en  haut,  PCBp,  les  changements  de 
la  pression  du  sang  dans  le  bout  périphérique  de  la  carotide  d'an 
animal»  sous  l'influence  de  l'excitation  du  ganglion  cervical  su* 
périeur  du  grand  sympathique.  L'excitation  du  nerf  est  indiquée 
par  les  vibrations  d'un  signal  électro- magnétique.  En  même 
temps  on  inscrivait,  PC 6c,  la  pression  générale  du  sang  au 
moyen  d'un  manomètre  adapté  au  bout  central  de  l'artère  caro- 
tide. Cette  expérience  montre  qu'après  l'excitation  du  ganglion 
sympathique  cervical,  les  vaisseaux  émanés  de  la  carotide  se  sont 
resserrés  et  ont  fait  refluer  le  sang  vers  leur  tronc  d'origine. 

Si  Ton  se  fût  borné  à  mesurer  la  pression  générale,  cette  con- 
striction  vasculaîre  n'eût  produit  que  des  effets  inappréciables; 
elle  eût  môme  pu  être  entièrement  masquée  par  un  abaissement 
qui,  par  hasard,  se  produisit,  au  même  instant,  dans  la  pression 
générale  sur  le  tracé  de  l'artère  carotide  (bout  central). 

L'exploration  manométrique  du  bout  périphérique  des  artères 
a  été  employée  en  Allemagne,  depuis  quelques  années,  précisément 
dans  le  but  d'étudier  l'état  de  la  circulation  périphérique  sous 
l'influence  des  nerfs  vaso-moteurs*. 

Un  manomètre  appliqué  à  l'une  des  veines  principales  d'une 
région  traduirait  également,  par  un  abaissement  de  la  pression, 
le  resserrement  des  vaisseaux.  Heidenbain,  Âlexander  et  Gott- 
stein  *  ont  exploré  de  cette  manière  la  pression  veineuse  pour  étu- 
dier Faction  des  vaso-moteurs  des  muscles  ;  Dastre  et  Morat,  pour 
ceux  des  membres  inférieurs  chez  le  cheval. 

Il  faut  toutefois  distinguer,  dans  ce  cas,  les  effets  immédiats  du 


1.  En  1872,  Cyon  et  Aladoff  ont  exploré  la  pression,  altematïTement  dans  le  bout  cen- 
tral et  dans  le  bout  périphérique  des  artères  viscérales  de  TabdorneB,  pour  déternatner 
Taction  de  certains  filets  du  ganglion  premier  thoracique.  En  1874,  Navalichin  de  Ka- 
zan  {Pfluger*B  Arch,.  VIII,  p.  609)  étudia  par  cette  mélhode  ^innervation  vaso-motrice  de 
différentes  branches  de  l'aorte.  En  1878,  François-Franck,  étudiant  la  pression  artérielle 
récurrente  simultanément  dans  les  bouts  périphériques  d'une  carotide,  d'une  vertébrale 
et  d'une  artère  des  membres,  a  montré  l'indépendance  des  circulations  locales  dans 
ces  divers  réseaux  et  a  examiné  les  effets  immédiats  et  consécutifs  de  l'excitation  des 
nerfs  vaso-motears  et  des  nerfs  sensibles  (Soc.  BioL,  1878).  —  Dastre  et  Morat,  la 
même  année  et  dans  un  plus  récent  travail,  ont  employé  la  même  méthode (Are^.  phyt., 
1879).  —  Jolyet  et  Laffont  y  ont  eu  recours  aussi,  pour  déterminer  l'action  vaso-dila* 
tatrice  des  nerfs  cr&niens  (Soc.  Biol.,  i879). 

3.  Heidenbain^  Alexander  et  Gottstein.  («/oAresfr.,  von  Hoffmann  undSchwalbe,  1878, 
p.  71.) 
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resserrement  dés  vaisseaux  de  ses  efTets  consécutifs.  Au  moment 
cil  les  vaisseaux  se  resserrent,  ils  expulsent  le  sang  des  tissus 
et  cela  se  traduit  par  une  élévation  de  la  pression  manomé^ 
trique  dans  les  vaisseaux  veineux  qui  reçoivent  le  sang  subite- 
ment déplacé.  Mais  ce  n'est  1&  qu'un  effet  passager,  et  quand  la 
circulation  a  pris  son  nouveau  régime,  la  pression  manométrique 
s'abaisse,  en  raison  des  obstacles  que  le  sang  éprouve  dans  les 
vaisseaux  resserrés. 


]léi»»iifltriltl«a  ém  resserremeai  ▼asemlalre  s«r  lliommel  d*apr^« 
l«  c|iMigeiiie«t  d«  Tolnnie  des  organes. 

§  261.  —  Le  resserrement  des  vaisseaux  se  traduit  par  une  dimi- 
nution du  volume  des  organes  où  il  se  produit.  Ce  changement 
de  volume  se  mesure,  avec  une  précision  assez  grande,  au  moyen 
des  appareils  ci-dessus  décrits  g  127.  Si  Ton  introduit  l'avant- 
bras  et  la  main  dans  un  de  ces  appareils  et  si  l'on  excite,  à  un  mo- 


Fig.  2\2.  Diminution  de  tolume  de  la  main  V,  exprimant  qu'un  resserrement  des  vaisseaux  se  produit 
après  une  excitation  électrique  portée  sur  le  trajet  de  Tartère  bumérale  en  ËE. 

ment  donné,  au  moyen  de  courants  d'induction,  les  nerfs  qui 
rampent  sur  l'artère  bumérale,  on  voit  se  produire  un  abaisse- 
ment de  la  courbe.  La  figure  212  montre  le  tracé  des  cbangements 
de  volume  de  la  main  après  l'excitation  des  nerfs  ^  de  E  en  E. 
Entre  le  début  de  l'excitation  et  les  premiers  effets  du  resserre- 
ment vasculaire,  il  s'écoule  environ  une  seconde  et  demie. 

On  constate  également,  dans  cette  figure,  que  les  vaisseaux 
continuent  à  se  resserrer  après  la  cessation  du  courant  élec- 
trique. C'est  un  nouveau  caractère  qui  rapproche  les  muscles 
vasculaires  des  autres  muscles  à  fibres  lisses  qu'anime  le  grand 
sympathique. 

1.  François  Franck,  Du  volume  des  organes  dans  ses  rapports  avec  la  circulation 
du  sang.  (Trav,  2a6.,  t.  II,  p.  60.) 
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Mais,  daas  Texpérience  précitée,  on  ignore  si  le  resserrement 
vascuiaire  est  directement  produit  par  l'excitation  du  système 
vaso-moteur,  ou  s'il  est  de  nature  réflexe.  Dans  ce  cas,  l'action 
nerveuse  parcourrait  peut-être  un  long  trajet,  centripète  puis 
centrifuge,  avant  d'atteindre  les  muscles  vasculaires.  Aussi  est-il 
préférable,  pour  estimer  avec  précision  le  retard  du  resserrement 
des  vaisseaux  sous  Tinfluencc  d'un  nerf,  d'agir  sur  les  animaux, 
comme  on  l'a  vu  §  260,  en  excitant  le  bout  périphérique  du  nerf 
en  même  temps  qu'on  explore  avec  le  manomètre  la  pression  du 
sang  dans  le  bout  périphérique  de  l'artère  correspondante. 


Const«tatl«n  diea  changemeiits  de  dUamètre  des  valaseaox  pmr  U 
double  inacriiplloii  des  pre«»loiis  artérielle  et  Tetaeiue. 

g  262.  —  En  combinant  l'inscription  de  la  pression  artérielle  à 
celle  de  la  pression  veineuse,  dans  le  département  circulatoire 
correspondant  au  nerf  excité,  Dastrc  et  Morat*  ont  obtenu,  sous 
la  direction  de  Chauveau ,  d'excellentes  déterminations  de  l'état 
des  vaisseaux.  Pour  cela,  il  faut  adapter  un  sphygmoscope  à 
l'une  des  artères  afférentes  de  la  région  et  un  autre  h  une  veine. 

Une  élévation  de  la  pression  artérielle,  coïncidant  avec  un 
abaissement  de  la  pression  veineuse,  prouve  indubitablement 
qu'il  s'est  produit  un  resserrement  des  vaisseaux  capillaires.  Hais 
ces  expériences  ne  peuvent  être  effectuées  que  sur  de  grands 
animaux;  elles  exigent  aussi  que  la  région  sur  laquelle  on  opère 
se  prête  à  l'application  des  deux  spbygmcscopes  sans  qu'il  en 
résulte  une  entrave  au  cours  du  sang.  Ces  conditions  sont  réa- 
lisées dans  les  vaisseaux  du  pied  des  solipèdes. 

Il  y  a  une  grande  analogie  entre  cette  méthode  et  celle  qui 
consiste  à  inscrire  à  la  fois  la  vitesse  et  la  pression  du  sang  dans 
l'artère  de  la  région  où  l'on  provoque  une  action  vaso-motrice. 
Hais  ces  deux  méthodes  exigent  l'emploi  de  grands  animaux. 
De  petits  manomètres  inscripteurs  permettraient  d'appliquer  à 
des  animaux  de  moyenne  taille  la  méthode  employée  par  Dastre 
et  Morat. 

1.  Dastre,  Revue  des  sciences  m^d.,  t.  XII;  p.  319. 
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Tonus  TasculaiFe. 


§  263.  —  Puisque  la  section  du  grand  sympathique  rend  les 
vaisseaux  plus  larges  qu'à  l'état  normal,  et  puisque,  d'autre  part, 
rexcitation  de  ce  nerf  les  resserre  jusqu'à  l'effacement  presque 
complet  de  leur  calibre,  il  faut  admettre  qu'à  Télat  physiologique 
les  vaisseaux  sont  dans  un  état  de  resserrement  moyen  ;  on  ap* 
pelle  cet  état  tonus  vasculaire.  C'est  dans  les  centres  cérébro-spi- 
Ddux  qu'on  a  cherché  l'origine  de  l'action  nerveuse  qui  tiendrait 
les  vaisseaux  dans  un  état  permanent  de  contraction  analogue* 
à  celle  qu'on  admet  pour  les  muscles  volontaires  dont  les  nerfs 
soDt  intacts.  Yulpian  ^  pense  que  le  tonus  vasculaire  a  son  ori- 
gine dans  la  moelle  épiniëre,  car  après  avoir  sectionné  la  moelle 
vers  le  milieu  de  la  région  dorsale,  il  a  provoqué  un  resserrement 
réflexe  des  vaisseaux  de  l'un  des  membres  postérieurs  d'un  ani- 
mal, en  excitant  les  nerfs  sensitifs  du  côté  opposé.  C'est  du  moins 
ce  que  ce  savant  croit  pouvoir  conclure  d'un  abaissement  de  la 
température  qu'il  a  observé  dans  cette  expérience. 

Quelques  auteurs  ont  pensé  que  le  tonus  vasculaire  était  sous 
la  dépendance  de  cellules  ganglionnaires  situées  dans  les  parois 
mêmes  des  vaisseaux,  au  milieu  des  tubes  nerveux,  et  formant 
avec  eux  ce  qu'on  a  appelé  les  plexus  ganglionnaires.  En  attri- 
buant à  ces  ganglions  le  rôle  de  centres  vaso-moteurs,  on  se  fon- 
dait principalement  sur  une  expérience  de  Cl.  Bernard,  aujour- 
d'hui conteslée ,  à  savoir  que  des  ganglions  '  du  sympathique 
peuvent  être  le  siège  d'actions  réflexes. 


g  Î64  —  Certaines  expériences  de  Schiff  avaient  fait  penser  à  ce 
physiologiste  que  la  paralysie  vasculaire  qui  suit  la  section  du 
grand  sympathique  ne  produisait  pas  la  dilatation  complète  des 
vaisseaux  et  que  d'autres  nerfs  devaient  exister  pour  provoquer  une 
dilatation  vasculaire  encore  plus  prononcée.  Ainsi,  après  avoir 
coupé  le  grand  sympathique  au  cou  d'un  chien  et  pris  la  tempé- 

!•  Yolpian,  Leçons  sur  (^appareil  vaso-moteur ,  t.  I,  p.  287 
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rature  de  Toreilie,  Schiff  constatait  que,  8*il  faisait  courir  rani- 
mai, l'oreille  s'échauffait  encore  plus.  C'était  pour  lui  la  preu?e 
d'un  surcroit  de  dilatation  vasculaire. 

Nous  verrons  plus  loin  que  les  conclusions  tirées  des  change- 
ments de  la  température  d'une  région,  relativement  à  Tétat  de 
rel&chement  et  de  resserrement  de  ses  vaisseaux,  ne  sont  pas  à 
l'abri  de  tout  reproche  ;  il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  les  prévi- 
sions de  Schiff  devaient  bientôt  se  vériGer.  Ce  fut  encore  Cl.  Ber- 
nard qui  démontra  l'existence  de  nerfs  vaèo-dilakUeurs. 

En  expérimentant  sur  la  glande  sous-maxillaire  et  'en  galvani- 
sant la  corde  du  tympan  que  Ludwig*  avait  signalée  comme  exci- 
tatrice de  la  sécrétion  salivaire,  Cl.  Bernard  vit  que  la  circulation 
de  la  glande  était  plus  rapide,  que  les  vaisseaux  y  étaient  plus 
larges  et  que  le  sang  veineux  coulait  rouge ,  jaillissant  d'une 
manière  saccadée  par  une  plaie  faite  &  la  veine.  CI.  Bernard  ratta- 
cha tous  ces  effets  à  une  dilatation  vasculaire  produite  directement 
par  l'excitation  de  la  corde  du  tympan  et  pensa  que  la  vitesse  du 
sang  expliquait  pourquoi  ce  liquide  revenait  par  les  veines  sans 
avoir  eu  le  temps  d'acquérir  les  caractères  veineux  et  la  colora- 
tion noire  *.  Cette  dilatation  des  petits  vaisseaux  rendait  compte 
également  du  pouls  veineux  qui  s'observait  en  même  temps. 

Mais  comment  expliquer  l'action  d'un  nerf  pour  augmenter  le 
diamètre  des  vaisseaux?  Certains  auteurs,  parmi  lesquels  SchifT 
paraît  être  le  premier,  n'hésitèrent  pas  à  admettre  l'existence  de 
fibres  musculaires  dilatatrices  qui,  prenant  leurs  points  d'appui 
en  dehors  des  vaisseaux,  rayonneraient  vers  les  parois  de  ceux-ci 
et  y  prendraient  leur  attache  mobile.  Le  raccourcissement  de 
ces  fibres  devait  produire  naturellement  la  dilatation  des  vais- 
seaux; mais  personne  n'a  vu  ces  fibres,  et  du  reste  leur  existence 
ne  saurait  être  admise  dans  certains  tissus  où  cependant  la  dila- 
tation vasculaire  active  s'observe,  et  où  il  n'existe  pas  de  point  fixe 
pouvant  servir  d'appui  à  celte  action  musculaire.  Ainsi,  dans  les 
vaisseaux  du  mésentère  et  de  l'intestin»  la  dilatation  active  se 
montre  très  prononcée,  et  pourtant  ces  vaisseaux  n'ont  en  dehors 
de  leurs  parois  molles  que  des  tissus  aussi  mous  qu'eux-mêmes. 


1.  Ludwig,  ZeiUchrifl  fur  rationn.  Med.y  1851. 

2.  Cl.  Bernard,  Comptes  rendus  de  VAcad.  des  «c,  26  janyier  1858,  etJoum.  de  la 
Phyeiol.  de  Brown  Séquard,  I,  p.  233,  II,  p.  245.  —  Bidder,  Exp.  und  anat.  UnUr- 
euchungen  iiber  dte  Nerven  von  Oland.  $ubm,  (Arch.  Reichert  et  Du  Bois-Reym.,  1866 
et  1867.) 
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Cl.  Bernard  pensa  que  Taction  des  nerfs  vaso-dilatateurs  contre-ba- 
lançait  celle  des  constricteurs,  peut-être  en  agissant  sur  les  plexus 
ganglionnaires  situés  dans  les  parois  des  vaisseaux.  L'idée  qu'il 
existe  une  dilatation  active  n'en  est  pas  moins  soutenable,  car  elle  a 
pour  elle  des  faits  évidents.  Mais  l'interprétation  en  est  fort  vague  : 
pour  Brown-Séquard,  il  y  aurait  une  sorte  d'appel  du  sang  par  les 
tissus.  Nous  ne  saurions  admettre  un  rôle  semblable  de  la  part  des 
vaisseaux  à  parois  minces  et  dépressibles.  Du  reste,  la  plupart  des 
physiologistes  rejettent  cette  aspiration  du  sang,  véritable  équi- 
valent de  la  diastole  active  du  cœur. 

Une  expérience  de  Heidenhain,  devenue  classique,  prouve  bien 
qu'il  n'y  a  pas  attraction  du  sang  par  les  organes  en  fonction. 
Heidenhain  a  montré  que  quand  on  a  supprimé,  au  moyen  de 
l'atropine,  toute  activité  sécrétoire  des  glandes  salivaires,  l'exci- 
tation de  la  corde  du  tympan  continue  à  produire  les  mêmes  phé- 
nomènes de  dilatation  vasculaire^ 

Cl.  Bernard,  à  défaut  d'explication,  se  contentait,  dans  ces  der- 
nières années,  d'employer  une  image  :  il  disait  que  l'action  de 
certains  nerfs  peut  annuler  celle  de  certains  autres,  de  même 
qu'en  optique  la  superposition  de  deux  ondes  lumineuses  produit 
l'obscurité.  C'est  ce  qu'on  appelle  la  théorie  de  l'interférence. 


Bliiltlipllclté  des  aerfs  Taso-dlkitateun. 

§  265.—  Le  phénomène  décrit  par  Cl.  Bernard  sur  la  glande  sali- 
vaire  resta  longtemps  isolé:  certains  physiologistes  essayant  de  le 
nier  et  de  répudier  l'existence  de  nerfs  vaso-dilatateurs,  de  même 
qu'on  avait  essayé  de  nier  cette  exception  étrange  par  laquelle, 
en  excitant  le  pneumogastrique,  on  produit  l'arrêt  en  diastole 
ou  du  moins  le  ralentissement  du  rythme  du  cœur,  §  37.  Mais 
bientôt  le  nombre  des  nerfs  vaso-dilatateurs  se  multiplia  sin- 
gulièrement :  Eckhard»  décrivit  sous  le  nom  de  nervi  erigentes 
des  nerfs  du  plexus  sacré  qui  se  rendent  aux  corps  caverneux  et 
qui,  lorsqu'on  en  excite  le  bout  périphérique  après  les  avoir  divisés, 
provoquent  la  turgescence  du  gland,  ainsi  qu'une  circulation 


1.  Heidenhain,  Pfiuger's  Arch.,  t.  Vj  p.  309. 

2.  Eckhard,  Untersuchungen  ûber  die  Erection  de»  Pente  beim  Hunde  [Beitr.  iur 
Anat.  undPhys,i\n  Abband.^  Giessen,  1863). 
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plus  rapide  du  sang  veineux  qui  devient  rouge.  Loven^  a  con- 
firmé ces  faits  et  admet  l'existence  de  petits  ganglions  nerveux  sur 
le  trajet  des  nerfs  érecteurs.  Goltz*,  après  avoir  coupé  la  moelle 
épinière  d'un  chien,  et  produit  de  cette  manière  un  échauffement 
des  membres  postérieurs  en  paralysant  les  vaisseaux,  dit  qu'en 
faisant  ensuite  des  section.s  du  nerf  sciatique,  il  a  vu  réchauffe- 
ment augmenter  encore.  A  en  juger  par  les  élévations  de  tem- 
pérature successivement  obtenues,  cet  auteur  croit  avoir  provoqué 
des  dilatations  vasculaires  à  chaque  fois  qu'il  portait  le  scalpel 
sur  le  bout  périphérique  du  sciatique  coupé.  Ces  excisions  suc- 
cessives agiraient,  d'après  Goltz,  en  excitant  des  filets  vaso-dilata- 
teurs contenus  duns  le  sciatique. 

Mais  Putzeys  et  TarchanofI',  reprenant  les  mêmes  expériences,  ont 
vu  que  le  premier  effet  de  la  section  du  sciatique  est  un  resserre- 
ment des  vaisseaux,  la  dilatation  n'arrivant  que  d'une  manière 
secondaire  et  comme  par  Tépuisement  de  la  contractilité. 

Dastre  et  Morat  sont  arrivés  à  des  résultats  analogues,  en  exci- 
tant le  nerf  sciatique  pendant  qu'ils  exploraient  à  la  fois  la  pres- 
sion artérielle  et  la  pression  veineuse  par  la  méthode  indiquée  ci- 
dessus,  g  260. 

Ces  résultats  contradictoires  semblent  prouver  que  le  nerf  scia- 
tique est  trop  complexe  pour  servir  à  de  telles  expériences  ;  qu'il 
contiendrait  en  effet  les  nerfs  vaso-moteurs  de  deux  sortes  et  que, 
suivant  les  circonstances^  les  constricteurs  ou  les  dilatateurs  agi- 
raient d'une  façon  prédominante*. 

1.  Loven,  Uber  die  £rxveUerung  von  Arterien  in  Folge  einer  Nerven  Erregung, 
Lab.  Ladw.,  1863. 

2.  Goitz,  Ueber  gefàtêcrweilerende  Nerven  {P/luger^s  Arch.y  1874). 

3.  Putzeys  cl  Tarchanoff,  Ueber  den  Ein/luss  des  Nerven  syst.  aufden  Zustand  der 
défasse.  Arch.  de  Reich.  et  Du  Bois  Reymond,  1874. 

4.  Eu  étudiant  les  effets  des  excitations  traumatiques  sur  la  contractilité  des  vais- 
seaux cutanés  §  2ô0,  j'ai  maintes  fois  constaté  que,  pour  provoquer  un  resserrement 
vasculatre  évident,  il  faut  agir  sur  la  peau  lorsqu'elle  est  chaude  et  fortement  colorée. 
Lépine  croit  pouvoir  établir  comme  un  fait  général  que,  suivant  que  les  vaisseaux  sont 
dilatés  par  la  chaleur  ou  resserrés  par  le  froid,  l'excitation  d'un  même  nerf  produit  des 
efiets  opposés.  Ainsi,  après  avoir  dilaté  par  la  chaleur  les  vaisseaux  de  la  patte  d*un 
chien,  ce  physiologiste  a  vu  l'excitation  du  bout  périphérique  du  nerf  sciatique  provo- 
quer un  abaissement  de  température.  Sur  une  patte  refroidie,  la  même  excitation  pro- 
duisit un  échauffement  notable.  (Lépine.  —  Soc.  de  Biologie,  4  mars  1876.) 

L'incerlitude  qui  s'attache  toujours  aux  expériences  dans  lesquelles  on  estime  Tétat 
des  vaisseaux  d'après  la  température,  a  engagé  Lépine  à  reprendre  ces  expériences  dans 
des  conditions  plus  rigoureuses.  Sur  les  conseils  de  Ludwig,  il  recourut  à  l'emploi  d'une 
sorte  de  pléthysmographe.  Or,  bien  que  les  résultats  généraux  de  ces  nouvelles  expé- 
riences conGr ment  ceux  qu'il  avait  obtenus  d'abord;  Lépine  a  fait  cette  observation  :  que 
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D'autres  nerfs  vaso-dilatateurs  ont  encore  été  signalés  :  Yul- 
pian  S  après  avoir  montré  que  l'action  de  la  corde  du  tympan  ne  se 
borne  pas  à  dilater  les  vaisseaux  de  la  glande  sous-maxillaire, 
mais  qu'elle  agit  pareillement  sur  ceux  de  la  pointe  de  la  langue, 
a  trouvé  que  le  glosso-pharyngien  était  vaso-dilatateur  pour  la 
basé  de  la  langue  et  le  pharynx. 

Aujourd'hui,  les  expériences  se  multiplient  de  toutes  parts  ; 
Jolyet  et  Laffont'  viennent  de  constater  une  action  viaso-dilatatrice 
dans  les  branches  du  nerf  trijumeau  excitées  au  delà  du  ganglion 
de  Casser.  Les  récents  travaux  de  LafTont'  sur  la  circulation  de  la 
mamelle  ont  fait  voir  que  le  diamètre  des  vaisseaux  de  cet  organe 
et  la  sécrétion  lactée  sont  sous  la  dépendance  de  nerfs  dont -la 
fonction  est  identique  à  celle  de  la  corde  du  tympan  par  rapport 
à  la  glande  sous-maxillaire.  Or  le  nombre  et  la  situation  si  va- 
riables des  mamelles  chez  les  différentes  espèces  d'animaux 
montrent  que  les  nerfs  dilatateurs  peuvent  provenir  de  régions 
très  différentes  de  Taxe  spinal. 

Jusqu'ici,  la  multiplicité  des  éléments  nerveux  qui  semblent 
concourir  à  la  constitution  des  nerfs  mixtes,  l'inégale  excitabilité 
de  ces  divers  éléments  selon  la  nature  des  excitants  employés, 
les  effets  différents  qu'on  observe  suivant  l'état  où  se  trouve  l'ani- 
mal, tout  cela  contribuait  à  fieiire  du  rôle  des  nerfs  vaso-dilatateurs 
un  des  problèmes  les  plus  obscurs  de  la  physiologie. 

Tout  récemment,  Dastre  et  Morat*  ont  .communiqué  à  l'Aca- 
démie des  sciences  un  fait  qui  présente  une  importance  incontes- 
table. D'après  ces  physiologistes,  le  cordon  cervical  du  grand  sym- 
pathique, considéré  depuis  les  expériences  de  Cl.  Bernard  et  de 
Brown-Séquard  comme  le  type  des  nerfs  vaso  -  constricteu\|i, 
contiendrait  en  outre  des  filets  vaso-dilatateurs.  Les  premier^ 
se  rendant  aux  téguments  de  la  tête  et  à  la  langue,  les  autres 
aboutissant  à  la  muqueuse  des  lèvres  et  des  joues. 

Cette  influence,  pour  Dastre  et  Morat,  serait  directe  et  irrnné-' 
diate^  c'est-à-dire  indépendante  de  toute  influence  réflexe  et  se 
produisant  sans  constriction  vasculaire  préalable  ;  elle  a  été  mise 

8Dr  le  membre  échaaflé  l'excitatioo  da  sciatiqae  produit  un  resserrement  païaager  des 
▼sitseanz  ayant  de  donner  lien  à  la  dilatation  rascnlaire. 

1.  Valpian,  Leçom  tur  l'appareil  vaso  moteur,  1875,  t.  I,  p.  156. 

2.  Jolyet  et  Laffont  (Soc.  Biol.,  13  déc.  1879). 

3.  Comptes  rendm  de  VAcad,  des  eeieneesj  13  oct.  1879. 

4.  Dastre  et  Biorat,  CompUê  rend.  Aead.  des  se,  16  et  30  août  1880. 
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en  doute  par  LaCTont  :  une  discussion  s'est  engagée  à  ce  sujet 
devant  la  Société  de  Biologie  et  l'accord  n'est  point  aujourd'hui 
établi  entre  ces  différents  expérimentateurs  sur  le  fait  essentiel, 
à  savoir,  sur  l'existence  d'une  dilatation  primitive  produite  par 
Texcilation  du  sympathique  cervical. 

Toutefois,  l'expérience  suivante  semble  être  décisive  :  Dastre  et 
Morat  détruisent  le  bulbe  d'un  chien  soumis  à  la  respiration 
artificielle,  puis  ils  excitent  le  bout  périphérique  du  grand  sym- 
pathique cervical.  Ils  voient  alors  se  produire  une  dilatation  des 
vaisseaux  de  la  face  interne  de  la  lèvre  et  de  la  joue  correspon- 
dantes. Cette  dilatation  n'est  précédée  d'aucun  resserrement  appré- 
ciable; en  outre,  elle  semble  bien  dépendre  exclusivement  de 
l'excitation  du  sympathique,  car  la  destruction  du  bulbe  exclut 
l'intervention  d'un  réflexe  vasculaire. 

Les  mêmes  auteurs  ont  récemment  annoncé  qu'ils  avaient  dé- 
couvert l'origine  et  le  trajet  des  nerfs  vaso-dilatateurs  de  l'oreille 
du  lapin*.  Leurs  expériences  tendraient  à  effacer  la  distinction 
topographique  entre  les  Tilets  constricteurs  et  les  filets  dilatateurs 
des  nerfs  vasculaires.  Ces  deux  ordres  de  nerfs  chemineraient 
ensemble  dans  les  branches  du  grand  sympathique;  de  sorte  que 
si  l'on  observe  dans  les  nerfs  mixtes  la  propriété  vaso-dilatatrice, 
c'est  à  des  branches  émanées  du  grand  sympathique  qu'ils  l'au- 
raient empruntée. 

Enfln,  les  nerfs  vaso-dilatateurs  subiraient,  en  traversant  les 
ganglions  du  sympathique,  une  modiflcation  encore  indéterminée, 
mais  qui  ne  permettrait  plus  de  mettre  en  évidence,  par  des  exci- 
tations directes,  leur  propriété  de  relAcher  les  vaisseaux. 

g  266.  —  Presque  aussitôt  après  que  les  expériences  des  phy- 
siologistes eurent  montré  le  rôle  des  nerfs  vaso-moteurs,  les  mé- 
decins constatèrent  des  troubles  circulatoires  à  la  suite  des  lésions 
des  centres  nerveux.  Les  résultats,  toutefois,  ne  concordaient  pas 
toujours;  dans  les  hémiplégies,  par  exemple,  on  a  signalé  ordi- 
nairement un  échauffement,  quelquefois  un  refroidissement  du 
membre  paralysé,  comme  si  la  lésion  intéressait,  tantôt  les  ori- 

].  Dattre  et  Morat^  Soc.  de  Biol.,  mars  1881. 
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gines  des  vaso-constricteurs,  tantôt  celles  des  vaso-dilatateurs. 
Certaines  lésions  centrales  semblent  toutefois  produire  constam- 
ment un  rel&chement  vasculaire.  Ainsi,  la  section  de  la  moelle 
épiniëre,  au  voisinage  du  bulbe»  et  la  section  du  bulbe  lui-même, 
produisent  un  échaufTement  de  la  surface  du  corps;  le  manomètre 
appliqué  aux  artères  signale,  dans  ces  cas,  un  abaissement  no- 
table de  la  tension  artérielle  avec  accélération  du  rythme  du  cœur. 
Ce  point  des  centres  nerveux  serait,  pour  ainsi  dire,  le  confluent 
des  nerfs  vaso-constricteurs,  et  sa  division  intéresserait  aussi  bien 
les  nerfs  qui  montent  du  côté  de  la  tête  que  ceux  qui  descendent 
vers  le  reste  du  corps. 

Pour  démontrer  l'existence  de  celte  région  centrale  qui  tient 
sous  sa  dépendance  le  système  vaso-moteur  tout  entier,  on  applique 


Fig^.  213  Chule  graduelles  de  la  pression  à  partir  du  point  M  sur  un  animiil  qui  vient  de  mourir  par 
arrêt  du  cosar.  Au  point  PI  on  détruit  le  bulbe;  chute  plus  rapide  de  la  pression  par  le  relâche- 
meit  des  taisseaux. 


un  manomètre  à  une  artère  chez  un  animal  curarisé  et  Ton  excite 
le  bulbe  au  moyen  de  l'électricité.  Aussitôt  une  notable  élévation 
de  la  pression  artérielle  accuse  un  resserrement  énergique  des 
petits  vaisseaux. 

Quand  on  détruit  le  bulbe,  le  premier  effet  du  traumatisme 
est  une  excitation  générale  des  vaso-constricteurs  et  une  forte 
élévation  de  la  pression  artérielle;  le  relâchement  des  vaisseaux  ne 
se  produit  qu'un  instant  après  ^ 

Lorsqu'un  animal  vient  d'être  tué  par  l'arrêt  du  cœur,  la  pression 
artérielle  décroît,  d'un  mouvement  diminué  (fig.  213),  jusqu'à  ce 
qu'elle  soit  voisine  de  zéro.  Si,  à  ce  moment  (à  l'instant  PI)  on 
détruit  le  bulbe,  on  observe  une  chute  nouvelle  de  la  pression  qui 


1.  ne  là,  l'habitude  de  pratiquer  la  piqûre  du  bulbe  sur  les  animaux  dont  on  veut  vi- 
der aussi  eomplétement  que  possible  les  vaisseaux.  C'est  ainsi  qu'on  procède,  par 
exemple,  dans  le  laboratoire  de  Ludwig,  pour  la  préparation  des  tissus  qui  doivent  être 
soumis  à  la  circulation  artificielle. 
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subitement  tombe  plus  \sb,s  encore.  Le  peu  de  sang^  qui  pouvait 
encore  être  retenu  dans  les  artères  passe  dans  les  veines  i  tra* 
vers  les  capillaires  entièrement  paralysés.     ^ 


ComparaiaoB  des  devz  mwàwm  4e  mewtm  vaso-BtetaMTS.' 

g  267.  -r  II  n'existe  pas,  au  point  de  vue  physiologique,  un 
antagonisme  parfait  entre  les  nerfs  vaso-constricteurs  et  les  vaso- 
dilatateurs.  Ainsi ,  tandis  que  la  section  des  vaso-constricteurs 
paralyse  les  tuniques  vasculaires  et  produit  l'élargissement  des 
vaisseaux  avec  échauffement  des  régions  superficielles  dont  la 
circulation  est  accélérée,  la  section  des  nerfs  vaso-dilatateurs  ne 
-produit  pas  d'effets  appréciables  sur  le  diamètre  des  vaisseaux 
ni  sur  la  température  des  organes.  C*est  seulement  la  galvanisation 
du  bout  périphérique  des  deux  sortes  de  vaso-moteurs  qui  donne 
lieu  à  des  effets  opposés  suivant  la  nature  du  nerf  que  Ton  excite. 

On  a  cru  pouvoir  établir  un  parallèle  entre  les  nerfs  vasculaires 
et  les  nerfs  cardiaques,  et  assimiler  les  nerfs  vaso-constricteurs  & 
ceux  qui  favorisent  la  systole  des  ventricules,  les  vaso-dilatateurs 
aux  nerfs  qui  mettent  le  cœur  en  diastole.  Dans  ce  parallèle,  le 
grand  sympathique  aurait  le  même  rôle  dans  tous  les  points  de 
Tarbre  vascuiaire,  puisqu'il  favorise  la  systole  ventriculaire,  g  40, 
et  qu'il  provoque  le  resserrement  des  vaisseaux.  Le  nerf  vague  qui 
met  le  cœur  en  diastole  ou  en  ralentit  le  rythme,  serait  l'analogue  de 
certains  vaso-dilatateurs,  tels  que  la  Corde  du  tympan  et  les  nerfs 
érécteurs }  comme  eux,  en  effet,  il  tire  directement  son  origine  du 
centre  cérébro-spinal.  Ajoutons  que  les  ganglions  nerveux  du  cœur 
auraient  leurs*  analogues  dans  les  ganglions  et  les  cellules  ner- 
veuses placés  sur  le  trajet  des  nerfs  vaso-moteurs.  Mais  cette 
théorie  générale  est  tout  au  moins  prématurée. 


CHAPITRE    XXV, 

aRCULATION  VEINEUSE. 

DirecUoD  centripète  da  côars  du  sang  daos  les  Teines.  —  'Propriétés  des  yaisseaaz 
Teineux.  —  Fonction  des  Yslvoles  des  veines.  —  De  la  principale  force  qni  préside  à 
la  circulation  veinense.  —  De  la  pression  veineuse.  —  Influence  de  Taction  du  cœur 
sur  la  circulation  veineuse.  —  Du  pools  veineux  —  Vitesse  du  sang  veineux.  —  Gou- 
rant veineux  rémittent  et  pouls  veineux  des  extrémités. 

L'exposé  de  la  circulation  veineuse  ne  nous  arrêtera  pas  long- 
tenaps  ;  en  effet,  le  cours  du  sang  veineux  ne  se  traduit  pas  au 
dehors  par  des  signes  apparents  :  ce  courant  est  uniforme,  et  si, 
parfois,  la  régularité  en  est  troublée,  cela  tient  moins  à  une  acti- 
vité propre  des  vaisseaux  qu'à  des  influences  extérieures  dont 
nous  parlerons  plus  loin.  C'est  pour  cela  que  J.  Hunter  appelait 
les  veines  des  vaisseaux  passifs. 


PircttHoA  eealrlpète  dm  coam  dm  mus^  danv  !«■  Tebi^* 


§  268.  —  Il  suffit  d'examiner  au  microscope  une  membrane 
vasculaire  adhérant  à  un  animal  vivant  pour  assister  au  retour 
du  sang  qui,  après  avoir  parcouru  les  fins  réseaux  des  capillaires, 
se  rend,  par  des  branches  convergentes,  dans  des  troncs  de  plus  en 
plus  gros  qui  sont  les  racines  du  système  veineux.  Mais  à  l'époque 
d'HarveyS  on  n'avait  pas  ces  preuves  directes  du  retour  du  sang 
par  les  veines  ;  aussi  l'immortel  savant  qui  démontra  la  circulation 
du  sang  diit-il  instituer  un  grand  nombre  d'expérience^  pour 
prouver  que  le  sang,  envoyé  par  les  artères  dans  toiis  leç  organes, 
revient  ensuite  de  la  périphérie  au  cœur. 

Haryey  montra,  siir  les  veines  de  l'avant-bras,  comment  les 

1.  Hanrey,  La  circulation  du  $ang  {ind.  de  Ch.Jlichet,  p.  14(V. 
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valvules  s'ouvrent  et  laissent  passer  le  sang  dans  la  direction 
centripète,  comment  elles  se  ferment  pour  empêcher  le  cours  du 
sang  de  s'effectuer  en  sens  inverse.  Chacun  peut  répéter  sur  soi- 
même  ces  expériences  si  démonstratives.  Ainsi,  quand  on  chasse 
le  sang  d'une  des  veines  superficielles  du  dos  de  la  main  en  la 
frottant  avec  le  doigt,  du  poignet  vers  les  phalanges,  et  qu'on  laisse 
le  doigt  appuyé  sur  le  vaisseau,  on  voit  que  la  veine  reste  vide  de 
sang.  Mais  vient-on  à  soulever  le  doigt,  aussitôt  le  sang  se  pré- 
cipite dans  la  veine,  coulant  de  la  périphérie  vers  le  centre»  et  le 
vaisseau  redevient  apparent  et  gonflé  comme  avant.  Ce  phéno- 
mène exige  pour  se  produire  qu'on  opère  sur  une  portion  de 
veine  située  en  amont  d'une  valvule. 


Proiprlétéa  des  Ymlsseaux  veineux. 

g  S69.— -  Capacité  et  extensibilité  du  système  veineux.  —  La  plus 
grande  partie  du  sang  est  contenue  dans  le  système  veineux  qui 
possède  une  capacité  beaucoup  plus  grande  que  celle  des  artères. 
Chacun  des  vaisseaux  artériels  est,  le  plus  souvent,  accompagné  de 
deux  veines  dont  chacune  offre  un  calibre  plus  grand  que  celui 
de  Tartère  qu'elle  accompagne;  il  y  a,  en  outre,  de  larges  réseaux 
veineux  superGciels  sous -cutanés  qui  communiquent  avec  les 
réseaux  profonds.  Enfin,  on  doit  considérer  comme  faisant  partie 
du  système  veineux  les  canaux  et  les  sinus  creusés  dans  l'épaisseur 
des  06.  Ajoutons  que  les  vaisseaux  veineux  sont  énormément 
extensibles^  et  se  prêtent  à  recevoir  de  grandes  quantités  de  sang 
sans  que  leur  force  élastique  s'accroisse  beaucoup  ;  c'est,  en  effet, 
dans  le  système  veineux  que  se  loge  temporairement  la  masse 
des  liquides  que  nous  empruntons  &  nos  boissons,  et  qui  parfois 
représente  un  volume  considérable. 

2  870.  —  Grande  résistance  des  vaisseaux  veineux.  —  Malgré 
leur  grande  extensibilité,  les  vaisseaux  veineux  sont  très  résis- 
tants :  ils  supporteraient  même  sans  se  rompre  une  pression 
intérieure  plus  grande  que  les  artères.  Haies  *  a  vu  que  la  veine 

'1.  W.  Branne,  Beitràge  zur  KetUnUa  d.  VenendMtidtcU  {Beitr,  x.  An.  u.  Phxfi.y 
1875)  et  Bardeieben,  Vcber  VenentUaticitàt  (lenaUchô  Zeitachr,  f,  Naturxoy  1878). 
2.  Halee,  Himoêkuigue,  p.  136. 
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jugulaire  supportait  la  pression  d'une  colonne  de  sang  de  148 
pieds  de  hauteur.  Wintringham^  a  comprimé  de  l'air,  à  quatre 
atmosphères,  dans  la  veine  iliaque  d'un  bélier,  et  à  six,  dans  un 
tronçon  de  la  veine  porte  du  même  aninial,  tandis  que  l'aorle  se 
rompait  sous  un  effort  moindre. 

g  271.  —  Contractilité  des  veines.  —  Les  veines  ne  sont  pas  seu- 
lement élastiques  ;  elles  sont  douées  d'une  contractilité  qui  leur 
permet  de  s'adapter  à  la  masse  du  sang  qu'elles  renferment. 
Cette  contractilité  est  facile  à  constater  sur  soi-même.  Gubler  a 
montré  que  si  les  veines  du  dos  de  la  main  sont  gonflées,  il 
sufDt  de  les  percuter  un  peu  vivement  pour  voir  apparaître,  au 
bout  de  quelques  secondes,  un  étranglement  sur  le  vaisseau  qui 
a  été  frappé. 

La  lenteur  avec  laquelle  se  produit  cette  contraction  veineuse, 
et  la  persistance  du  resserrement  après  que  l'excitation  trauma^ 
tique  a  cessé,  rappellent  entièrement  ce  qu'on  observe  sur  les 
artères  et  les  capillaires.  A  la  phase  de  constriction  succède, 
comme  dans  les  autres  vaisseaux,  une  dilatation  locale. 

g  272.  —  Contractions  rythmiques  des  veines.  —  Certaines  veines 
de  la  périphérie  du  corps  présentent  des  contractions  rythmiques; 
ainsi,  Warthon  Jones  a  vu  que,  dans  les  membranes  alaires  de  la 
chauve- souris,  les  veines  battent  plusieurs  fois  par  minute.  Ces 
resserrements,  grâce  à  la  présence  de  valvules  dans  ces  veines, 
peuvent  contribuer  efficacement  à  la  propulsion  du  sang.  Mais 
chez  la  plupart  des  animaux ,  les  mouvements  rythmiques  ne 
s'observent  pas  dans  les  veines  de  la  périphérie;  on  ne  les  trouve 
qu'aux  régions  terminales  du  système  veineux,  dans  le  voisinage 
du  cœur. 

Dès  1660,  Walœus*  a  signalé  des  contractions  pulsatiles  dans 
la  portion  de  la  veine  cave  qui  avoisine  le  cœur.  Ces  contractions 
sont  indépendantes  de  celles  du  cœur  lui-même  ;  elles  persistent 
quand  on  a  séparé  la  veine  cave  de  l'oreillette  par  une  section  coeq* 
plëte.  Lancisi'  a  vu,  chez  le  cheval,  ces  contractions  de  la  veiqe 
cave  se  répéter  quatre  à  cinq  fois,  sans  que  l'oreillette  entre  en 

1.  Wintriogham,  Expérimental  Inquiry  on  some  Parts  of  thc  animal  StrucHure, 
1840. 

2.  Walœos  (LeUre  à  Bartholin.  In  Bar thoHni  Anal.  Éd.  1673,  p.  738. 

3.  Lancisi,  De  motn  cordU  et  aneuryematibus^  p.  21 1 . 
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systole;  Spaiianzani  fit  les  mêmes  observations  sur  la  rainette  et 
le  triton  ^  Colin  *  a  décrit  également  les  battements  des  veines 
caves  sur  les  grands  animaux.  Enfin  des  contractions  rythmiques 
ont  été  aussi  observées  dans  les  veines  pulmonaires  de  la  tortue 
et  du  chat.  Il  est  peu  probable  que  ces  contractions  aient,  chez 
les  animaux  supérieurs  du  moins,  une  influence  efficace  sur  le 
cours  du  sang;  l'action  de  Toreilletto  elle-même  n'étant  pas  indis- 
pensable à  l'intégrité  de  la  circulation  cardiaque'. 


Foaetioa  des  Talvnles  des  Telnes. 

8  273.  —  Les  valvules  furent  découvertes  par  Fabricio  d'Acqua- 
pendente  ;  elles  sont  très  nombreuses  dans  les  veines  de  gros  et 
de  moyen  calibre  ;  elles  font  défaut  dans  la  veine  porte  et  dans  les 
veines  des  reins,  de  l'utérus  et  du  poumon  ;  elles  sont  rares  dans 
lès  veines  de  la  tête  et  du  cou.  Ces  valvules  se  ferment  toutes  les 
fois  que  le  sang  tend  h  rétrograder  du  côté  des  capillaires.  Mais 
ce  ne  sont  pas  les  contractions  veineuses  qui  produisent  ces  clô- 
tures valvulaires  et  contribuent  à  la  propulsion  du  sang  par  un 
mécanisme  analogue  à  celui  du  cœur.  C'est  à  des  influences  exté- 
rieures que  les  veines  empruntent  la  force  motrice  qui  pousse  le 
sang  dans  la  direction  que  les  valvules  commandent.  Ainsi,  les 
veines  qui  rampent  dans  les  interstices  musculaires  sont  compri- 
mées latéralement  toutes  les  fois  que  les  muscles  voisins  se  gon- 
flent en  se  contractant.  Le  sang  contenu  dans  la  portion  de  la 
veine  ainsi  comprimée  ne  peut  s'échapper  que  dans  la  direction 
centripète,  attendu  que,  dans  le  sens  contraire ,  la  clôture  des 
valvules  lui  oppose  un  obstacle  absolu.  La  veine  se  vide  donc  du 
côté  du  cœur,  suivant  la  direction  où  les  valvules  livrent  passage 
au  sang;  puis,  la  contraction  musculaire  terminée,  le  tronçon  vei- 

1.  Spallanzani,  Expériences  sur  la  circulation.  (Trad.  de  Toardes,  Paris,  An.  VIII). 

2.  Colin,  Comptes  rendus  de  VAcad.  des  se,  1S62  et  1874. 

3.  Milne  Edwards  suppose  que  les  contractions  veineuses  ont  pu  entretenir  la  circu- 
lation chez  des  fœtus  monstrueux  qui  étaient  privés  de  cœur  et  qui  n'eussent  pu  accom- 
plir leur  développement  intra-utérin  si  le  sang  n'eût  circulé  dans  leurs  vaisseaux. 

Les  battements  veineux  ont  été  'de  nouveau  étudiés  avec  soin  dans  ces  dernières 
années.  Ainsi  Lauder  Brunton  et  J.  Fayrer  [Proced.  of  the  Roy.  Soc.j  XXV,  p.  174, 
Londres,  1876)  ont  de  nouveau  insisté  sur  l'indépendance  réciproque  des  pulsations  de 
la  veinecave  supérieure^  des  veines  pulmonaires,  des  auricules,  etc.  Ils  ont  vu  persister 
ces  battements  dans  les  veines  caves  supérieure  et  inférieure,  chez  des  animaux  tués 
do  diverses  façons,  jusqu'à  1  heure  50  min.  après  la  mort. 
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neiix  comprimé  et  vide  de  sang  se  remplit  facilement  de  nouveau 
par  les  radicules  veineuses. 

Les  valvules  situées  sur  le  trajet  des  veines  des  membres  infé- 
rieurs empêchent  le  poids  de  la  colonne  de  sang  représentée  par 
la  hauteur  du  membre  de  peser  tout  entier  sur  les  radicules 
veineuses^  ce  qui  gênerait  l'arrivée  de  sang  nouveau.  Mais,  pour 
que  les  valvules  supportent  ainsi  la  charge  du  sang  veineux,  il  ne 
faut  pas  que  les  veines  soient  remplies  complètement,  mais  que, 
grâce  aux  pressions  qu'exercent  de  temps  en  temps  les  muscles 
du  voisinage,  certains  tronçons  veineux  soient  vidés.  Dès  lors,  la 
colonne  de  sang  est  en  quelque  sorte  fragmentée;  des  espaces, 
presque  vides,  placés  sur  le  trajet  des  veines ,  permettent  aux 
valvules  de  se  fermer  sous  la  charge  des  tronçons  veineux 
remplis  de  sang  situés  au-dessus  d'elles.  Si  les  veines  étaient 
totalement  remplies  de  sang,  comme  cela  arriverait  dans  le  cas 
d'immobilité  absolue  de  Tappareil  musculaire,  le  rôle  des  val- 
vules serait  inefficace;  elles  ne  formeraient  plus  que  des  dia- 
phragmes flottant  dans  une  colonne  liquide  dont  elles  n'inter- 
rompraient pas  la  continuité.  C'est  pour  cela  que,  dans  les  profes- 
sions où  l'on  se  tient  debout  sans  marcher,  les  veines  se  distendent, 
et  à  la  fin  deviennent  variqueuses. 

Les  valvules  permettent  également  au  sang  veineux  de  profiter, 
pour  sa  progression ,  des  influenceis  de  la  pesanteur.  En  effet, 
dans  les  mouvements  alternatifs  d'élévation  et  d'abaissement 
des  bras,  Isu  pesanteur  rend  le  cours  du  sang  veineux  très  rapide 
au  moment  où  le  membre  est  élevé;  puis,  dans  l'abaissement 
des  bras,  la  colonne  sanguine  ne  peut  rétrograder,  car  les  val- 
vules se  ferment  derrière  elle.  Le  bénéfice  de  l'attitude  élevée 
n'est  donc  point  perdu  au  moment  où  le  membre  est  de  nouveau 
placé  dans  la  position  déclive.  L'action  de  la  pesanteur  dans  les 
attitudes  variées  est  même  la  seule  influence  qui  fasse  fonctionner 
les  valvules  des  veines  superficielles  du  bras  et  des  mains,  car  ces 
vaisseaux,  par  leur  position  sous-cutanée,  échappent  à  la  pression 
des  muscles  qui  favorise  le  cours  du  sang  dans  les  veines  profondes. 

Dans  certaines  régions,  les  veines  subissent  des  pressions  exté- 
rieures intermittentes  qui  y  favorisent  le  cours  du  sang.  Ces  pres- 
sions proviennent  des  gonflements  rythmés  que  subissent  les 
parties  environnantes  soûs  l'influence  de  l'expansion  des  artères. 
Toutes  les  fois  qu'un  organe  est  enfermé  dans  une  enveloppe 
peu  extensible,  la  turgescence  des  vaisseaux  artériels  entraîné 
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Tissue  du  sang  des  veines.  Celles-ci  sont  en  quelque  sorte  expri- 
mées et  vidées  de  leur  contenu  par  la  pression  extérieure 
qu'elles  subissent.  Nous  montrerons  que  ces  phénomènes  se  pro- 
duisent dans  le  cerveau  et  dans  Tœil,  quand  nous  parlerons  de  la 
circulation  de  ces  organes. 

Les  veines  n'ont  pas  de  valvules  dans  les  points  de  l'économie 
où  des  pressions  localisées  et  intermittentes  n'agissent  pas  sur  le 
cours  du  sang  :  aussi  la  veine  porte  est  elle  dépourvue  de  valvules 
comme  la  plupart  des  veines  viscérales.  Il  existe,  il  est  vrai,  dans 
Tabdomen,  des  changements  de  pression,  soit  sous  l'influence  des 
eiTorts,  soit  sous  celle  de  la  respiration  ;  mais  ces  changements  se 
produisent  en  même  temps  dans  la  cavité  abdominale  tout  entière; 
ils  seraient  donc  inefficaces  à  produire  les  interruptions  dans  la 
continuité  de  la  colonne  sanguine  dont  nous  venons  de  parler  à 
propos  des  veines  des  membres  soumises  à  l'action  musculaire; 
ces  pressions,  s'exerçant  également  sur  toute  la  longueur  des 
veines,  n'auraient  aucun  effet  pour  la  propulsion  du  sang. 


De  I*  pHadpale  ffovee  q«l  préaide  à  la  eireolaCioB  Teiaewee. 

§  274.  —  Vis  a  tergo.  —  Puisqu'il  est  démontré  que  les  vaisseaux 
capillaires  n*ont  aucune  action  impulsive  sur  le  sang  qui  les  tra- 
verse, il  est  clair  que  la  circulation  veineuse  ne  peut  se  faire  que 
sous  l'influence  de  l'impulsion  du  cœur,  et  que  la  force  avec  la- 
quelle le  sang  pénètre  dans  le  système  veineux,  force  qu'on  dési- 
gnait autrefois  sous  le  nom  de  vis  a  tergo^  est  la  môme  qui  a 
présidé  au  courant  centrifuge  du  sang  dans  les  artérioles  et  les 
capillaires.  Plus  les  petits  vaisseaux  seront  relâchés,  plus  le  sang 
arrivera  avec  force  dans  le  système  veineux,  g  235. 

En  poussant  par  les  artères  des  injections  de  sang  défibriné, 
on  voit  le  liquide  passer  dans  les  veines  et  l'on  peut  ainsi  juger  de 
la  pression  nécessaire  pour  surmonter  la  résistance  des  petits 
vaisseaux.  Les  différents  organes  n'offrent  pas  tous,  à  cet  égard, 
la  même  résistance  :  ainsi  le  rein  semble  être  très  facilement  tra- 
versé par  le  sang  ;  les  glandes  à  sécrétion  intermittente  livrent  un 
passage  facile  au  sang  dans  le  moment  où  elles  sécrètent,  parce 
qu'alors  leurs  vaisseaux  sont  très  relâchés  ;  pendant  la  suspension 
de  leur  fonction,  elles  présentent,  au  contraire,  une  résistance 
très  grande  au  cours  du  sang. 
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Toutes  choses  égales  du  côté  des  résistances  capillaires,  la  vitesse 
de  la  circulation  veineuse  est  nécessairement  proportionnelle  à  la 
pression  du  sang  dans  les  artères  ^  Ainsi,  Poiseuille^  ayant  fait 
une  ouverture  à  une  veine  et  noté  le  débit  du  sang  que  fournissait 
la  plaie,  vit  qu'en  pratiquant  une  blessure  àTartëre  afférente,  de 
manière  à  y  faire  baisser  la  pression,  Técoulement  veineux  dimi- 
nuait notablement. 

A  l'époque  où  l'on  supposait  que  la  force  du  cœur  n'exerçait 
plus  d'action  sur  le  sang  dans  les  capillaires,  et  que  dans  ces 
vaisseaux  il  recevait  une  impulsion  nouvelle,  on  donnait  comme 
preuve  de  cette  assertion  le  fait  suivant  :  quand  on  comprime 
l'artère  d'un  membre  après  avoir  fait  une  plaie  veineuse,  le  sang 
de  la  veine  continue  à  couler  quelque  temps  encore,  bien  que 
Taction  du  cœur  ne  puisse  plus  se  faire  sentir.  Magendie'  a  montré 
que  ce  fait  doit  s'expliquer  par  le  retrait  élastique  des  artères. 
Mais  ce  retrait  n'a  lieu  que  parce  que  les  artères  avaient  été  préa- 
lablement dilatées  par  l'action  du  cœur;  la  tension  artérielle,  en 
effet,  n'est  que  la  force  du  cœur  emmagasinée  dans  l'élasticité 
des  artères  comme  dans  un  ressort,  §  105. 


We  la  pr«aaioB  Tetnease. 

g  275.  —  La  pression  du  sang  dans  les  veines  est  très  faible  par 
rapport  &  la  pression  artérielle.  Ce  n'est  que  dans  le  cas  où  un 
obstacle  s'oppose  au  passage  du  sang  par  une  veine  que  la  ten- 
sion s'y  élève,  en  amont  de  l'obstacle,*  jusqu'à  ce  qu'elle  ait 
acquis  la  même  valeur  que  dans  les  artères  afférentes.  Encore 
faut-il,  pour  que  cette  haute  tension  soit  obtenue,  que  le  sang 
ne  puisse  s'écouler  par  quelqu'une  des  anastomoses  si  nom- 

1.  Illanttoatdfûis  tenir  compte  de  la  réserve  que  nous  venons  d'émettre  relativement 
à  l'état  des  vaisseaux  capillaires,  car  dans  les  circonstances  ordinaires  c'est  le  resser- 
rement des  capillaires  qui  élève  la  pression  artérielle  ;  or,  ce  resserrement  a  pour  effet 
de  diminuer  la  quantité  de  sang  qui  arrive  dans  les  veines.  C'est  pourquoi,  d'une  ma- 
nière générale,  le  cours  du  sang  veineux  est  d  autant  plus  lent  que  la  tension  artérielle 
est  plnsélevée.  Ce  n'est  donc  que  dans  les  cas  où^  soit  la  tension  artérielle,  soit  la  force  du 
cœor  serait  accrue,  sans  que  rien  fût  changé  à  la  perméabilité  des  capillaires,  que  la 
vitesse  du  courant  veineux  croîtrait  avec  la  tension  artérielle. 

2.  Poiseuille,  Recherchée  sim*  la  cause  du  mouvement  du  sang  dans  Us  veines, 
Extr.  du  Journal  universel  et  hebdomadaire  de  médecine,  1830, 1. 1. 

3.  Magendie,  Mémoire  sur  Vaclion  des  artères  dans  la  circulation  {Jowm.  de  mé' 
dedne,  1817)» 
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breuses  qui  en  assurent  le  retour,  même  quand  un  ou  plusieurs 
troncs  veineux  importants  sont  oblitérés.  Aussi,  pour  produire 
une  stase  veineuse  absolue  dans  un  membre,  faut-il  en  oblitérer 
toutes  les  veines,  par  exemple,  au  moyen  d'une  constriction  du 
membre  tout  entier,  ne  ménageant  que  les  vaisseaux  artériels. 

Quand  on  a  ainsi  distendu  le  système  veineux  en  y  retenant  le 
sang,  les  capillaires  s'élargissent  par  Taccroissement  de  la  pres- 
sion intérieure  qu'ils  supportent  ;  il  en  résulte  que  les  variations 
de  la  pression  artérielle  se  font  sentir  jusque  dans  les  veines. 
Hagendie,  ayant  lié  la  veine  fémorale  d'un  cbien  et  fait  une 
piqûre  à  cette  veine,  vit  que  le  jet  de  sang  se  renforçait  quand 
on  comprimait  le  thorax,  ce  qui  élevait  la  pression  artérielle,  ainsi 
qu'on  le  verra  &  propos  des  influences  de  la  respiration  sur  h 
circulation.  Dans  l'opération  de  la  signée,  le  jet  veineux  est  plus 
fort  quand  le  patient  fait  un  effort  ou  quand  il  souffle  fortement. 
Ce  sont  là  des  effets  d'une  augmentation  de  la  vis  a  tergo. 

Dans  l'état  normal  de  la  circulation,  il  est  très  difficile  d'assigner 
une  valeur  quelconque  à  la  pression  du  sang  dans  les  veines. 
Quelques  auteurs,  toutefois,  ont  essayé  de  déterminer  expérimen- 
talement cette  pression.  Yolkmann,  appliquant  un  manomètre 
comparativement  à  des  artères  et  à  des  veines  sur  un  même  animal, 
trouva  des  valeurs  très  différentes  :  1 65  millimètres  de  mercure  pour 
la  carotide,  S7  pour  la  jugulaire,  9  pour  la  veine  métatarsienne. 
Cette  valeur  pour  la  jugulaire  peut  môme  être  considérée  comme 
trop  élevée  ;  peut-être  tenait-elle  à  un  obstacle  au  cours  du  sang 
produit  par  l'application  même  de  l'instrument.  En  effet,  la  pres- 
sion dans  la  jugulaire  peut  même  avoir  une  valeur  négative,  sur- 
tout si  on  l'explore  à  la  base  du  cou.  Nous  verrons  que  l'aspi- 
ration thoracique  due  à  la  rétractilité  du  poumon  se  fait  senlir 
dans  cette  région. 

§  276. —  Pression  négative  dans  les  veines  intra-thora^iqiies  et  dans 
les  veines  voisines  du  thorax.  —  Yalsalva  avait  déjà  signalé 
qu'au  moment  des  inspirations,  le  sang  veineux  des  jugulaires 
coule  plus  rapidement  du  côté  de  la  poitrine  ;  il  appartenait  & 
Barry  *  de  montrer  qu'une  aspiration  s'exerce  sur  les  veines  voi- 
sines du  thorax  et  de  donner  la  mesure  de  cette  force  aspira- 
trice.  On  a  vu,  g  106,  que  Haies  avait  déterminé  la  hauteur  à  la- 

1.  Barry,  Recherche»  expérir/untalcB  sur  U$  causet  du  mouvement  dutang  dan» 
(e«  veine»,  Paris,  1825. 
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quelle  le  sang  artériel  s'élève  dans  un  tube;  Barry  fit  voir  qu'en 
adaptant  à  là  veine  jugulaire  un  siphon  dont  Textrémité  inférieure 
plongeait  dans  un  vase  plein  d'eau,  l'eau  s'élevait  dans  le  tube 
qui  pouvait  humer,  en  quelque  sorte,  le  contenu  du  vase.  L'ascen- 
sion du  liquidé  du  côté  de  la  veine  était  plus  grande  dans  les 
phases  d'inspiration,  moindre  dans  celles  d'expiration.  Mais  si  cette 
aspiration  tboracique  peut  se  transmettre  &  longue  distancé  à  tra- 
vers un  tube  à  parois  rigides,  il  n'en  saurait  être  dé  môme  si 
l'on  employait  un  tube  à  parois  flasques  comme  celles  d'une 
veine.  Ces  parois  s'appliqueraient  Tune  contre  l'autre,  sous  l'in-' 
ftuence  dé  la  pression  atmosphérique ,  et  leur  accotement  fer- 
merait le  vaisseau.  Aussi,  l'aspii^ation  tboracique  ne  se  propage- 
i-elle  pas  indéGniment  dans  le  système  veineux. 

Toutefois,  certaines  veines  voisines  du  thorax  et  entourées, 
comme  l'a  fait  remarquer  P.  BérardS  d'aponévroses  qui  les  main- 
tiennent béantes,  sont  le  siège  d'une  aspiration  qui  fait  entrer  Tair 
dans  ces  vaisseaux  quand  on  vient  imprudemment  à  les  ouvrir 
sans  exercer  une  compression  en  aval  du  point  incisé.  Les 
chirurgiens  ont  bien  étudié  l'étendue  de  celte  zone  dangereuse  où 
l'introduction  de  Tair  dans  les  veines  est  à  redouter.  C'est  en 
effet  un  des  accidents  les  plus  graves  qui  puissent  survenir  dans 
une  opération,  car  il  provoque  souvent  la  mort  presque  instan- 
tanément •. 

La  zone  dangereuse  s'étend  en  dehors  de  la  région  du  cou;' 
les  chirurgiens  ont  signalé  des  cas  d'introduction  de  Tair  dans  les 
veines  à  la  suite  de  blessure  de  Taxiilaire  et  même  de  la  faciale 
près  de  l'angle  de  la  mâchoire'. 


1.  P.  Bérard,  Mémoire  sur  un  point  (Vanatomie  et  de  physiologie  du  iyetème  vei- 
neux {Arch.  de  méd.,  1830,  t.  XXUI,  p.  169). 

2.  Mercier  (Qas,  méd.,  1839)'donDa  l'explication  véritable  de  la  mort  h  la  suite  de 
PiotrodacUon'de  l'air  dans  les  veines;  il  Tatlriboa  à  ce  que  le  sang,  mêlé  h  l'air  et 
devenu  spumeux,  s'engageait  dans  les  capillaires  pulmonaires  et  les  obstruait  Les  phy- 
ûciens  savent,  en  effet,  qu'un  tube  capillaire  qui  laisse  aisément  passer  un  courant 
d'air  ou  d'eau  présente  une  résistance  très  grande  pour  un  mélange  d'air  et  d'eau;  celui- 
ci  produit  une  série  de  bulles  séparées  par  de  petits  diaphragmes  de  liquide.  Poiseuille 
{Gas,fnéd.^  1839)  a  démontré,  par  une  série  d'expériences,  que  telle  est,  en. effet,  la 
cause  de  la  mort,  quand  l'air  mêlé  au  sang  a  oblitéré  les  capillaires  du  poumon;  le 
cœur  droit  reste  gorgé  et  ne  peut  plus  se  vider. 

3.  L'aspiration  tboracique  peut  se  faire  sentir  jusque  dans  les  sinus  veineux  et  dans 
les  canaux  des  os  du  crâne.  On  a  observé  aussi  la  pénétration  de  l'air  dans  les  canaux 
veineux  du  rachis.  Cl.  Bernard  a  souvent  parlé  de  la  production  de  ces  accidents  pen- 
dant les  vivisections.  .        • 
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Un  effet  semblable  se  produit  du  côté  de  l'abdomen,  à  l'endroit  où 
la  veine  cave  traverse  le  diaphragme,  et  à  Tembouchure  des  veines 
sus-hépatiques.  Eu  ces  points,  le  sang  comprimé  par  la  pression 
positive  qui  existe  toujours  dans  Tabdomen,  trouve  au-devant  de 
lui  la  pression  négative  de  la  cavité  thoracique  et  est  aspiré  vers 
cette  cavité.  L'introduction  de  Tair  dans  les  veines  serait  donc 
également  à  craindre  dans  cette  région  si  les  opérations  chirur- 
gicales y  étaient  pratiquées.  Méry*  a  vu,  sur  un  chien,  se  produire 
riùtroduction  de  Tair  dans  la  veine  cave  inférieure  qu'il  avait 
piquée. 

Cette  aspiration  des  veines  situées  dans  le  voisinage  du  thorax 
tient  à  la  pression  négative  que  Télasticité  pulmonaire  produit 
dans  cette  cavité.  On  sait  que  si  Ton  perfore  les  parois  thoraciques, 
Tair  s'introduit  en  sifflant  dans  la  cavité  de  la  plèvre,  et  que  le 
poumon  s'affaisse.  C'est  celte  même  force  qui  s'exerce  sur  le  sang 
des  vaisseaux  et  l'aspire  du  côté  du  thorax.  Carson*  et  Donders* 
ont  donné  la  mesure  de  la  force  élastique  du  poumon,  c'est-à-dire 
de  l'aspiration  que  cette  force  exerce  ;  elle  est  d'environ  6  à  8  mil- 
limètres de  mercure  pendant  l'expiration,  et  s'élève  à  30  ou  40  mil- 
limètres quand  le  poumon  est  déployé  par  une  inspiration  pro- 
fonde. 11  suit  de  là  que,  pendant  les  phases  alternatives  de  la  res- 
piration ,  la  force  aspiratrice  qui  s'exerce  sur  le  sang  change  de 
valçur;  elle  a  ses  maxima  dans  l'inspiration,  ses  minima  dans 
l'expiration.  Dans  les  expériences  cardiographiques  nous  avons  vu 
que,  pendant  les  phases  diastoliques ,  la  pression  est  négative 
dans  Toreillette  droite,  g  75  ;  or,  sous  l'influence  des  mouvements 
respiratoire^,  les  variations  de  cette  pression  négative  produisent 
des  ondulations  de  la  ligne  d'ensemble  du  tracé. 

g  277.  —  Un  effort,  c'est-à-dire  une  tentative  d'expiration  forcée 
tandis  que  la  glotte  est  fermée,  non  seulement  supprime  l'aspi- 
ration thoracique,  mais,  en  comprimant  Pair  contenu  dans  le 
poumon,  donne  une  valeur  positive  à  la  pression  dans  le  thorax; 
aussi,  pendant  l'efTort,  le  sang  veineux  serait-il  refoulé  dans  les 
vaisseaux  extra-thoraciques  s'il  ne  trouvait  un  obstacle  dans  les 
valvules  situées  à  leur  origine.  En  tout  cas,  pendant  toute  la  durée 
de  l'effort,  le  sang  est  arrêté  aux  abords  du  thorax  où  il  ne  peut 

1.  Méry,  QueêtUmsde  phy$ique  (Mém.  de  VAcad,  deêêcienea,  1707,  p.  167). 

2.  Carson,  Philos,  TransacL,  1820,  vol.  1,  p.  42. 

3.  J.  Donders,  PhyHologie  des  Menschert,  1. 1,  p.  417, 1859. 
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pénétrer  ;  de  I&  résulte  le  gonflement  si  apparent  des  veines  du 
cou  et  de  la  face. 

g  278.  —  Du  côté  de  Tabdomen,  la  respiration  fait  varier  la 
pression  en  sens  inverse  de  ce  qui  a  lieu  dans  le  thorax.  En 
effet,  l'abaissement  du  diaphragme  qui  agrandit  la  cavité  thora- 
cique  pendant  Tinspiralion,  diminue  en  même  temps  la  capacité 
de  l'abdomen  en  comprimant  les  organes  et  les  vaisseaux  qui  y 
sont  contenus.  Les  veines  subissent  donc,  aux  différentes  phases 
de  la  respiration,  des  changements  de  pression  inverses  dans  le 
thorax  et  dans  Tabdomen.  Cet  antagonisme  a  été  démontré  par 
différents  auteurs. 

Toutefois,  l'influence  de  la  pression  thoracique  se  fait  sentir 


Fig.  314.  Pression  dans  une  Teine  sus-hépatique  Pr.V.H   —  Tracé  de  la  respiration  recueilli  avec  le 
pneomographe  R.  Le  sens  des  variations  est  le  même  dans  les  deux  tracés. 


dans  la  partie  de  la  veine  cave  qui  avoisine  le  diaphragme  et  dans 
les  veines  sus-hépatiques.  Rosapelly*  a  déterminé  le  rapport  des 
variations  de  la  pression  du  sang  dans  les  veines  sus-hépatiques, 
avec  les  mouvements  respiratoires  ;  il  a  constaté  que  l'inspiration 
fait  baisser  la  pression  dans  ces  veines  et  dans  la  région  de  la 
veme  cave  où  elles  débouchent,  tandis  qu'elle  élève  la  pression 
dans  les  autres  veines  abdominales. 

Ainsi^  en  inscrivant  en  même  temps  les  mouvements  respira- 
toires avec  le  pneumographe  '  et  les  changements  de  la  pression 
dans  une  veine  sus-hépatique  avec  un  manomètre,  Rosapelly  a 
obtenu  le  tracé  (fig.  214),  où  Ton  voit  que  les  deux  courbes  sont 


3 .  Rosapelly,  Recherches  théoriques  et  expérimentales  sur  les  causes  et  lemécanisme 
de  la  circulation  du  foie^  thèse  inaug.,  Paris,  1873. 

2.  Voir,  pour  la  description  de  Tinstrument  et  pour  son  application,  Méth,  graph,, 
p.  541. 
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concordantes,  dans  leur  inflexion  générale,  c'esl-à-dire  que  l'in- 
spiration fait  baisser  la  pression  dans  le  thorax  et  dans  les  veines 
sus-hépatiques  ^ 

En  inscrivant  à  la  fois  la  pression  dans  la  veine  porte  et  les 
mouvements  respiratoires,  on  obtient  des  courbes  discordantes 
(fig.  215),  montrant  que  l'inspiration,  en  même  temps  qu'elle  fait 
baisser  la  pression  thoracique,  élève  la  pression  abdominale. 

Les  influences  de  la  respiration  sur  la  pression  dans  les  veines 
sus> hépatiques  sont  accrues  lorsque  k  passage  de  Tair  est  gêné. 


Fig.  3iS.  Pression  dans  la  reine  porte  Pr.  V.P.—  Respiration  inscrite  an  pneomograpbe  R. 
Les  deux  courbes  Tarient  en  sens  inverse  Tune  de  Taotre. 


En  faisant  obstacle  &  l'inspiration  par  un  rétrécissement  des  voies 
aériennes,  Rosapelly  a  noté  que  l'abaissement  de  la  pression 
veineuse,  à  chaque  inspiration,  est  beaucoup  plus  fort  que  daod 
la  respiration  calme.  Les  choses  se  passent  donc,  à  Torifice  vei- 
neux du  diaphragme,  comme  à  rentrée  des  veines  jugulaires  en 
haut  du  thorax. 

g  279. —  Répartition  de  la  pression  veineuse  dans  les  cavités  splanch" 
niques.  —  La  théorie  fait  prévoir  que  les  veines  qui  traversent  les 
cavités  splanchniques  sont  extérieurement  soumises  à  des  pres- 
sions très  différentes.  La  pression  est  négative  dans  le  thorax,  ainsi 
qu'on  Fa  vu  plus  haut;  elle  est  au  contraire  toujours  positive  dans 
l'abdomen.  Ajoutons  que  Técart  entre  ces  deux  pressions  varie 
suivant  les  phases  de  la  respiration,  et  varie  en  sens  inverse  pour 
le  thorax  et  pour  l'abdomen,  puisque  l'abaissement  du  diaphragme 
qui  accroît  le  vide  thoracique  élève  la  pression  dans  l'abdomen. 

Toutefois,  l'antagonisme  de  ces  deux  variations  n'est  pas  par- 

1.  Pour  recaeiUir  la  pression  dans  les  veines  sus-hépatiques,  Rosapelly  glisse  par  la 
jugulaire  une  sonde  mise  en  rapport  avec  un  tambour  à  levier.  La  sonde  traverse  la 
veine  cave  supérieure,  Toreillette^  la  veine  cave  inférieure;  Tanneau  du  diaphragme,  et 
s'arrête  presque  toi^ours  d'elle-même  contre  l'orifice  d'une  veine  sos-hépatique. 
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fait.  Loci^ni^  a  cherehé  &  déterminer  expérimentalement  la  valeur 
des  pressions  que  subissent  les  veines,  et  pour  cela,  introduisit  des 
espèces  de  sondes  manomélriques  dans  le  thorax  et  dans  Tab- 
domen*. 

Il  a  vu  que  les  variations  de  la  pression  ne  sont  pas  rigoureu- 
sement inverses  dans  le  thomx  et  dans  l'abdomen,  comme  cela 
arriverait  si  les  mouvements  respiratoires  n'étaient  produits  que 
par  l'action  du  diaphragme.  L'expiration,  chez  certains  chiens, 
s'accompagne  d'une  contraction  des  parois  de  Tabdomen  qui  ac- 
croît la  pression  dans  cette  cavité,  tandis  que  le  relâchement  du 
diaphragme,  s'il  intervenait  seul,  aurait  pour  effet  de  diminuer 
cette  pression.  Si  on  paralyse  les  muscles  abdominaux  par  l'écra- 
sement de  la  moelle  dorsale,  aussitôt  apparaît  l'antagonisme  par- 
fait* entre  les  variations  thoraciques  et  les  variations  abdominales 
de.  la,  pression. 
,  Quand  on  pratique,  la  respiration  artificielle,  on  observe  un  syn- 
chronisme parfait  entre  les  variations  thoraciques  et  abdominales, 
mais  alors  les  variations  sont  dé  même  sens  dans  les  deux  cavités. 

En  somme,  les  variations  de'pression  dans  Tin térîeur  des  veines 
contenues  dans  les  cavités  splanchniques  sont  produites  par  des 
changements  de  la  pression  dans  ces  cavités  elles-mêmes;  de 
sorte  que  si,  en  se  tenant  loin  du  diaphragme ,  on  explore  à  la 
fois  la  pression  dans  la  veine  cave  inférieure  et  dans  la  cavité 
abdominale  en  dehors  de  la  veine,  les  deux  pressions  varient  de 
la  même  manière.  Il  en  est  de  même  pour  la  pression  du  sang 
dans  la  veine  cave  supérieure  comparée  à  la  pression  dans  la  ca- 
vité de  la  plèvre. 


ice  de  l'aetloB  dn  cobst  aiir  la  elrcnlatlon  velneose. 

g  280.  —  L'action  du  cœur  produit,  dans  la  circulation  des  veines 
caves,  des  temps  d'arrêt  et  même  des  reflux  ;  elle  y  produit  aussi 

1.  L.  Lnciajïi,.  DelU  oscillaxioni  délia  pressione  xntra-taracica  e  intra-CLâdomi' 
noie  {Arehiv.  per  U  BcienMe  mediehe,  vol.  II,  fasc  2.,  1877.) 

2.  Il  n'est  pas  nécessaire  de  recourir  à  une  mutilation  pour  l'application  de  ces 
sondes;  en  en  introduisant  une  dans  l'œsophage,  et  une  autre  dans  le  rectum,  on  a 
l'indication  à  peu  près  exacte  des  changements  que  la  pression  éprouve  dans  le  thorax 
et  dans  l'abdomen.  La  seule  cause  d'erreur  possible  tient  à  ce  que  l'œsophage  ou  le 
rectum  peuvent  se  contracter  quelquefois  et  ajouter  l'effort  de  leurs  muscles  à  la  pres- 
sion qui  existe  dans  la  cavité  explorée. 

UARBY,  CirculcUion  27 
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des  accélérations.  Pendant  la  systole  des  ventricules,  les  val- 
vules auriculo-ventriculaires  étant  ferméee»  le  sang  stagne  dans 
roreillette  et  la  pression  augmente  dans  celle-ci,  puis,  de  |Mt>che 
en  proche,  jusque  dans  les  veines.  D'autre  part,  si  le  cœur  8*arrète 
en  diastole,  comme  cela  arrive  après  l'excitation  du  pneumogas- 
trique, le  ventricule  se  remplit;  mais  quand  sa  réplétion  est 
achevée,  il  ne  reçoit  plus  rien  de  l'oreillette.  Or,  le  sang  veineux, 
continuellement  versé  par  les  veines  caves ,  s'arrête  et  distend 
ces  vaisseaux  où  il  acquiert  une  pression  assez  forte. 

Dans  nos  expériences  de  cardiographie  exécutées  avec  Ghau  veau, 
nous  avons  constaté  pendant  Tarrét  du  cœur  cette  énorme  éleva- 


Fig.  316.  0  tracé  des  oreillettes,  V  tracé  du  ventricule  de  la  grenouille  (Toir  S  72),  »o  systole  de 
l'oreillette.  Arrêt  du  cœur  par  une  irritation  abdominale  EE  ;  éléTatton  de  la  pression  Tslneuie 
dans  l'oreillette  pendant  cet  arrêt. 

tion  de  la  pression  veineuse,  tant  dans  les  veines  caves  que  dans 
les  oreillettes. 

On  peut  démontrer  sur  la  grenouille  l'élévation  de  la  pres- 
sion du  sang  dans  Toreillette  pendant  l'arrêt  du  cœur.  En  inscri- 
vant  à  la  fois  la  pulsation  de  l'oreillette  et  celle  du  ventricule,  au 
moyen  du  double  myographe  représenté  figure  41,  on  voit  l'oreil- 
lette se  gorger  de  sang  quand  le  cœur  est  arrêté  par  la  galvani- 
sation du  pneumogastrique. 

La  figure  216  montre  ce  phénomène.  Les  lignes  0  et  Y  corres- 
pondent aux  tracés  de  Toreillette  et  du  ventricule.  On  constate  en 
So  la  pulsation  systolique  de  l'oreillette  et  son  retentissement  dans 
le  tracé  ventriculaire.  En  EE  on  irrite  le  péritoine,  ce  qui,  au  bout 
de  quelque  temps,  provoque  un  arrêt  du  cœur.  Pendant  cet  arrêt, 
l'oreillette  continue  à  s'emplir  par  le  retour  du  sang  veineux  et 
se  gonfle  graduellement  ^   Quelque  temps  après  la  reprise  des 

l.  Un  excès  de  la  pression  exercée  par  le  levier  du  ventricule  a  empécM  oelui-ci  de 
se  remplir  en  Tabsence  des  systoles  de  Toreillette;  sans  cela,  la  oouriie  ventriculaire  eAt 
accusé  également  une  élévation  pendant  Tarrôt  diastolique  du  veatricttle. 
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mouvements  du  cœur,  on  voit  roreilletle  se  dégorger  peu  à  peu. 
Cette  phase  de  rexpérience  n'a  pu  être  représentée  dans  le  tracé. 

Wm  pa«Is  -wébÊcmiL. 

g  881.  —  Potaîn^  étudiant  dans  les  hôpitaux  le  pouls  veineux 
normal,  pour  le  comparer  à  celui  qui  accompagne  rinsuflisance 
tricuspide  et  dont  il  sera  question  plus  loin,  a  inscrit  simultané- 
ment les  pulsations  veineuses,  celles  du  cœur  et  celles  des  artères. 
Il  a  va  qu'an  moment  de  la  systole  de  l'oreillette,  un  grand  sou- 
lèvement se  produit  dans  le  pouls  des  jugulaires,  et  qu'à  ce  sou- 
lèvement succède  un  aflaissement  correspondant  &  la  diastole  de 
l'oreillette  dans  laquelle  les  veines  se  vident  brusquement.  Plus 
tard,  arrive  un  second  afTaissement  que  Potain  attribue  h  la  dia- 


Fîg.  217.  Pr.  J.,  pression  latérale  dans  la  jugulaire.  —  P.  V.  D.,  pulsation  du  fentrlcule  droit, 
s.  0.,  systole  de  Toreiliette. 


slole  du  ventricule  dans  lequel  l'oreillette  et  les  veines  se  vident  de 
proche  en  proche. 

Les  expériences  faites  sur  les  animaux  confirment  cette  manière 
de  voir,  du  moins  en  ce  qui  concerne  le  premier  soulèvement 
Veineux  auquel  fait  suite  un  afifaissemcnt  profond.  La  figure  2i7 
est  obtenue  sur  un  chien  dont  on  explore  la  pression  latérale  dans 
la  jugulaire,  &  la  base  du  cou,  en  même  temps  que  la  pulsation 
du  ventricule  droit. 


l.  Polain,  Des  mouvemenls  et  des  bruits  qui  se  passent  dans  les  veines,  (Bull  et 
Mém,  Soe.  méd,  des  hôpitaux,  1868,  l.  IV.) 
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Cette  figure  montre  une  parfaite  coïncidence  du  principal  sou* 
lèvement  veineux  avec  la  systole  de  Toreillette  (S.  0:),  tandis  que 
TafTaissement  veineux  coïncidant  avec  la  systole  ventriculaire  ne 
peut  s'expliquer  que  par  la  diastole  de  l'oreillette. 

Cet  affaissement  soudain  implique  une  recrudescence  dans  la 
rapidité  du  courant  sanguin  du  côté  du  thorax;  parfois,  cette  ra- 
pidité se  traduit  par  des  bruits  de  souffle  dont  le  siège  est  dans 
les  veines  jugulaires. 

g  282.  —  Si  la  pression  du  sang  dans  les  veines  du  thorax  est 
négative,  à  Tétat  normal,  c'est-à-dire  le  thorax  étant  intact,  il  n'en 
est  plus  ainsi  quand  on  ouvre  la  poitrine  d'un  animal;  l'aspiration 
y  disparaît  et  les  veines  y  sont  soumises  à  la  pression  atmosphé* 
rique.  On  trouve  alors,  dans  l'oreillette  et  dans  les  veines  caves,  une 
pression  de  quelques  millimètres  de  mercure  provenant  probable- 
ment de  ce  que  la  circulation  est  gênée  dans  le  poumon.  François- 
Franck^  a  constaté  qu'en  insufflant  le  péricarde  sous  une  pression 
de  1  centimètre  de  mercure  la  pression  artérielle  tombe  très  bas; 
le  cœur,  en  effet,  cesse  d'envoyer  du  sang,  car  il  cesse  de  se  rem- 
plir. Cela  tient  &  ce  que  la  pression  veineuse  étant  inférieure  à 
1  centimètre  de  mercure,  le  sang  est  incapable  de  rentrer  dans 
le  cœur  en  surmontant  la  contre-pression  qui  agit  sur  roreillette. 
Dès  lors,  les  actes  musculaires  du  cœur  s'exercent  à  vide,  et  sont 
sans  effet  sur  le  cours  du  sang. 

Cet  arrêt  de  la  circulation  par  vacuité  du  cœur  n'est  que  passa- 
ger, même  si  Ton  continue  la  contre-pression  dans  le  péricarde. 
En  effet,  la  pression  veineuse  s'élève,  comme  en  arrière  de  tout 
obstacle,  et  dès  qu'elle  devient  légèrement  supérieure  à  un  centi- 
mètre de  mercure,  le  sang  rentre  dans  l'oreillette  et  la  circulation 
se  rétablit.  On  conçoit,  d'après  cela,  que  des  épanchements  du 
péricarde  soient  compatibles  avec  la  vie,  même  si  le  liquide  pré- 
sente dans  la  poche  une  assez  forte  pression;  c'est  qu'alors  la 
pression  veineuse  s'élève  assez  haut  pour  surmonter  la  contre- 
pression  que  le  cœur  subit. 

1.  FraDçois-Fraack,  Irav.  lab„  t.  UI,  p.  113 
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g  283.  —  Comme  la  capacité  des  veines  est  plus  grande  que  celle 
des  artères,  et  que  la  môme  quantité  de  sang  doit,  à  chaque 
instant,  passer  par  tous  les  segments  du  circuit  vasculaire,  il  s'en- 
suit que  la  vitesse  du  courant  veineux  est  moindre  que  celle  du 
courant  artériel.  Nous  parlons,  bien  entendu,  de  la  vitesse  moyenne 
du  sang,  car  certaines  influences  passagères  peuvent  rendre  le 
cours  du  sang  très  rapide  dans  les  veines. 

On  ne  saurait,  du  reste,  attribuer  au  sang  veineux  une  vitesse 
absolue,  puisque  tant  d'influences  la  font  varier  :  quelques  auteurs 
ont  essayé  cependant  de  mesurer  cette  vitesse.  Yolkmann%  avec 
son  hémodromomètre,  a  trouvé  dans  la  veine  jugulaire  d'un 
chien,  une  vitesse  de  225  millimètres  par  seconde.  Mais  ces  re* 
cherches  ont  peu  d'intérêt  ;  on  jugerait  plus  exactement  peut- 
être  de  la  vitesse  du  courant  veineux  en  mesurant  expérimen- 
talement celle  du  sang  artériel,  et  en  calculant,  d'après  le  diamètre 
relatif  des  veines  et  des  artères,  quelle  doit  être  la  vitesse  du 
sang  veineux  pour  une  vitesse  artérielle  déterminée. 

C*est  d'après  ces  considérations  qu'on  attribue  au  cours  du  sang 
dans  les  veines  pulmonaires  une  plus  grande  vitesse  qu'à  celui 
des  artères,  attendu  que  les  quatre  veines  pulmonaires,  au  moment 
où  elles  s'abouchent  dans  l'oreillette  gauche,  auraient,  dans  leur 
ensemble,  une  section  moindre  que  celle  de  l'artère  pulmonaire. 


Cowant  Telnenx  rémlUent  et  pools  Tetneax  dea  eztrémiiéa. 

§  284.  —  Le  cours  du  sang  dans  les  veinules  est  ordinairement 
continu  comme  celui  des  capillaires  qui  leur  donnent  naissance. 
Mais,  ainsi  qu'on  l'a  dit  g  238,  le  courant  peut  être  saccadé  dans 
les  capillaires  ;  ces  saccades  se  font  sentir  assez  loin  dans  le  sys- 
tème veineux.  On  a  pu  voir,  pendant  l'opération  de  la  saignée,  des 
saccades  se  produire  dans  le  jet  de  la  veine,  au  point  de  faire  croire 
que  l'artère  avait  été  blessée.  Il  est  possible  que,  dans  ces  cas,  le 
courant  veineux  ait  été  influencé  par  les  alternatives  de  gonfle- 
ment et  de  resserrement  qu'éprouvaient  les  tissus  voisins,  et  dont 

1.  Volkmann,  Hàmodynamikf  p.  19o. 
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les  expériences  de  Piégu  nous  ont  démontré  rexi8tence,§  126.  Hais 
cette  origine  ne  saurait  être  attribuée  aux  saccades  du  jet  sanguin 
que  Cl.  Bernard  a  observées  sur  les  veines  de  la  glande  sous- 
maxillaire  quand  il  irritait  la  corde  du  tympan.  Il  vit  alors  le 
sang  s'échapper  de  la  veine,  rouge  comme  du  sang  artériel,  et  le 
jet  en  était  saccadé  comme  celui  d'un  artère.  C'est  qu'en  effet  la 
rapidité  du  courant  sanguin  est  tellement  accrue  par  suite  du 
relâchement  des  vaisseaux  capillaires  de  la  glande,  que  le  sang 
n'a  plus  le  temps  de  devenir  vdneux  ;  en  outre,  les  obstacles  qui 
éteignent  la  saccade  artérielle  n'existant  plus,  le  sang  veineux 
conserve  son  intermittence. 

g  2S5.  —  Le  pouls  veineux  des  extrémités  a  la  même  origine  que 
les  saccades  que  nous  venons  de  décrire.  Boyer^  a  indiqué  depuis 
longtemps  les  pulsations  des  veines  superficielles.  King*  a  très 
bien  expliqué  ce  phénomène  et  a  imaginé,  pour  le  rendre  plus 
visible,  de  l'amplifler  au  moyen  d'un  petit  levier.  Un  fil  de  cire  à 
cacheter,  étiré  à  la  lampe,  était  appliqué  sur  le  vaisseau  et  y 
reposait  par  une  de  ses  extrémités  qu'on  tenait  fixée  avec  l'ongle. 
Le  soulèvement  que  produisait  la  pulsation  veineuse  était  am- 
plifié par  la  longueur  même  du  levier  et  devenait  très  visible. 
King  a  signalé  certaines  conditions  comme  favorables  à  la  produc* 
tion  du  pouls  veineux  des  extrémités  ;  il  suppose  que  chez  certains 
sujets,  une  plus  grande  fluidité  du  sang  est  la  cause  de  son  pas- 
sage plus  rapide  et  de  la  conservation  des  saccades.  Mais  une 
cause  moins  hypothétique  est  le  relâchement  vasculaire  :  or,  c'est 
après  le  repas,  et  dans  cet  état  qu'on  appelle  la  circulation  excitée, 
que  le  pouls  veineux  se  montre  le  plus  souvent.  Dans  ces  condi- 
tions ,  il  y  a  relâchement  des  petits  vaisseaux  des  téguments. 


1.  Boyer,  Joum,  œmpL  des  Se,  méd.,  XXI,  p.  330. 

2.  King,  Guy'8  Hoêpital  Reports,  1837. 
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CIRCULATION  PULMONAIRE. 

Freseion  da  sang  dans  l'artère  pulmonaire.  »  Vitesse  de  la  circulation  pulmonaire. 

—  Influence  de  la  respiration  sur  la   perméabilité  des  vaisseaux  pulmonaires. 

—  Influence  de  la  diculation  pulmonaire  sur  la  cireulation  générale.  -~  Signes  exlé- 
riean  de  la  cireulation  pulmonaire. 

La  circulation  pulmonaire^  ou  petite  circulation,  a  pour  fonction 
de  faire  passer  tout  le  sang  veineux  provenant  des  différents  or- 
ganes &  travers  le  poumon  où  il  redevient  artériel.  Au  contact  de 
Tair  respiré,  le  sang  veineux  perd  l'acide  carbonique  dont  il  était 
chargé  y  absorbe  de  Toxygène,  et  de  noir  qu'il  était  avant  d'entrer 
dans  le  poumon,  devient,  en  en  sortant,  rouge  comme  celui  qu'on 
voit  jaillir  d'une  blessure  artérielle.  Le  cours  du  sang  dans  la 
petite  circulation  s'effectue  au  moyen  d'organes  semblables  à  ceux 
de  la  circulation  générale  :  le  cœur  droit,  l'artère  pulmonaire,  les 
capillaires  qui  forment  un  riche  réseau  autour  des  vésicules  des 
poumons,  enfin  les  veines  pulmonaires  qui,  au  nombre  de  quatre, 
versent  le  sang  hématose  dans  l'oreillette  gauche,  forment  les  dif- 
férentes parties  constituantes  de  la  petite  circulation.  On  désignait 
autrefois  Tartère  pulmonaire  sous  le  nom  d'artère  veineuse,  à 
cause  de  la  couleur  du  sang  qu'elle  renferme;  les  veines  pulmo- 
naires s'appelaient,  pour  la  même  raison,  veines  artérieuses.  Ces 
désignations  ont  été  abandonnées  comme  inutiles. 

La  circulation  pulmonaire  se  trouve  donc  placée  de  telle  sorte, 
que  le  sang  qui  revient  des  veines  de  la  grande  circulation  entre 
dans  l'oreillette  droite,  et  que  celui  qui  revient  des  veines  de  la 
petite  circulation  entre  dans  l'oreillette  gauche. 


g  286.  —  La  même  série  d'actes  se  produit  dans  la  grande  et  dans 
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la  petite  circulation.  On  sait  que  le  cœur  droit  agit  d'une  manière 
synchrone  avec  le  gauche  ;  nous  n'aurons  pas  &  décrire  comment 
se  forme  la  tension  dans  Tartëre  pulmonaire  ni  comment  s'eflTectue 
le  retour  du  sang  veineux.  Tout  ce  qui  a  été  dit  &  propos  de  la 
grande  circulation  est  applicable  &  la  petite;  nous  nous  borne- 
rons à  faire  observer  que  dans  la  petite  circulation  le  sang  éprouve 
beaucoup  moins  de  résistance  que  dans  la. grande.  Ainsi,  en  opé- 
rant sur  la  circulation  pulmonaire,  Sharpey^  a  constaté  qu'il 
fallait  deux  fois  moins  de  force  pour  imprimer  au  courant  une 
certaine  vitesse  que  si  l'on  agit  sur  les  vaisseaux  de  la  grande  cir- 
culation. On  va  voir  que  c'est  de  ce  passage  plus  facile  que  résul- 
tent toutes  les  différences  que  les  expérimentateurs  ont  signalées 
entre  la  force  des  deux  cœurs,  et  entre  les  pressions  du  sang  dans 
l'aorte  et  dans  l'artère  pulmonaire. 

Nous  avons  dit,  g  77,  que  les  sondes  manométriques  accusent 
des  pressions  très  inégales  dans  les  deux  ventricules.  Ainsi,  la 
systole  du  ventricule  gauche  serait  environ  trois  fois  plus  énergi- 
que que  celle  du  ventricule  droit.  Or,  nous  savons  que  l'effort  sys- 
tolique  d'un  ventricule  se  mesure  assez  exactement  &  la  résistance 
que  lui  oppose  la  pression  du  sang  dans  l'artère  &  laquelle  il 
fournit;  nous  devons  donc  conclure  que  la  pression  dans  l'artère 
pulmonaire  doit  être  environ  trois  fois  moindre  que  celle  qui 
existe  dans  l'aorte'.  Cette  évaluation,  déduite  de  la  pression  du 
sang  dans  le  ventricule  droit,  est  plus  voisine  de  la  vérité  que  ne 
le  serait  la  mesure  directe  de  là  pression  faite  au  moyen  du  ma- 
nomètre appliqué  à  l'artère  pulmonaire  quand  on  a  ouvert  la 
poitrine  et  pratiqué  la  respiration  artificielle.  De  telles  mutila- 
tions troublent  trop  profondément  la  fonction  circulatoire  pour 
qu'on  puisse  attacher  quelque  valeur  aux  données  qu'elles  four- 
nissent'. Au  contraire,  l'introduction  d'une  sonde  manométrique 
dans  les  cavités  droites  du  cœur,  en  passant  par  une  veine  jugu- 
laire, ne  trouble  pas  sensiblement  le  cours  du  sang,  de  sorte 
qu'on  peut  avoir  toute  confiance  dans  là  mesure  qu'elle  donne  de 


1.  Todd  etBowmann,  Physiological  Anatomy  and  Physiokgy  of  Man,  1856,  t.  IIj 
p.  350. 

2.  Bulner  a  trouvé  dans  Tarière  pulmonaire  des  pressions  de  13  à  19*"  de  mercure, 
tandis  que,  dans  Taorte,  la  pression  atteignait  71  et  115*". 

3.  Cependant  Ghauveau  et  Faivre  (Gaz.  méd.^  Paris,  1856)  ont  réussi  à  explorer  di- 
rectement la  pression  dans  Tartère  pulmonaire  en  perforant  la  paroi  thoracique  arec 
un  trocart  :  ils  ont  trouvé  celte  pression  é^ale  à  l/î  de  la  pression  aortique. 
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la  pression  dans  le  ventHdule  droit  et  par  suite  dans  Partëre 
pulmonaire.  L'épaisseur  des  tuniques  musculaires  des  deux 
ventricules  révèle  aussi  l'inégalité  des  résistances  que  chacun 
d'eux  surmonte  habituellement  ;  les  parois  du  ventricule  gauche, 
chez  l'adulte,  sont,  en  effet,  trois  fois  au  moins  plus  épaisses  que 
celles  du  ventricule  droit*. 

Milne  Edwards  qui,  en  maintes  occasions,  a  fait  ressortir  les 
harmonies  qui  existent  entre  les  différentes  fonctions  de  la  vie, 
montre  comment,  par  un  enchaînement  nécessaire,  les  capillaires 
du  poumon  doivent  être  fort  minces  pour  permettre  aux  échanges 
gazeux  de  se  produire  entre  Tair  et  le  sang  ;  comnient  de  cette 
minceur  résulte  une  résistance  plus  faible  que  celle  des  vaisseaux 
de  la  grande  circulation,  d'où  cette  nécessité  d'une  circulation  & 
basse  pression  dans  les  vaisseaux  pulmonaires. 

vitesse  de  la  eir<eiil«tloB  polmonalre. 

§  287.—  La  circulation  pulmonaire  doit  avoir,  en  chacun  de  ses 
points,  la  même  vitesse  que  la  circulation  générale.  Une  section 
pratiquée  en  un  point  quelconque  du  double  circuit  que  traverse 
le  sang  doit  toujours  en  laisser  passer  la  même  quantité,  sans 
quoi  il  y  aurait  stagnation  en  ce  point  et  accumulation  de  sang  en 
amont  de  l'obstacle.  Le  débit  des  deux  cœurs  doit  donc  être  le 
même,  quelque  inégale  que  puisse  être  la  capacité  que  présentent 
les  deux  ventricules  quand  on  les  mesure  en  y  faisant  des  injec- 
tions. En  outre,  la  section  de  l'artère  pulmonaire  étant  la  même 
que  celle  de  Taorte,  il  faut  en  conclure  avec  Haies'  que  la  vitesse 
du  sang  est  la  même  dans  ces  deux  vaisseaux.  Enfin,  comme  la 
quantité  de  sang  que  contient  le  poumon  est  de  beaucoup  infé- 
rieure &  celle  que  renferme  le  corps  tout  entier,  il  s'ensuit  que  le 
renouvellement  du  sang  se  fera  beaucoup  plus  vite  dans  le  pou- 
mon que  dans  le  reste  du  corps.  Grâce  au  moindre  parcours  qu'elle 
devra  accomplir,  une  molécule  de  sang  qui  entre  dans  Tartère 

1.  Chez  le  fœtas,  le  sang  ne  traverse  pas  le  poumon  et  Tondée  qu'envoie  le  ventri- 
cule droit  passe  dans  Taorte  par  le  canal  artériel.  Les  deux  cœurs  concourent  donc  éga- 
lenaeni  à  la  circulation  générale,  les  deux  ventricules  ressentent  la  môme  résistance  et 
doivent  déployer  le  même  effort.  Aussi,  chez  le  fœtus  les  ventricules  droit  et  gauche 
présenlent^ils  très  sensiblement  la  même  épaisseur.  Nous  avons  vériflé  ce  fait  sur  du 
cœur  de  fœtus  de  chien. 

2.  Haies,  Hémoêtatique,  p.  62. 
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pulmonaire  arrivera  beaucoup  plus  vite  i  l'oreillette  gauche  qu'une 
molécule  qui  entre  dans  Taorte  n'arrivera  i  Toreillette  droite,  g  3. 


laflaenees  de  la  resplmtlon  siir  la  iperaiéaMllté  des  vaisseaux 


I 


g  288.  —  On  sait  depuis  longtemps  que,  chez  les  animaux 
asphyxiés,  le  cœur  droit  et  Tartëre  pulmonaire  sont  gorgés 
de  sang.  Cette  stase  indique  un  obstacle  au  cours  du  sang  &  Fin- 
térieur  du  poumon.  Haller*  l'attribuait  &  une  cause  toute  mécani- 
que; il  supposait  que  dans  Texpiration,  en  même  temps  que  le 
poumon  s'aiTaisse,  il  se  produit  des  plissements,  des  espèces  de 
coudes  dans  les  vaisseaux  pulmonaires,  et  que  le  sang  était  arrêté 
par  ces  coudes.  David  Williams'  chercha  &  réfuter  l'opinion  de 
Haller  en  montrant  que  si  on  lie  la  trachée  avant  d'ouvrir  la  poi- 
trine, le  poumon  ne  peut  s'affaisser,  et  pourtant  l'asphyxie  s'ac- 
compagne encore  de  stase  du  sang  dans  le  cœur  droit  et  dans  Tar- 
ière pulmonaire.  Alison  '  fit  voir  que  la  congestion  des  cavités 
droites  se  produit  également  quand  un  animal  est  placé  dans  un 
milieu  irrespirable,  dans  l'azote  par  exemple,  bien  que  les  mou- 
vements respiratoires  continuent  i  s'exercer.  Il  semble  donc 
que  le  seul  fait  de  la  suppression  de  l'hématose  constitue  un  ob- 
stacle au  cours  du  sang,  comme  si  les  vaisseaux  pulmonaires  se 
contractaient  dans  l'asphyxie. 

Quincke  et  PfeifTer*  démontrèrent  par  des  expériences  que  le 
poumon  distendu  comme  dans  l'inspiration  normale,  c'est-i-dire 
par  dilatation  de  la  cage  thoracique,  est  plus  perméable  au  sang 
que  le  poumon  affaissé  pendant  Texpiration.  Ils  virent  aussi  que 
la  respiration  artificielle,  celle  qui  consiste  à  dilater  le  poumon 
par  insufflation,  produit  des  effets  inverses  de  ceux  de  la  respi* 
ration  normale,  au  point  de  vue  de  la  circulation  pulmonaire, 
c'est-i-dire  que  la  circulation  est  gênée  dans  le  poumon  insufOë. 
Hais  ces  auteurs  ont  cru  que,  sur  Tanimal  vivant,  les  effets  favo- 


1.  Haller,  Ekmmta  phyaiologix,  t.  VL\,  p.  243  et  saiv. 

2.  D.  Williams,  On  the  eatae  and  the  effecU  of  an  obstnAetion  of  the  blood  in  the 
lunffB  {Edinburgh  médical  and  9urg,  Joum,,  1833,  t.  XIX,  p.  524). 

3.  AlisoQ.  (Cité  par  Looget.  Phys.,  t.  0,  p.  258.) 

4.  Qaincke  et  Pfeiffer,  Ueber  den  Bluittrwn  in  dm  Lungm  [Àrdi.  wm  B$ieheri 
und  Du  Bai9-Rs\fmond,  1871,  g  90). 
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rables  de  inspiration  devraient  être  compensés  par  Faction  défa- 
vorable que  le  ventricule  droit  éprouverait  dans  son  action.  Pour 
eux,  le  vide  thoracique  ferait  obstacle  &  la  systole  du  ventricule 
droit  et  tendrait  à  le  maintenir  dilaté. 

Plusieurs  physiologistes  ont  fait,  dans  le  laboratoire  de  Ludwig, 
des  expériences  sur  le  même  sujet.  Geradini^  chercha  à  déterminer 
la  quantité  de  sang  qui  traverse  le  poumon,  suivant  que  cet  or- 
gane est  distendu  par  l'inspiration  ou  affaissé  par  l'expiration. 
Ces  expériences  furent  continuées  par  Héger'.  Le  poumon  étant 
détaché  soigneusement  avec  ses  vaisseaux,  et  la  trachée  étant 
divisée  &  la  base  du  cou',  on  plaçait  le  poumon  dans  une  caisse 
de  verre  formée  de  deux  moitiés  lutées  soigneusement  Tune  avec 
Tautre.  Cette  caisse,  Lungenkaste^  était  munie  de  plusieurs  tubu- 
bires:  Tune  recevait  un  tube  afférent  qui  portait  le  sang  aux 
artères  pulmonaires,  une  autre  laissait  passer  un  tube  efférent 
qui  conduisait  au  dehors  le  sang  des  veines  pulmonaires;  une 
troisième  livrait  passage  i  la  trachée;  enfin,  par  une  quatrième 
tubulure  communiquant  avec  la  cavité  de  la  caisse,  on  pouvait  y 
comprimer  ou  y  raréfier  Tair,  de  manière  &  produire  des  amplia- 
lions  ou  des  resserrements  du  poumon  imitant  les  mouvements 
respiratoires. 

Le  sang  étant  amené  dans  les  artères  du  poumon  sous  charge 
constante,  au  moyen  d'un  vase  de  Mariette,  on  constatait  d'abord 
que  le  poumon  affaissé  laissait  passer  moins  de  sang,  sous  une 
même  charge,  que  le  poumon  déployé  par  une  aspiration  exercée 
dans  la  caisse. 

En  exécutant  des  mouvements  alternatifs,  pour  imiter  les  am- 
plialions  et  les  retraits  des  poumons  dans  la  respiration,  Héger 
vit  que  les  accroissements  et  les  diminutions  de  vitesse  du  sang 
ne  correspondent  pas  exactement  aux  phases  alternantes  de  Tam- 
pliation  et  du  resserrement  pulmonaires. .  Le  premier  effet  de 
Fampliation  du  poumon  est  d'arrêter  le  courant  veineux  ;  le  sang 
s'accumule  dans  les  vaisseaux  qui  se  dilatent  en  même  temps 


1.  Les  recherches  de  Ceradmi  avec  Tappareil  spécial  destiné  à  établir  la  circulation 
artificielle  dans  le  ponmon  isolé  (la  Lungmkaêit)  n'étaient  point  publiées  à  l'époque 
oii  Héger  pablia  son  travail  (1873). 

2.  Héger,  Dt  la  circulation  du  gang  danaUs  organes  isolés,  Th.  Bruxelles,  1873,  et 
Rapport  êur  les  cireukUions  artificidles.  —  Congrès  de  Bruxelles,  187&. 

3.  Cette  expérience  qui  demande  à  être  faite  avec  de  grands  soins  est  décrite  avec  tous 
ses  détails  dans  le  travail  de  Héger. 
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que  les  vésicules  pulmonaires;  ce  n'est  qu'à  la  fin  de  rinspiration 
que  l'écoulemenl  veineux  reparaît.  Si  on  maintient  alors  le  pou- 
mon distendu,  le  *sang  le  traverse  en  quantité  plus  grande  que 
lorsqu'il  était  affaissé  en  permanence. 

Au  début  de  l'expiration,  c'est-à-dire  quand  le  poumon  com- 
mence à  revenir  sur  lui-même,  le  jet  veineux  s'accélère  encore  ;  le 
contenu  des  vaisseaux  pulmonaires  est  en  quelque  sorte  exprimé 
du  poumon  comme  d'une  éponge  que  l'on  comprimerait,  puis,  à 
mesure  que  le  poumon  achève  de  se  resserrer,  le  courant  veineux 
diminue;  il  atteint  enfin  un  régime  lent  qu'il  conservera  tant 
que  le  poumon  ne  subira  pas  une  ampliation  nouvelle. 

D'autres  auteurs  reprirent  ces  expériences  avec  la  préoccupation 
de  se  rapprocher  davantage  des  conditions  de  la  nature.  Ainsi, 
dans  le  poumon,  les  artères  pulmonaires  et  le  cœur  droit  d'une 
part,  les  veines  pulmonaires  et  le  cœur  gauche  de  l'autre,  sont 
soumis  &  la  pression  alternativement  accrue  et  diminuée  qui  existe 
dans  le  thorax  pendant  les  mouvements  respiratoires.  Funke  et 
Latschenbcrger  S  Bowditch  et  Garland' construisirent  des  appa- 
reils schématiques  dans  lesquels  ils  tinrent  compte  des  variations 
de  la  pression  extérieure  sur  le  cœur  et  le  sang. 

§  289.  —  Un  point  saillant  qui  ressort  des  expériences  précé- 
dentes, c'est  que  si  l'on  fait  des  insufilations  par  la  trachée, 
comme  sur  les  animaux  soumis  àlarespiration  artificielle,  on  voit 
se  renverser  le  sens  des  phénomènes,  au  point  de  vue  du  mouve- 
ment du  sang.  L'inspiration,  c'est-à-dire  l'insufflation  pulmonaire, 
s'accompagne  de  ralentissement  du  cours  du  sang;  l'expiration 
en  accélère  le  mouvement.  La  cause  de  cette  différence  est  très 
simple;  on  conçoit  en  effet  qu'une  insufflation  d'air  comprime 
les  capillaires  du  poumon  et  retarde  le  courant  sanguin. 

Ces  résultats  s'accordent  complètement  avec  ceux  des  expé- 
riences de  Gréhant'  qui  a  réussi  &  interrompre  totalement  la  cir- 
culation pulmonaire  sur  un  chien,  en  insufflant  de  l'air  dans  la 
trachée,  sous  une  pression  de  65  millimètres  de  mercure. 


1.  Funke  et  Latschenberger  {Arehiv.  f,  d.  gttammte  PhysioLj  l.  XV  et  XVII,  1876 
et  1877). 

2.  Bowditcfa  et  Garlaod,  The  Effect  of  respiratory  Mavemenls  on  thé  fndmonary 
Circulation,  (TheJoum.  of  Phy$%oU>gy,  vol.  II,  n*  2,  1879,  p.  91.) 

3.  Gréhant,  Arrêt  de  la  cireulation  par  Vintroduelùm  cTàir  eomprimi  dam  le 
paumon.  Complet  rendm  de  VAcad.  des  scienceê,  t.  LXXIU,  p.  274. 
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Il  ne  faul  pas  perdre  de  vue  cette  opposition  entre  la  respiration 
naturelle  et  la  respiration  artificielle;  au  point  de  vue  de  leur  in- 
fluence sur  le  cours  du  sang.. Beaucoup  d'expériences  ont  été  en- 
tachées d'inexactitude  parce  qu'elles  ont  été  faites  sur  des  animaux 
curarisés  que  l'on  faisait  respirer  artificiellement  ;  il  suffit  d'être 
prévenu  pour  se  tenir  en  garde  contre  de  pareilles  erreurs. 

Dans  la  pratique  médicale,  il  n'est  pas  non  plus  sans  intérêt  de 
chercher  à  imiter  le  mieux  possible  les  mouvements  de  la  respi- 
ràtioti  pour  ramener  à  la  vie  les  asphyxiés.  Longtemps  on  s'est 
borné  &  faire  l'insufflation  bouche  à  bouche,  ce  qui  est  assurément 
le  moyen  le  plus  commode  de  faire  pénétrer  de  l'air  dans  le 
poumon.  Mais,  si  Ton  songe  que  cette  pénétration  de  l'air  com- 
promet la  circulation  pulmonaire ,  on  comprendra  toute  l'im- 
portance que  peut  avoir  l'emploi  de  procédés  de  respiration 
artificielle  dans  lesquels  on  fait  varier  la  capacité  thoracique. 

Un  de  ces  procédés,  dû  à  Denis-Dumont,  consiste  à  imprimer 
aux  omoplates  des  mouvements  par  lesquels  on  élève  les  côtes 
et  Ton  produit  line  certaine  ampliation  du  thorax,  suffisante  pour 
faire  pénétrer  un  peu  d'air  dans  le'  poumons.  Un  procédé  plus 
cfQcace,  mais  qui  exige  l'emploi  d'un  appareil  spécial,  est  celui 
qu'a  imaginé  le  docteur  Woillez.  Le  patient  est  introduit  tout 
entier»  sauf  la  têle,  dans  une  caisse  qui  s'adapte  exactement  au 
pourtour  du  cou  et  dans  laquelle,  au  moyen  d'un  soufflet,  on 
raréfie  et  comprime  l'air  alternativement.  On  peut  ainsi  effectuer 
des  mouvements  respiratoires  d'une  grande  étendue. 


de  la  eIrewUitioM  ipidnioiialre  sur  la  eirealattoa  gésémle 

g  290.  —  Tout  obstacle  au  cours  du  sang  dans  le  poumon  a  pour 
ef!et  de  diminuer  la  quantité  de  sang  qui  rentre  dans  les  cavités 
gauches  du  cœur.  Les  ondées  qu'envoie  le  ventricule  gauche  dimi- 
nuent de  volume,  la  tension  artérielle  baisse  et  le  pouls  devient 
petit,  fréquent  et  dicrote,  puisque  les  conditions  de  l'oscillation 
des  ondes  sanguines  sont  réunies  §  174. 

Il  y  a  plusieurs  moyens  de  produire  artiDciellement  un  obstacle 
au  passage  du  sang  par  la  petite  circulation.  Les  injections  de 
poussières,  ou  mieux  de  graines  de  petit  volume,  suivant  la  mé- 
thode de  Flourens,  produisent  des  résistances  considérables  au 
cours  du  sang  dans  le  poumon  où  elles  oblitèrent  un  très  grand 
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nombre  de  vaisseaux.  La  figure  SIS  montre,  d'après  Holmes,  les 
effets  que  produit,  du  côté  de  la  tension  artérielle,  une  injection 
de  poudre  de  lycopode  dans  la  veine  jugulaire  d*un  chien.  A  me- 
sure que  la  tension  baisse,  les  oscillations  du  manomètre  de- 
viennent de  plus  en  plus  petites,  ce  qui  tient  à  la  diminution  de 
volume  des  ondées  ventriculaires  gauches.  Il  est  k  noter  également 
que  le  nombre  des  pulsations  s'accrott  sous  Tinfluence  de  cet 


Fig.  218.  Abaissement  de  la  pression  artérielle  par  suite  d'un  obstacle  à  la  circulation  pulmonaire 

(d'après  Holmes). 

abaissement  de  la  tension  artérielle*  comme  dans  tous  les  cas  ob 
la  tension  artérielle  est  très  faible. 

On  a  vu,  g  276,  que  Tintroduction  de  Tair  dans  les  veines  produit 
des  obstructions  du  même  genre,  et  que  les  cavités  droites  dn  cœur, 
ainsi  que  Tartëre  pulmonaire  et  ses  branches,  sont  remplies  d'un 
sang  spumeux  qui  ne  peut  traverser  le  poumon  ;  le  manomètre 
appliqué  aux  artères  donne  alors  les  mêmes  variations  que  dans 
l'expérience  (fig.  ai8). 

La  contraction  des  capillaires  du  poumon  est  parfois  assez 
grande  pour  produire  un  arrêt  presque  complet  du  cours  du 
sang.  Holmes*  a  réussi,  en  infectant  une  infusion  de  seigle  ergoté 

1.  Il  semble  que  les  résislances  variable»  qo*éprouve  le  cœur  gauche  règlent  la  fré- 
quence du  lythmc  cardiaque,  le  cœur  droit,  6q  effet,  était,  pendant  ce  temps,  gorgé  de 
sang  et  la  pression  relativement  élevée  dans  Tarière  pulmonaire. 

2.  Holmes,  Élude»  expérimerUaUs  8ur  U  mode  iaciicn  de  VtrQol  de  »eiçle,  fhèse 
inaug.,  Paris,  1870. 
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dans  les  veines,  à  produire  une  imperniéabilité  presque  absolue 
des  capillaires  du  poumon.  Il  est  probable  que  dans  le  choléra  et 
dans  quelques  autres  maladies  qui  présentent  un  stade d'algidité,  la 
circulation  pulmonaire  éprouve  une  résistance  très  grande,  par 
suite  de  l'état  de  resserrement  général  des  vaisseaux.  Non  seule- 


Fig.  319.  Pools  faible  et  fréquent  dtns  le  choléra. 

ment  le  sang  n'arrive  plus  au  contact  de  Tair  pour  y  subir 
rbématose,  mais  ce  sang  ne  cède  mémo  plus  &  Tair  une  partie 
de  sa  chaleur,  comme  dans  la  respiration  normale,  de  sorte  que 
Toir  (opiré  e^t  presque  4  U  température  ambiante.  Le  piMils, 
daai  «i  mitodies»  est  à  la  fbts  fMi|«mt  et  petit  tomme  dans  la 


mxtéwUmwm  êm  %m 


J29I.  — Pulsation  du  cœur  droîi.  —  Lé  ventrlcoîe  (frott  est 
toarné  en  avant  et  à  droite,  par  suite  d'une  sorte  de  torsion  du 
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Fig.  220.  Pulsation  du  cœur  droit  PD,  et  du  cour  gauche  PG.  recueillies  sur  le  même  individu. 


cœur  sur  son  axe;  aussi,  la  pulsation  du  cœur  droit  est-elle 
facilement  accessible  :  on  la  trouve  &  coup  sûr  en  appliquant 
Texplorateur  un  peu  au-dessous  et  en  dedans  du  mamelon  gauche. 
La  fDrme  de  celte  pulsation,  chez  Fbomme  et  chez  les  mammi- 
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fëres,  est  un  peu  différente  âè  celle  du  ventricule  gauche.  La 
figure  220  représente  les  pulsations  des  ventricules  gauche  et 
droit,  recueillies  sur  le  même  siget,  et  permet  de  les.  comparer 
entre  elles. 

La  courbe  du  ventricule  droit  présente  un  plateau- descendant, 
plus  ou  moins  incliné,  exprimant  une  évacuation  facile,  &  cause 
de  la  grande  perméabilité  du .  poumon  ;  ce  plateau  est  précédé 
d'un  sommet  élevé  et  plus  ou  moins  aigu.  La  pulsation  du  cœur 
gauche  présente  un  plateau  ascefidant  indiquant  un  effort  crois- 
sant du  ventricule  gauche,  à  mesure  que  le  système  artériel  est 
plus  tendu.  Ces  formes  rappellent  celles  que  donne  la  cardiogra- 
phie sur  les  grands  animaux'  §  58. 

g  292.  —  Caractères  de  la  pulsation  du  cœur  droit  sous  V influence 
d'un  obstacle  à  la  circulation  pulmonaire.  —  Un  moyen  très  facile 


Fig.  231 .  Ligne  supérieure  :  tracé  normal  de  la  pulsation  du  cœur  droit.  —  Ligne  inférieure  : 
tracé  pendant  un  arrêt  de  la  respiration. 


d'étudier  sur  soi-même  la  stase  du  sang  dans  le  cœur  droit,  sous 
rinfluence  d'un  obstacle  à  la  circulation  pulmonaire,  consiste  à 
arrêter  sa  respiration  pendant  qu'on  inscrit  les  pulsations  du 
cœur  droit.  On  assiste  alors  &  la  transformation  graduelle  de  la 
forme  des  tracés  sur  lesquels  on  lit  clairement  que  le  cœur  se  vide 
de  moins  en  moins  à  mesure  que  se  prolonge  l'arrêt  respiratoire. 
La  figure  221  montre  celte  transformation  des  courbes. 

Si  Ton  compare  la  ligne  supérieure,  qui  correspond  aux  pulsa- 
tions du  cœur  pendant  la  respiration  normale,  à  la  ligne  inférieure 
obtenue  pendant  l'arrêt  de  la  respiration,  on  constate  que  sur 
cette  dernière  les  pulsations  sont  moins  amples;  que  cette  ampli- 
tude décroit  constamment  pendant  la  durée  de  l'arrêt  respiratoire; 
enfin,  que  cette  décroissance  de  l'amplitude  tient  à  une  élévation 
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constante  des  minima  des  courbes,  les  maxima  restant  sur  un 
même  niveau. 

Il  n'est  pas  possible  d'attribuer  à  un  déplacement  du  cœur  ces 
changements  dans  les  caractères  de  la  pulsation  ;  en  effet,  l'arrêt 
delà  respiration  immobilisait  le  diaphragme  pendant  toute  la  durée 
de  la  ligne  inférieure.  Mais,  si  Ton  examine  la  forme  du  sommet 
des  systoles,  on  voit  que  la  pente  B.  G.  en  est  de  moins  en  moins 
rapide.  Cette  pente,  qui  correspond  à  l'évacuation  systolique  du 
ventricule  droit,  g  65,  exprime  donc  que  celui-ci  se  vide  de  moins 
en  moins  abondamment.  Le  cœur  doit  donc  rester  de  plus  en  plus 
gonflé,  après  des  systoles  de  plus  en  plus  incomplètes  ;  cela  ex- 
plique rélévation  continuelle  du  niveau  des  minima.  La  même 
influence  explique  également  la  disparition  du  flot  de  l'oreillette, 
g  67  ;  en  effet,  au  début  de  chaque  diastole,  le  ventricule  droit, 
déjà  rempli,  ne  peut  permettre  ce  brusque  afflux  du  sang  veineux 
qui  le  gonfle  soudainement  dans  la  circulation  normale  (DDD, 
ligne  supérieure).  Enfln,  la  systole  de  l'oreillette  A,  visible  encore 
au  début  de  la  seconde  ligne,  disparaît  aussitôt  que  la  distension 
du  ventricule  droit  crée  dans  cette  cavité  une  pression  supérieure 
à  celle  que  peut  produire  l'effort  systolique  de  l'oreillette. 

Tous  ces  signes  concordants  montrent  que,  dans  l'arrêt  de  la 
respiration,  la  circulation  pulmonaire  est  gênée.  La  pulsation  du 
cœur  revêt  les  mêmes  caractères  quand  une  autre  influence  agit 
pour  entraver  le  cours  du  sang  dans  le  poumon.  Au  contraire, 
une  grande  amplitude  de  la  pulsation,  une  pente  très  inclinée  du 
sonmiet  systolique,  des  effets  marqués  de  l'oreillette,  exprimeront 
une  circulation  pulmonaire  libre  et  rapide. 

g  293.  —  Des  pulsations  q\JL6  la  circulation  du  sang  imprime  à 
Voir  contenu  dans  le  poumon.  —  Quand  on  tient  entre  ses  lèvres 
le  tube  &  transmission  d'un  tambour  à  levier,  et  qu'on  ferme 
l'ouverture  des  narines,  on  voit  s'inscrire  des  pulsations  de  formes 
très  variables  suivant  les  circonstances.  Buisson^  qui  a  découvert 
ce  phénomène  distingue  deux  cas  :  celui  où  la  glotte  est  fermée 
et  celui  où  la  glotte  est  ouverte. 

Dans  le  premier  cas,  l'air  de  la  bouche  et  des  cavités  naso- 
pharyngiennes  est  seul  en  communication  avec  l'air  du  tambour; 
il  en  résulte  que  ce  sont  les  pulsations  des  vaisseaux  des  parois 

1.  Boisson,  Titèseinangurale.  1862. 

MAEEY,  CireulalUm.  28 
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buccales,  nasales  et  pharyngiennes  qui  se  transmettent  au  levier 
inscripteur.  Les  changements  de  volume  de  la  langue»  sous  Tin- 
fluence  de  la  turgescence  intermittente  de  ses  vaisseaux,  entrent 
probablement  pour  la  plus  grande  part  dans  la  production  de  ce 
phénomène  qui  dépend ,  en  outre,  du  gonflement  des  vaisseaux 
contenus  dans  les  parois  de  ces  cavités.  Le  tracé  obtenu  est  alors 
synchrone  à  celui  du  pouls  artériel,  et  de  même  sens  que  lui  :  il 
ressemble,  avec  moins  d'amplitude,  à  celui  des  changements  de 
volume  de  la  main,  §  127. 

Hais  si  la  glotte  est  ouverte  et  met  l'air  du  poumon  en  commu- 
nication avec  le  tambour  à  levier,  il  se  fait  un  mélange  d'influences 
très  complexes,  dans  lesquelles  prédomine  la  variation  de  la  pres- 
sion de  rairjjà  Tintérieur  du  poumon.  Or,  cette  variation  est  né- 


Fig.  323.  Rapports  Domuilx  de  succession  entre  U  pulsation  du  cœur  Cœ  et  le  pouls  carottdiea  Car 
qpand  U  glotte  est  fermée.  (Cylindre  à  rotation  rapide.) 


gative,  elle  résulte  de  la  diminution  de  volume  du  cœur  pendant 
la  systole  ventriculaire. 

Buisson  n'a  fait  qu'énoncer  ces  résultats  sans  publier  les  tracés 
de  ses  expériences.  Plus  tard.  Voit  et  Lossen  (1865),  Terne  van  der 
Heul  (1867),  Ceradini  (1869),  Landois  (1876),  François-Franck*  et 
Mosso'  ont  repris  ces  études;  c'est  au  travail  de  Mosso  que  nous 
empruntons  les  tlgures  ci-jointes,  qui  montrent  bien  les  rapports 
de  la  pulsation  buccale  et  de  la  pulsation  pulmonaire  avec  la 
systole  du  cœur. 

Mosso  établit  d'abord  (fig.  222),  les  rapports  de  succession  entre 
la  pulsation  du  cœur  et  celle  de  la  carotide  :  cette  dernière  retarde 
d'une  petite  quantité  qu'on  mesure  au  moyen  de  repères. 

U  montre  ensuite  (Qg.  223),  que  le  pouls  nasal,  celui  qu'on 
obtient  quand  la  glotte  est  fermée,  est  sensiblement  synchrone 


1.  François-Franck,  Trav.  lab.,  t.  HT;  1877. 

S.  Mosso,  Sut  Polso  negativOf  etc,  {Arch.  p,  l.  8C,  méd.,  vol.  Il,  18780 
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avec  celui  de  la  carotide  :  il  a  donc  la  même  origine  et  provient 
de  rexpansion  des  vaisseaux  artériels. 

Enfin,  dans  la  figure  224,  Fauteur  montre,  comparativement,  le 
pouls  carotidien  et  le  pouls  nasal  obtenus  avec  la  glotte  ouverte. 
Dans  ces  tracés,  la  direction  inverse  des  deux  ordres  de  courbes 
montre  que  le  pouh  nasal  est  devenu  négatif;  cela  ne  peut  prove- 


Fig.  233.  Synchronisme  du  ponls  nasal  NaZy  obtenu  quand  la  glotte  est  fermée,  ayec 
le  pouls  carotidien  Ccw. 


nir  que  de  l'aspiration  causée  sur  Fair  du  poumon  par  le  resser- 
rement systolîque  du  cœur,  §  97. 

Du  reste,  par  sa  forme,  le  tracé  nasal  (fig.  224)  rappelle  suf- 
fisamment celui  de  la  pulsation  du  cœur  pour  qu'il  soit  facile- 
ment reconnaissable;  on  y  retrouve  les  effets  de  la  systole  de 
Toreillette;  enfin,  on  observe'  qu'il  précède  la  pulsation  caroti- 


Flg.  334.  Rapport  ioTerse  da  poals  nasal  Naz  et  da  pools  carotidien  Car  quand  la  glotte 

est  ouTsrte. 


dienne  de  la  même  quantité  qui  dans  la  figure  222  sépare  ces 
deux  pulsations. 

Cette  manière  dont  se  traduit  au  dehors  la  fonction  du  cœur 
sera  peut-être  utilisable  dans  le  diagnostic  de  certains  états  patho- 
logiques du  poumon,  c'est  pourquoi  nous  Tavons  signalée. 

Ces  phénomènes  se  reproduisent  sur  les  animaux,  et  les  puisa- 
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tions  nasale  et  pulmonaire  y  sont  parfaitement  isolables  les  unes 
des  autres,  car,  au  moyen  de  la  trachéotomie,  on  empêche  à  coup 
sûr  les  pulsations  pulmonaires  de  se  mêler  au  pouls  nasal,  et  on 
recueille  plus  pures  les  pulsations  pulmonaires  elles-mêmes, 
puisqu'elles  sont  dégagées  de  Tinfluence  du  pouls  nasal  qui  est 
de  sens  inverse  et  par  conséquent  les  atténue. 

Dès  que  la  poitrine  est  ouverte,  les  pulsations  pulmonaires 
changent  de  signe  et  redeviennent  positives;  en  effet,  elles  ne 
sont  plus  l'expression  des  changements  de  volume  du  cœur,  mais 
traduisent  seulement  les  turgescences  des  vaisseaux  pulmonaires 
qui  compriment  Tair  du  poumon  à  chaque  systole  du  ventricule 
droit. 


CHAPITRE    XXVII. 

INFLUENCES  DE  LA  PESANTEUR  ET  DES  PRESSIONS  EXTÉRIEURES 
SUR  LA  CIRCULATION. 


lafloeoce  de  la  pesanteur  sur  la  position  dn  cœnr.  —  Inflaence  de  la  pesanteur  sur  la 
pression  dn  sang  dans  les  artères. --Modifications  de  la  forme  et  de  la  force  du  pouls 
par  l'attitude  des  membres.  —  Influence  de  la  pesanteur  sur  les  artérioles  et  les 
capillaires.  —  Influence  de  la  pesanteur  sur  la  circulation  veineuse.  ~~  Influence  de 
la  pesanteur  sur  la  circulation  générale.  «  Rôle  de  la  pesanteur  dans  la  circulation 
cardiaque.  — *  Influence  des  pressions  extérieures  sur  la  circulation.  —  Influence  du 
vide  de  la  plèvre  sur  la  circulation.  —  Effets  d'une  pression  localisée  sur  les  artères 
et  les  veines. 


La  pesanteur  exerce  une  action  importante  sur  les  phénomènes 
de  la  circulation;  on  a  déjà  vu  quelques-uns  de  ses  effets  à  pro- 
pos de  la  circulation  veineuse,  il  reste  à  indiquer  son  influence 
sur  les  circulations  cardiaque,  artérielle  et  capillaire. 


laflaCMCc  de  la  pcMuitenr  mir  la  p«sltloB  du  «oear. 

§  294.  —  Le  cœur  jouit,  dans  la  cavité  du  péricarde,  d'une 
grande  mobilité;  sa  pointe  se  déplace  en  divers  sens  pendant  cha- 
cune des  révolutions  cardiaques,  et  suivant  que  le  corps  s'incline 
en  avant  ou  en  arrière, *à  droite  ou  &  gauche,  l'extrémité  ventri- 
culaire  se  déplace  soifs  l'influence  de  la  pesanteur.  En  se  pen- 
chant en  avant,  on  établit  un  contact  plus  intime  de  la  paroi  du 
ventricule  droit  avec  celle  du  thorax,  et  la  pulsation  se  sent  avec 
plus  de  force.  Cette  position  est  la  plus  convenable  lorsqu'on  veut 
inscrire  la  pulsation  du  ventricule  droit,  §  291.  Si  le  sujet  est 
couché  sur  le  côté  gauche,  le  ventricule  gauche  est  en  contact 
avec  la  paroi  thoracique;  c'est  la  position  recommandée  pour  ob- 
tenir de  bons  tracés  du  ventricule  gauche. 
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Inversement,  le  décubitus  dorsal  ou 
la  position  couchée  sur  le  côté  droit, 
sont  défavorables  à  l'exploration  des 
pulsations  du  cœur. 


InlIneBee  de  la 
■Ion  dm  Miaip 


les  artères» 


•S 

1 
1 

3 


< 


60 


§  295.  —  Les  lois  de  Thydraulique 
Taisaient  prévoir  et  l'expérience  con- 
firme que,  si  un  membre  est  placé 
dans  une  attitude  élevée,  puis  dans 
une  attitude  basse,  la  pression  du 
sang  dans  ses  artères  sera  diJOTérente 
dans  les  deux  cas.  L'excès  de  pres- 
sion qu'on  observera  dans  Tartère  du 
membre  déclive,  par  rapport  à  la  va- 
leur de  la  pression  dans  l'attitude 
élevée,  correspondra  précisément  au 
poids  d'une  colonne  de  sang  dont  la 
hauteur  serait  égale  à  la  différence 
de  niveau  entre  les  deux  positions 
extrêmes. 

Si  le  manomètre  est  nécessaire 
pour  vérifier  l'exactitude  numérique 
de  cette  loi,  le  sphygmôgraphe  suffit 
pour  constater  que  la  pression  baisse 
dans  les  artères  d'un  membre  qu'on 
élève,  et  s'élève  dans  les  artères  d'un 
membre  qu'on  abaisse. 

L'expérience  est  facile  à  exécuter 
au  moyen  du  sphygmôgraphe  à  trans- 
mission, g  143.  L'instrument  étant 
appliqué  au  poignet,  et  la  main  éle- 
vée à  la  hauteur  de  la  tête,  on  com- 
mence à  inscrire  le  tracé  du  pouls 
(fig.  225).  A  l'instant  a  on  abaisse  le 
bras  d'une  manière  graduelle;  en  e 
le  poignet  est  descendu  à  la  hauteur 
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de  Fépigastre.  A  partir  de  ce  moment,  on  élève  de  nouveau  le  bras 
jusqu'à  la  hauteur  de  la  tête. 

Cette  figure  nous  montre,  par  l'inflexion  considérable  de  la 
ligne  d'ensemble,  *que  la  différence  entre  le  maximum  et  le 
minimum  de  pression,  c'est-à-dire  une  différence  de  charge  cor- 
respondant environ  à  40  centimètres  de  hauteur  de  sang,  ou  à 
3  centimètres  de  mercure,  s'accuse  dans  le  sphygmogramme  par 
une  dénivellation  de  deux  centimètres  et  demi  environ.  L'am- 
plitude des  indications  du  sphygmographe  est  donc,  dans  le  cas 
présent,  très  voisine  de  celle  d'un  manomètre  à  mercure.  Le 
même  effet  s'observe  sur  toutes  les  artères  quand  on  change 
l'attitude  du  corps. 

n  faut  toujours  tenir  compte  des  influences  dé  la  pesanteur 
quand  on  veut  estimer  la  valeur  absolue  de  la  pression  artérielle. 
Sur  les  grands  animaux,  par  exemple,  on  trouve,  à  la  carotide, 
une  différence  de  pression  énorme,  suivant  que  l'animai  est 
debout  ou  couché. 


H^dlflctttlons  de  la  forme  et  de  la  force  dn  ponla  par  l'attltàdé 


§  296.  —  La  figure  225  montre  de  très  grandes  différences  dans 
la  forme  du  pouls,  suivant  que  le  membre  est  élevé  ou  abaissé. 
Dans  Télévation  du  poignet,  le  pouls  se  réduit  à  une  impulsion 
brusque,  correspondant  au  flot  syslolique  du  sang;  les  ondes 
secondaires  n'arrivent  plus  à  la  radiale,  et  cette  artère  est  afiaissée 
pendant  la  phase  diastolique  du  cœur.  A  mesure  que  le  poignet 
s'abaisse,  on  voit  que  le  tracé  ne  retombe  plus  sur  une  ligné  ho- 
rizontale après  l'ascension  brusque,  mais  descend  plus  lentement, 
tandis  que  le  rebondissement  (dicrotisme)  s'accentue  de  plus  en 
plus.  Il  y  a  dans  cette  observation  une  preuve  nouvelle  que  l'ôiide 
secondaire  qui  produit  le  dicrotisme  est  de  direction  centrifuge. 

La  force  du  pouls  change  également  sous  l'influence  des  chan- 
gements d'attitude  des  membres;  nous  avons  dit, §178,  comment 
on  utilise  l'élévation  du  bras  pour  rendre  plus  sensible^  ôër- 
taines  pulsations  trop  faibles  du  pouls  radial. 

§  297.  —  L'action  de  la  pesanteur  retarde  le  cours  du  sang  dajEis 
les  membres  tenus  en  élévation.  Or,  cet  obstacle  local  retentit 
isur  Tensemble  de  la  circulation  dont  tous  les  points  sont,  comme 


440  LA  CIRCUIoATlON  DU  SANG. 

on  le  sait,  solidaires  les  uns  des  autres.  De  même  que  si  Ton 

I  comprime  une  artère  volumineuse,  la  pres- 
sion   du   sang  s'élève    instantanément    dans 

I  loules  les  autres,  de  même,  si  l'on  élève  un 

I  bras,  l'obstacle  au  cours  du  sang  dans  ce 

I  membre   équivaudra  à  un   certain   degré  de 

Z  compression  de  l'artère  humérale  et  la  pression 

1  s'élèvera  dans  les  autres  artères;  entre  autres 

^  dans  celles  du  bras  opposé. 

^  La  démonstration  de  cette  influence  de  la  pe- 

^  santeur  peut  encore  se  faire  avec  le  sphygrao- 

I  graphe  à  transmission.  La  figure  22tt  montre 

^  le  tracé  du  pouls  radial  gauche  :  le  poignet 

I  auquel   est  fixé  instrument  est  immobile; 

I  mais,  pendant  la  durée  du  tracé,  on  élève  puis 

I  on  abaisse  le  bras  droit.  L* effet  est  moindre 

«  que  dans  l'expérience  précédente,  car  le  chan- 

I  gement  de  pression  produit  par  l'élévation  du 

%  bras  droit  est  nécessairement  très  faible  dans 

s  les  autres  artères  entre  lesquelles  il  doit  se  ré- 

I  partir.  Mais  cet  effet  est  très  visible,  surtout  au 

g  moyen  de  la  ligne  horizontale  tracée  sous  le 

3  sphygmogramme. 

^  Il  faut  noter  que  l'influence  des  change- 

1  ments  d'attitude  d'un  membre  sur  les  artères 

I  des  autres  régions  du  corps  est  entièrement 

^  opposée  à  celle  qui  se  produit  dans  le  membre 

f  qui  a  changé  d'attitude.  Ainsi ,  l'élévation  du 

«  bras  droit  fait  baisser  la  tension  dans  les  ar- 

I  tères  de  ce  membre,  mais  elle  produit  dans 

I  toutes  les  autres  artères  du  corps  une  éléva- 

^  tion  de  pression. 


^.       InflaeDCC  de  la  pesantear  sur  les  «rtérloles 
${  et  les  eapiliaires. 


^^EI^^H  g  298.  —  Dans  les  changements  d'attitude 

^^Kt^^M        des  membres,  c'est  à  l'extrémité  de  ceux-ci  que 

se  produisent  les  plus  [grandes  dénivellations,  et  c'est  en  ces 
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points,  par  conséquent,  que  les  différences  de  pression  artérielle 
atteignent  leur  maximum.  Cela  se  traduit  par  une  dilatation  ma- 
nifeste des  petits  vaisseaux  dans  les  parties  déclives  :  celles-ci 
rougissent  .parfois  très  fortement,  tandis  que  l'élévation  les  fait 
p&lir. 

Or,  la  dilatation  des  petits  vaisseaux  a  comme  conséquence  un 
passage  plus  facile  du  sang  à  travers  les  capillaires  terminaux  des 
membres  déclives,  de  sorte  que  la  pesanteur  agit,  pour  ainsi  dire, 
de  deux  façons  différentes  sur  la  circulation  :  d'une  part,  en 
accroissant  la  force  impulsive  du  sang  dans  les  parties  déclives, 
d'autre  part  en  ouvrant  les  voies  capillaires  au-devant  du  sang  et 
en  diminuant  les  résistances.  Inversement,  l'attitude  élevée  des 
membres  agit  aussi  de  deux  façons  pour  y  ralentir  la  circulation. 


lAflaenco  de  la  pcMuitear  sar  la  circulation  vclnensc. 

g  399.  — On  a  considéré  avec  raison  les  vaisseaux  d'un  membre 
déclive  comme  constituant  une  sorte  de  siphon  dans  lequel  la 
branche  descendante  serait  constituée  par  les  artères,  et  la  branche 
ascendante  par  les  veines.  De  là  on  a  conclu  que  si  la  pesanteur 
est  favorable  au  courant  artériel  dans  le  membre  déclive,  elle  y  est 
défovorable  au  courant  veineux;  or,  la  valeur  étant  la  même  pour 
ces  deux  influences  de  signes  contraires,  elles  doivent  se  neutra- 
liser. Admettons  l'exactitude  de  ce  raisonnement,  il  reste,  tout  au 
moins,  au  membre  déclive  le  bénéQce  de  la  dilatation  de  ses  capil- 
laires terminaux  sous  la  charge  plus  forte  du  sang  qui  pèse  à  leur 
intérieur,  et  de  cette  dilatation  résultera  une  diminution  dans  les 
résistances  au  cours  du  sang  ^  Mais  la  théorie  du  siphon  n'est 
vraie  que  pour  les  organes  dont  le  système  veineux  est  dépourvu 
de  valvules  ou  dont  les  valvules  ne  fonctionnent  pas  actuellement, 
pour  cause  d'immobilité  des  muscles  environnants.  Dans  les  condi- 
tions normales,  l'action  des  valvules,  fractionnant,  comme  nous 
l'avons  vu  §  S73,  la  colonne  de  sang  contenue  dans  les  veines,  fait 
que  l'équilibre  des  deux  pressions  antagonistes  n'existe  pas  et  que 
la  compensation  des  deux  pressions  ne  se  fait  plus  comme  dans 
les  branches  d'un  siphon.  Tel  est  le  cas  de  la  circulation  dans  les 


1.  Rameau  a,  dil-on,  indiqué  cette  influence  favorable  de  la  pesanteur  dans  bob  cours 
à  la  Faculté  de  Strasbourg. 
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membres  inférieurs  pendant  la  marche.  La  pesanteur  y  agit  d'une 
manière  très  favorable  au  cours  du  sang. 


Inflaenee  de  1*  pesaMtear  siir  la  elrealatloo  générale. 

g  300.  —  Les  différentes  attitudes  du  corps  ne  sont  pas  également 
favorables  au  cours  du  sang,  et  d'après  ce  que  nous  avons  vu  ci- 
dessuSy  il  est  clair  que  la  station  verticale,  dans  laquelle  les  bras 
et  les  jambes  ont  leur  circulation  favorisée,  sera  celle  qui  dimi- 
nuera le  plus  les  résistances  à  la  circulation,  et  fera  le  plus  for- 
tement baisser  la  tension  artérielle. 

De  1&  résulte  cette  conséquence,  que  dans  l'attitude  verticale  les 
mouvements  du  cœur  s'accélèrent  Ce  fait  a  été  depuis  long- 
temps constaté  par  les  physiologistes  et  les  médecins  ;  nous  en 
avons  donné  l'explication  §  221. 

g  301.  —  Effets  produits  sur  la  circulation  par  les  brusques  dépla- 
cements de  tout  le  corps.  —  Il  faut  rattacher  aux  influences  de  la 
pesanteur  ces  mouvements  de  la  colonne  sanguine  qui  se  pro- 
duisent dans  les  brusques  déplacements  du  corps.  Ainsi,  lorsqu'on 
est  placé  sur  le  pont  d'un  navire  qui  tangue  fortement,  pendant  la 
phase  descendante,  toutes  les  parties  du  corps  prennent  une  cer- 
taine vitesse  et  tendent  &  la  conserver.  Au  moment  où  se  produit  la 
phase  ascendante  du  tangage,  le  sang,  continuant  à  se  porter, 
par  sa  vitesse  acquise,  vers  les  extrémités  inférieures  du  corps,  il 
«n  résulte  une  anémie  cérébrale  et  une  congestion  des  extrémités 
inférieures.  Ces  changements  ne  durent,  il  est  vrai,  qu'un  instant, 
mais  se  reproduisent  périodiquement,  alternant  avec  des  phases 
inverses  de  congestion  céphalique  et  d'anémie  des  extrémités  infé- 
rieures. 11  semble  que  ces  effets  entrent  pour  beaucoup  dans  la 
production  du  mal  de  mer^  car  on  en  diminue  Tintensité  en  pre- 
nant la  position  horizontale. 

Les  mouvements  de  rotation  du  corps  produisent  aussi  des 
troubles  dans  la  répartition  du  sang  ;  ainsi,  chez  les  derviches 
tourneurs,  une  sorte  d'extase  est  provoquée  par  la  rotation  rapide 
avec  extension  des  bras.  Des  animaux  qu'on  fait  tourner  rapide- 
ment, attachés  &  l'extrémité  d'un  bras  de  manège,  ont  des  con- 
gestions dans  les  organes  situés  vers  la  circonférence  du  cercle 
qu'ils  décrivent,  des  anémies  dans  les  parties  qui  sobt  tournées 
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vers  le  centre.  On  peut  ainsi  provoquer  des  ruptures  de  petits 
vaisseaux  et  des  hémorrhagies  interstitielles  dans  les  régions  oh 
le  sang  se  porte  sous  Tinfluence  de  la  force  centrifuge  ^ 


B4Vle  de  la  pesanteor  dans  la  circulation  cardiaque. 

g  302.  —  Dans  l'attitude  verticale,  le  sang  qui  revient  des  veines 
jugulaires  et  de  la  veine  cave  supérieure  descend,  par  son  poids, 
dans  l'oreillette  ;  la  pesanteur  est  donc  une  force  adjuvante  de  la 
circulation  de  retour  dans  ces  vaisseaux.  Mais,  en  revanche,  le 
cours  du  sang  est  gêné  par  la  pesanteur  dans  la  veine  cave  infé- 
rieure. Une  fois  parvenu  dans  les  oreillettes,  le  sang  tombe,  pour 
ainsi  dire,  de  lui-même  dans  les  ventricules  situés  au-dessous  ; 
non  seulement  cette  influence  favorable  de  la  pesanteur  existe 
chez  rhomme,  mais  on  la  retrouve  chez  les  quadrupèdes  dont 
les  ventricules  pendent  au-dessous  des  oreillettes  et  sont  logés 
dans  l'espace  angulaire  qui  réunit  les  côtes  au  sternum. 

Sur  les  animaux  de  grande  taille,  la  colonne  de  sang  qui  pèse 
sur  la  face  interne  des  ventricules  est  assez  haute  pour  représenter 
une  pression  importante.  On  en  juge  en  plongeant  plus  ou  moins 
profondément  une  sonde  cardiaque  dans  les  cavités  du  cœur.  On 
constate  alors,  que  la  pression  du  sang,  pendant  la  diastole,  est 
plus  forte  dans  l'oreillette  que  dans  la  veine  cave  supérieure  ; 
plus  forte  dans  le  ventricule  que  dans  l'oreillette,  et  enfin,  qu'elle 
augmente  de  la  base  à  la  pointe  du  ventricule.  Les  mêmes  eCTets 
s'obtiennent  si  Ton  enfonce  une  sonde  cardiaque  &  des  profon- 
deurs variables  dans  un  vase  plein  de  liquide.  Cette  influence 
de  la  pesanteur  constitue  un  des  facteurs  de  la  diastole  ventri- 
culaire. 


des  precsloas  extérieures  sor  la  clrcnlatlôo. 

g  303.  —  La  pression  atmosphérique  sous  laquelle  nous  vivons 
est  sans  influence  sur  la  circulation  du  sang,  parce  qu'elle  s'exerce 
également  sur  tous  les  vaisseaux  du  corps.  Le  sang  ne  peut  subir 
de  déplacement  que  s'il  est  soumis,  en  un  point  de  l'appareil  circu- 

I.  V.8alalhô,.Tra».(a6.,  un,  p.265.   .. 


444  LA  CIRCULATION  DU  SANG. 

latoire,  à  une  pression  plus  forte  que  dans  les  autres  ;  ce  principe 
est  absolu  et  Spallanzani^  Poiseuille',  Gailletet'  ont  montré  que 
des  salamandres  ou  des  poissons  peuvent  être  soumis,  dans  Teau, 
&  des  pressions  énormes,  sans  que  leur  circulation  en  soit  mo- 
difiée. Cailletet  a  porté  la  pression  &  40  atmosphères,  en  opérant 
sur  de  petites  anguilles  placées  dans  des  tubes  de  verre  très  ré- 
sistants; le  seul  effet  qu'il  ait  obtenu  a  été  une  légère  décoloration 
de  ces  poissons. 

Mais  si  Ton  soustrait  une  partie  du  corps  à  la  pression  atmo- 
sphérique ,  ou  simplement ,  si  la  pression  de  Tair  diminue  sur 
cette  partie,  on  y  voit  afQuer  le  sang;  c'est  le  mécanisme  de  la 
ventouse.  La  succion,  comme  on  dit,  qui  s'opère  sous  une  ven- 
touse et  y  attire  le  sang  n'est,  à  proprement  parler,  que  Teffet  de 
la  pression  atmosphérique  normale  qui  agit  sur  toutes  les  parties 
du  corps,  excepté  sous  la  ventouse  où  le  sang  est  poussé  de  toutes 
parts  et  produit  une  forte  distension  des  vaisseaux.  Laseule  limite 
à  l'accumulation  du  sang  dans  les  vaisseaux  au-dessous  d'une 
ventouse,  c'est  la  force  élastique  des  parois  vasculaires  qui,  par  Tef- 
fel  de  leur  distension,  devient  assez  grande  pour  faire  équilibre  a 
la  pression  atmosphérique  augmentée  delà  pression  du  sang  dans 
les  artères.  Cela  suppose  un  vide  absolu  au-dessous  de  la  ven- 
touse, mais,  dans  les  conditions  ordinaires,  on  n'y  produit  qu'une 
légère  raréfaction  de  l'air  ;  aussi  le  sang  n'afQue-t-il  qu'avec  une 
force  modérée,  incapable  de  rompre  des  vaisseaux  de  quelque  im- 
portance. 

On  a  varié  de  diverses  façons  le  mécanisme  de  la  ventouse. 
Ainsi,  des  cloches  à  air  dans  lesquelles  on  peut  introduire  un 
homme  présentent  un  orifice  par  lequel  un  membre  peut  sortir 
au  dehors.  L'orifice  par  où  passe  le  membre  étant  muni  d'un 
manchon  qui  s'oppose  à  l'issue  de  l'air,  on  comprime  celui-ci  & 
l'intérieur  de  la  cloche.  Aussitôt  on  voit  le  membre  placé  au 
dehors  se  congestionner,  comme  s'il  était  placé  dans  une  ventouse. 
Ce  membre,  en  effet,  n'est  soumis  qu'i  la  pression  atmosphérique 
normale,  tandis  que  tout  le  reste  du  corps  est  comprimé  dans  la 


1.  Spallaniani,  Expériences  iur  la  circulation.  Trad.  de  Toardes,  p.  299. 

2.  Poireuille,  Recherches  sur  les  causes  du  mouvement  du  sang  {Mém.  Ae(HL  se.p 
t.  vu,  p.  155). 

3.  Cailletel  m*a  renda  témoin  de  ses  expériences  en  1879.  De  jeunes  angnilles  iotro- 
duites  dans  des  tubes  remplis  d'eau  étaient  impunément  comprimées;  mais  les  pois- 
sons qui  possédant  nne  vessie  natatoire  supportent  moins  bien  la  compression. 
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cloche  à  un  degré  supérieur;  il  y  a  donc  là  toutes  les  conditions 
requises  pour  produire  une  rupture  d'équilibre  entre  les  pressions 
qui  agissent  sur  les  différents  vaisseaux,  et  le  sang  se  porte  vers  la 
région  la  moins  comprimée. 

On  peut  renverser  le  mécanisme  de  la  ventouse  et  soumettre 
certaines  régions  à  une  pression  augmentée,  soit  en  les  plongeant 
dans  un  bain  de  mercure,  soit  en  les  introduisant  dans  l'appareil 
compresseur  dont  il  a  déjà  été  parlé  g  253. 

« 
g  304.  —  En  disant  que  Taugmentation  ou  la  diminution  de  la 

pression  atmosphérique  est  sans  effets  sur  la  circulation ,  nous 
devons  cependant  poser  quelques  réserves.  Beaucoup  de  per- 
sonnes ont  constaté  que,  sous  une  cloche  à  air  comprimé,  elles 
éprouvaient  des  effets  d'anémie  circulatoire  passagère,  analogues 
à  ce  qui  arrive  quand  on  détourne  de  la  circulation  une  certaine 
quantité  de  sang,  au  moyen  d'une  grande  ventouse  :  le  pouls 
Taiblit  d'une  manière  notable  dans  les  premiers  instants. 

Cet  effet  tient  &  ce  que  les  parties  contenues  dans  l'abdomen 
ne  sont  pas  tout  à  fait  indifférentes  aux  changements  de  la 
pression  extérieure.  Les  gaz  intestinaux  sont,  à  l'état  normal, 
soumis  à  une  pression  positive  qui  peut  s'élever  &  4  ou  5  centi- 
mètres de  mercure;  or,  sous  cette  pression,  ils  n'en  occupent 
pas  moins  un  volume  assez  considérable  parfois,  pour  distendre 
sensiblement  les  parois  abdominales.  Les  vaisseaux  sont  donc 
plus  comprimés  à  l'état  normal  dans  l'abdomen  que  dans  les 
autres  parties  du  corps.  Au  moment  où  le  sujet  qui  se  trouvait 
dans  ces  conditions  de  tension  élastique  des  gaz  abdominaux  est 
soumis  à  une  pression  extérieure  augmentée,  ces  gaz  diminuent 
de  volume  en  se  comprimant;  ils  occupent  un  moindre  espace 
dans  l'abdomen  dont  les  parois  se  détendent  et  deviennent 
flasques  ;  dès  lors  les  vaisseaux  des  viscères  abdominaux  cessant 
d'être  comprimés  par  la  tension  des  gaz  environnants  admettent 
du  sang  en  plus  grande  abondance.  Il  se  fait  alors,  du  côté  de  la 
circulation  intestinale,  une  congestion,  comme  dans  toute  région 
brusquement  soustraite  &  la  pression  accoutumée. 

Dans  les  cloches  à  air  comprimé,  les  sujets  dont  l'abdomen  est 
normalement  distendu  parles  gaz  en  constatent  la  diminution 
subite  :  leurs  vêtements  semblent  devenus  trop  larges,  à  cause  du 
moindre  espace  occupé  par  les  gaz  de  l'intestin.  On  conçoit 
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qu'un  effet  tout  inverse  se  produise  si  l'on  raréQe  Tair  de  la  cloche 
et  qu'un  gonflement  abdominal,  avec  gène  de  la  circulation  viscè- 
raie,  s'ensuive,  si  l'intestin  contenait  des  gaz  en  abondance  au 
moment  de  la  décompression  ^ 

Nous  n'avons  point  à  parler  des  phénomènes  consécutifs  au  sé- 
jour prolongé  de  l'homme  dans  l'air  comprimé,  c'est-à-dire  de  la 
dissolution  abondante  de  gaz  dans  le  sang,  gaz  qui  redeviendront 
en  partie  libres  et  à  l'état  buUaire,  si  la  décompression  est  faite 
brusquement*. 

§  305.  —  Quand  un  plongeur  s'enfonce  à  une  grande  profon- 
deur dans  la  mer,  à  30  ou  40  mètres  par  exemple,  toute  la  surface 
de  son  corps  subit  également  cette  pression  augmentée.  Il  se  pro- 
duit pourtant  parfois  des  accidents  redoutables,  des  hémoptysies 
et  des  épistaxis  principalement.  C'est  que  le  poumon  et  la  cavité 
nasale  où  l'eau  ne  pénètre  pas  ne  supportaient  pas  cette  pression 
augmentée  :  la  glotte,  fermée  pour  empêcher  l'introduction  de 
l'eau  dans  les  voies  respiratoires ,  enferme  dans  le  poumon  de 
l'air  à  la  pression  normale.  Aussi,  quand  une  pression  de  trois  ou 
quatre  atmosphères  viendra  s'exercer  sur  toute  la  surface  du 
corps,  elle  s'équilibrera  partout,  sauf  dans  le  poumon;  cet  organe 
recevra  donc  le  sang  des  autres  parties  et  s*en  gorgera  jusqu'à 
ce  que  la  distension  de  ses  vaisseaux  ait  réduit  assez  le  volume 

1.  R.  E.  von  Vivenot  jun.  {Ueber  die  Verànderungen  im  arUrieUen  SlromgdneU 
unter  dem  Einflusse  des  verstàrkten  Luftdruckea  {Virschow^s  Arch.  fur  Pathol. 
Anat.  undPhysiol.  und  fur  klinisch  Med,  1866)  signale  un  changement  des  carac- 
tères du  pouls  dans  Tair  comprimé  :  les  pulsations  faiblissent  et  perdent  leur  dicro- 
tismc.  Cet  auteur  pense  que  c'est  un  effet  direct  de  Taccroissement  de  la  pression 
sur  les  artères  et  dit  avoir  obtenu  de  semblables  effets  sur  un  schéma  soumis  à  une 
pression  atmosphérique  augmentée.  Doutant  de  l'exactitude  de  ces  observations,  j*ai 
prié  mon  ami  Chauveau  de  les  vériÛer  dans  les  appareils  pneumatiques  du  docteur 
Milletj  à  Lyon,  en  1864.  Chauveau  obtint  en  effet  une  diminution  de  Tamplitade  du 
pouls  dans  Tair  comprimé.  Inversement,  dans  Tascension  do  mont  Blanc,  Chauveau  et 
Lortet  ont  observé  à  4000  m.  d'altitude  une  forme  du  pouls  extrêmement  dicrote  rap- 
pelant celui  de  la  fièvre  typhoïde.  Mais  la  fatigue  musculaire  devait  interroftir  dans 
ces  expériences  :  il  serait  plus  concluant  d'observer  les  modifications  du  pouls  dVM  un 
appareil  à  air  raréfié  ou  pendant  une  ascension  en  ballon.  Plusieurs  aéronautes  ont 
appliqué  sur  eux  le  sphygmographe,  mais,  en  général,  à  de  faibles  altitudes,  et  les 
tracés,  recueillis  par  une  main  inexpérimentée,  n'étaient  pas  suffisamment  probants. 
II  semble  qu'on  doive,  jusqu'ici,  réserver  l'interprétation  des  changements  que  présente 
le  pouls  sous  l'influence  des  variations  considérables  de  la  pression  atmosphérique. 

2.  Voir,  pour  la  description  de  ces  phénomènes,  P.  Bert,  Recherches  expérimentali» 
sur  Vinfiuenee  que  les  modifications  dans  la  pression  almosphérique  exercent  sur  les 
phénomènes  de  ta  «te,  Paris,  1874,  p.  107. 
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de  Pair  pour  qu'il  possède  la  pression  de  trois  ou  quatre  atmo- 
sphères et  si  cetle  compression  de  l'air  intra- pulmonaire  n'est 
pas  atteinte ,  c'est  la  force  élastique  des  vaisseaux  du  poumon 
qui  devra  supporter  la  différence  entre  ces  pressions.  Il  est  vrai 
que  d'autres  mécanismes  concourent  &  comprimer  l'air  intra- 
pulmonaire;  ainsi ,  le  thorax  se  resserrera  au  maximum,  le 
diaphragme  se  soulèvera  de  manière  à  réduire  le  volume  du 
poumon.  Mais  ces  adjuvants  n'empêchent  pas  la  congestion 
pulmonaire  d'être  portée  &  un  haut  degré  dont  témoignent  les 
hémorrhagies  consécutives. 


Inflaeneo  du  vide  de  la  pléirre  sar  la  clrenlatloD. 

g  306.  —  On  connaît  le  vide  de  la  plèvre,  c'est-à-dire  la  tendance 
qu'a  l'air  &  rentrer  dans  la  poitrine  si  les  parois  thoraciques  ou 
le  poumon  lui-même  présentent  une  ouverture.  Ce  vide  est  l'effet 
de  la  force  rétraclile  du  poumon,  force  qui  tend  &  le  faire  revenir 
sur  lui-même  et  l'affaisserait,  en  effet,  si  la  pression  atmosphérique 
ne  s'exerçait  à  rintérieur  du  poumon  et  n'insufflait  pour  ainsi  dire 
cet  organe  malgré  la  résistance  de  sa  force  élastique  ^  C'est  cette 
rétractilité  du  poumon  qui  produit  l'aspiration  du  sang  dans 
les  grosses  veines  du  cou  et  dans  les  veines  caves  inférieures, 
§276. 

Le  cœur  qui  plonge  dans  ce  milieu  raréfié  est  soumis  lui- 
même  à  une  pression  négative  comme  l'indiquent  les  expériences 
de  cardiographie,  §75.  Mais  on  aurait  tort  d'attribuer  &  cette  dimi- 
nution de  la  pression  intra-cardiaque  une  influence  aspiratrice 
sur  le  cœur,  influence  capable,  par  exemple,  de  diminuer  le  volume 
des  ondées  envoyées  par  les  ventricules,  et  de  retenir  dans  ces 
cavités  une  certaine  quantité  de  sang  en  en  écartant  les  parois. 

La  diminution  de  la  pression  dans  le  thorax  se  neutralise  elle- 
même  :  l'oreillette  gauche,  par  exemple,  ne  saurait  aspirer  le 
sang  des  veines  pulmonaires,  puisque  ces  veines  sont  soumises 
à  la  même  pression  diminuée;  le  ventricule  droit  ne  saurait  être 
gêné  pour  lancer  dans  l'artère  pulmonaire  le  sang  qu'il  contient, 
puisque  celle-ci  est  soumise  à  la  même  aspiration  que  lui.  On  en 

1.  Onaarait  ie  vide  dans  la  plèvre  si  la  pression  atmosphérique  tombait  à  nne  valeur 
telle,  que  la  rétraction  du  poumon  et  la  tension  de  la  vapeur  pour  la  température  de  la 
plèvre  fissent  équilibre  à  la  pression  intra-pulmonaire. 
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peut  dire  autant  du  ventricule  gauche  par  rapport  à  Taorte  ;  reste 
donc  l'oreillette  droite  qui,  recevant  le  sang  de  veines  qui  viennent 
de  régions  où  la  pression  est  plus  élevée  que  dans  le  thorax,  peut 
être  considérée  conune  aspirant  ce  sang.  Mais  il  faut  remarquer 
qu'au  moment  où  ces  veines  s'abouchent  dans  l'oreillette,  le  sang 
qu'elles  renferment  est  déjà  soumis  à  une  pression  diminuée.  Le 
lieu  véritable  où  l'aspiration  se  produit,  c'est  l'endroit  où  les 
veines  pénètrent  dans  le  thorax,  soit  au  cou,  soit  à  l'abdomen,  et 
éprouvent,  surtout  en  ce  dernier  point,  un  brusque  passage  dune 
pression  plus  forte  à  une  pression  plus  faible. 

Toutefois,  si  l'on  considère  dans  leur  ensemble  les  organes  intra- 
thoraciques  au  point  de  vue  de  la  pression  qu'ils  supportent,  il 
est  certain  que  ces  organes  sont  sous  pression  plus  faible  que  les 
autres»  et  cela  ne  semble  pas  être  étranger  à  la  facilité  avec  laquelle 
s'y  produisent  les  congestions  et  les  inflammations. 


Elfete  d'une  pression  loeallsée  svr  les  artères  et  les  welnes. 

§  307.  —  Une  pression  localisée  en  un  point  du  trajet  d'une 
artère  ou  d'une  veine  oblitère  le  vaisseau,  si  elle  est  assez  forte 
pour  surmonter  la  pression  intérieure. 

Il  n'est  pas  nécessaire  de  rappeler  les  effets  que  produit 
l'oblitération  d'un  tronc  artériel  ou  veineux  sur  le  cours  de  sang: 
nous  en  avons  parlé  g  127  ;  mais  il  faut  signaler  le  rôle  des  ana- 
stomoses qui  rétablissent  alors  la  circulation.  Sur  la  carotide 


Fig.  237.  Toula  récarrent  de  la  caroUde  recueilli  au-dessoua  du  point  comprimé. 
En  R  on  cesse  la  compression. 


d*un  cheval  appliquons  un  sphygmoscope,  puis  comprimons  l'ar- 
tère entre  le  cœur  et  le  point  d'application  de  l'instrument.  Nous 
constaterons  (Qg.  227],  que  le  pouls  n'est  pas  supprimé,  mais  at- 
ténué seulement.  La  pulsation  reprend  ses  caractères  normaux  en 
R  quand  on  a  rel&ché  l'artère.  Pendant  la  compression,  la  pulsa- 
tion est  plus  lente  dans  son  ascension,  en  même  temps  qu'elle  a 
perdu  de  lamplitude.  Cette  pulsation  est  transmise  par  Tintermé- 
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diaire  des  anastomoses  qui  réunissent  la  partie  de  la  carotide- 
située  en  aval  du  lieu  comprimé  avec  des  branches  restées  per- 
méables. La  pression  dans  la  carotide  s'équilibre  avec  celle  qui 
existe  dans  les  anastomoses  elles-mêmes  et  participe  à  ses  varia- 
tions. Les  impulsions  du  cœur  y  seront  donc  d'autant  plus  atté- 
nuées que  les  artères  anastomotiques  seront  plus  petites  et  appar- 
tiendront, par  conséquent,  à  un  ordre  de  vaisseaux  où  l'élasticité 
artérielle  a  plus  complètement  transformé  l'impulsion  saccadée 
du  cœur,  §  238.  Mais,  si  la  compression  de  l'artère  se  prolonge,  les 
pulsations  récurrentes  prennent  de  la  torce,  elles  doublent  par- 
fois d'énergie  en  cinq  ou  six  minutes,  témoignant  ainsi  que  les 
voies  anastomotiques  s'élargissent,  en  cédant  à  la  pression  aug- 
mentée qui  existe  à  leur  intérieur.  Cette  dilatation  devient  défi- 
nitive à  la  longue,  ainsi  que  l'ont  prouvé  les  injections  cadavé- 
riques pratiquées  sur  des  membres  dont  l'artère  principale  était 
depuis  longtemps  oblitérée. 

Le  même  rétablissement  du  cours  du  sang  s'observe  dans  les 
vaisseaux  veineux  :  ainsi,  après  l'oblitération  d'un  tronc  principal, 
les  anastomoses,  graduellement  dilatées,  créent  des  voies  nouvelles 
au  retour  du  sang. 

Ces  rétablissements  de  la  circulation  ont  une  grande  importance 
en  médecine  et  en  chirurgie.  Pour  les  artères,  on  peut  suivre  au 
sphygmographe  le  retour  de  la  circulation  artérielle;  nous  en 
parlerons  à  propos  des  lésions  des  artères  (chap.  xxxviii). 

g  308. —  Effets  d'une  augmerUation  de  la  pression  extérieure  sur 
un  organe  tout  entier;  modifications  du  pouls  de  cet  organe.  — *  En 
cherchant  &  déterminer  la  valeur  de  la  pression  du  sang  dans 
les  vaisseaux  d'après  la  contre -pression  extérieure  nécessaire 
pour  rendre  les  tissus  exsangues,  j'ai  vu,  sous  l'influence  d'une 
pression  graduellement  croissante,  se  produire  de  curieux  phéno- 
mènes :  ils  consistaient  en  une  exagération  graduelle  du  pouls  de 
la  portion  comprimée,  puis  en  une  décroissance  des  pulsations 
qui  finissaient  par  s'éteindre. 

Pour  comprimer  localement  une  région,  c'est-à-dire  pour  pro- 
duire sur  elle  l'eflet  inverse  de  celui  de  la  ventouse,  je  me  servais 
d'abord  d'une  caisse  métallique  percée  d'un  trou  par  lequel  on 
engageait  la  main  et  l'avant-bras.  Autour  de  cette  ouverture,  un 
manchon  de  caoutchouc,  invaginé  du  côté  de  la  caisse,  s'appliquait 
à  l'avant-bras  avec  d'autant  plus  de  force  que  la  pression  inté« 

Marby,  Circulation,  29 


460 


LA  CIRCULATION  DU  SANG. 


rieure  était  plus  grande;  il  s'opposait  ainsi  à  l'issue  de  l'air  ou 
de  l'eau  par  Tintermédiaire  desquels  on  Taisait  la  compression 
de  la  main  avec  une  pompe  foulante.  Enfln,  comme  Taccrois- 
sement  de  la  pression  dans  la  caisse  tendait  &  repousser  au  dehoi's 
l'avant-bras  qui  y  était  engagé,  des  courroies  passant  derrière  le 
coude  empêchaient  ce  recul  de  se  produire*. 

J'ai  donné  à  peu  près  la  même  disposition  &  l'appareil  qui  est 
représenté  figure  228,  et  qui  permet  de  n'agir  que  sur  un  doi^ 
introduit  dans  un  tube  de  verre  M  rempli  d'eau.  La  pompe  fou- 
lante est  remplacée  par  une  poche  pleine  d'eau  G  que  l'on  com- 
prime avec  une  presse  à  vis  ;  un  manomètre  &  mercure  mesure 
la  pression  développée. 

Au  début,  lorsque  le  doigt  est  immergé  dans 
l'appareil,  mais  n'est  pas  encore  comprimé,  la  co- 
lonne manométrique  oscille  &  peine  ;  les  change- 
ments de  volume  du  doigt,  &  chaque  systole  du 
cœur,  sont  donc  très  faibles.  Mais,  &  mesure  que 
la  pression  s'élève,  les  pulsations  apparaissent,de 
plus  en  plus  visibles;  elles  atteignent  ordinaire- 


Fig.  32S.  PalMtJons  do  doigt  transmuM  à  un  manomètre  à  mercore  sous  differeotot  presaioai. 

ment  une  amplitude» d'un  centimètre,  puis,  diminuent  graduel- 
lement et  finissent  par  disparaître. 

Pendant  les  phases  où  les  oscillations  manométriques  ont 
une  grande  amplitude,  le  patient  a  conscience  des  pulsations 
de  ses  artères,  il  les  perçoit,  sauf  la  douleur,  comme  dans 
un  doigt  atteint  de  panaris,  tandis  que  s'il  n'y  a  pas  de  pres- 
sion exercée  sur  le  doigt,  il  n'éprouve  rien.  L'explication  de 
ces  battements  est  la  suivante  :  quand  le  doigt  n'est  soumis  à 


t.  Pour  la  description  de  cet  appareil,  voir  Trav.  lab.,  L  U,  p.  313. 


CHAPITRE  XXVII.  451 

aucune  pression  extérieure,  ses  vaisseaux  distendus  sont  arrivés 
à  la  limite  de  leur  extensibilité  et  ne  changent  pas  sensiblement 
de  volume  au  moment  des  maxima  de  pression  intérieure  qui  cor- 
respondent au  pouls.  Mais  à  mesure  que  s'élève  la  contre  pression 
extérieure,  la  force  élastique  des  parois  vasculaires,  aidée  de  cette 
contre-pression,  produit  une  diminution  du  calibre  des  vaisseaux 
qui  chassent  une  partie  du  sang  qu'ils  renfermaient.  Dès  lors,  la 
force  élastique  des  vaisseaux  diminue  et  ils  deviennent  plus  exten- 
sibles au  moment  des  maxima  de  la  pression  artérielle;  c*cst 
alors  la  colonne  du  manomètre  qui  supporte,  en  grande  partie, 
TefTort  du  sang  auquel  ne  résistent  plus  autant  les  parois  vascu- 
laires. Plus  la  contre-pression  augmente,  plus  les  vaisseaux  déten- 
dus deviennent  extensibles  et  plus  le  manomètre  éprouve  de 
variations.  Mais,  à  un  moment  donné,  les  vaisseaux  sont  vides  de 
sang  dans  Tintervalle  des  pulsations  et  n'en  reçoivent  plus  que 
dans  les  instants  où  la  pression  s'élève  h  son  maximum;  plus  tard 
encore,  c'est  à  peine  si  le  sang  les  pénètre  pendant  les  maxima; 
encore  un  degré  dans  la  contre-pression  et  il  n'y  a  plus  de  péné- 
tration du  sang.  Pendant  cette  dernière  phase,  les  oscillations  du 
manomètre  ont  été  en  décroissant  et  ont  Qni  par  s'éteindre. 

Pour  bien  m  assurer  que  telle  est  en  effet  la  cause  de  ces 
pulsations  grandissantes  puis  décroissantes  des  organes  com- 
primés, j'ai  fait  des  expériences  dans  des  conditions  toutes  phy- 
siques, et  j'ai  obtenu  les  mêmes  résultats  que  sur  les  tissus 
vivants*. 

C'est  encore  à  cette  cause  qu'il  faut  attribuer  les  battements  qui 
surviennent  dans  les  parties  comprimées,  ceux  qu'on  éprouve  aux 
mains  quand  elles  sont  enfermées  dans  des  gants  trop  étroits, 
aux  pieds  dans  des  chaussures  trop  serrées;  elle  donne  aussi 
l'explication  des  battements  qui  se  produisent  dans  les  parties  en- 
flammées quand  il  y  a  étranglement,  c'est-à-dire  compression  des 
tissus  par  la  peau  distendue  ou  par  une  gaine  aponévrotique. 
Dans  ces  cas,  le  relâchement  des  tuniques  vasculaires  rend  le  vo- 
lume des  tissus  tellement  grand  qu'ils  se  trouvent  comprimés  par 
des  enveloppes  normalement  assez  larges  pour  les  contenir. 

Ces  phénomènes  doivent  se  rapprocher  de  ceux  qui  ont  été 
signalés  par  Quincke'  sous    Tinfluence  de  la  compression  des 


1.  Trav.lab,,  t.  II,  p.  309. 

2.  H.Quincke  {Berl.  Uin.  Wochenschr.,  1868,  s.  34). 
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ODgIes.  Quand  cette  compression  pratiquée  au  voisinage  de  la 
matrice  de  l'ongle  produit  une  large  lunule  décolorée,  cette  lunule 
se  resserre  à  chaque  pulsation  du  cœur,  par  la  dilatation  des 
vaisseaux  du  voisinage.  Quincke  donnait  cette  expérience  comme 
un  exemple  du  pouls  des  capillaires,  mais  il  faut  tenir  compte  de 
la  pression  exercée  pour  développer  ces  pulsations.  Le  pouls  des 
capillaires  apparaît  aussi  quelquefois  sans  compression  des  tissus. 
Certains  sujets  ont  aux  éminences  thénar  et  hypothénar  des  dila- 
tations vasculaires  qui  forment  deux  plaques  vivement  colorées; 
chez  ces  personnes,  &  chaque  pulsation  du  cœur,  il  se  produit  un 
élargissement  de  ces  taches  et  une  augmentation  de  leur  rougeur. 
La  compression  fait  nailre  des  battements  semblables  dans  les 
vaisseaux  de  rœii;  le  cerveau  présente  aussi  des  phénomènes  du 
même  genre  qui  se  traduisent  par  les  mouvements  des  fonta- 
nelles :  nous  reviendrons  sur  ce  sujet  en  signalant  les  particu- 
larités de  la  circulation  dans  ces  organes. 


CHAPITRE    XXVIII. 

INFLUENCES  DE  LA  RESPIRATION  SUR  LA  CIRCULATION 
DANS  LE  CŒUR  ET  DANS  LES  ARTÈRES. 


Changements  de  position  du  cœur  sous  Tinflaence  des  mouvements  respiratoires.  — 
Influence  de  la  respiration  sur  la  tension  artérielle  et  sur  le  pouls.  ~  Conditions  qui 
amènent  une  discordance  entre  les  mouvements  respiratoires  et  les  ondulations  de  la 
pression.  —  Influences  de  la  toux  et  du  hoquet  sur  le  tracé  du  pouls.  —  Influence 
de  reflTdrt  sur  les  caractères  du  pouls.  —  Modiflcations  des  caractères  da  pouls  par 
on  effort  d'inspiration. 


L'influence  de  la  respiration  sur  le  cours  du  sang  veineux  a  été 
étudiée  au  chapitre  xxv;  il  nous  reste  à  parler  des  eOets  qu'elle  pro- 
duit sur  la  situation  du  cœur,  sur  la  circulation  dans  ses  cavités 
et  sur  la  pression  du  sang  dans  lès  artères.  La  connaissance  de 
ces  influences  a  une  importance  capitale  pour  celui  qui  explore 
les  pulsations  du  cœur  et  le  pouls  artériel. 


de  position  dn  eœnr  sons  l'inHaeiiee  des 
■MiaYemente  respiratoires* 

§  309.  —  Le  cœur  repose  sur  la  voûte  convexe  que  forme  le 
diaphragme  à  la  base  de  la  poitrine,  et,  glissant  sur  la  courbure 
antérieure  du  diaphragme,  se  loge  dans  le  sillon  que  forme  celui- 
ci  avec  les  parois  thoraciques.  Mais,  pendant  les  mouvements 
respiratoires,  la  courbure  du  diaphragme  change  :  l'angle  où  est 
logé  le  cœur  s'ouvre  dans  l'inspiration  et  les  ventricules  s'abais- 
sent; inversement,  dans  l'expiration,  le  cœur,  pressé  entre  les 
parois  thoraciques  et  le  diaphragme  qui  devient  plus  convexe, 
s'élève,  en  s'échappant  comme  un  corps  glissant  qu'on  serre  entre 
les  doigts.  De  ces  mouvements  alternatifs  d'ascension  et  de  des- 
cente, il  résulte  que  si  l'on  explore  la  pulsation  du  cœur  au  voisi- 
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nage  de  la  pointe,  au  5*  espace  intercostal,  cette  pointe  s'éloigne 
des  parois  thoraciques,  en  s'élevant  au  moment  des  expirations, 
puis  revient  au  contact  des  parois  à  l'inspiration  suivante.  De 
là  une  sorte  d'intermittence  dans  les  pulsations,  ou,  tout  au 
moins,  une  inégalité  périodique  dans  leur  force  et  dans  leur 
forme. 

Les  déplacements  du  cœur  par  la  respiration  se  produisent  à  un 
moindre  degré  du  côté  du  ventricule  gauche,  surtout  quand  le 
patient  est  couché  horizontalement  sur  le  côté  gauche. 


laflaences  die  la  respiration  sar  la  taasioa  artérielle 
et  Mir  le  poals. 

8  310.  —  Les  physiologistes  ont  étudié  avec  soin  les  influences 
de  la  respiration  sur  la  circulation  artérielle  ;  les  uns,  en  se  ser- 
vant du  manomètre  inscripteur,  les  autres  en  employant  lesphyg- 
mographe.  Malgré  toutes  ces  recherches,  la  question  reste  encore 
entourée  de  certaines  obscurités. 


Fig.  3)9.  Inflaenee  des  mouTements  respiratoires  sur  la  pression  du  sang  ;  la  pression  s'élève  dans 
Pexpiration,  8*abaisse  dans  l'inspiration. 


Lorsque,  sur  un  animal,  on  adapte  un  manomètre  à  une  artère 
voisine  du  thorax,  on  voit  la  colonne  de  mercure  animée  de  deux 
sortes  de  mouvements  :  les  uns,  constitués  par  des  oscillations 
petites  et  fréquentes,  correspondent  aux  battements  du  cœur;  les 
autres,  formés  par  des  oscillations  plus  grandes  et  plus  rares, 
dépendent  de  la  respiration  ^ 

Au  moyen  de  son  kymographion,  Ludwig  obtint  un  tracé  où  ces 

1.  Un  troisième  ordre  d*08cillation8  à  durée  encore  plus  longue  s*obser\'e  quelque- 
fois; cet  oscillations  sont  dues  aux  contractions  rythmiques  des  vaisseaux.  (V.  g  247, 
fig.  207  et  208.) 
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deux  sortes  d'oscillations  sont  représentées.  La  figure  829  fait  bien 
comprendre  comment  se  combinent  les  deux  influences  du  cœur 
et  de  la  respiration  sur  la  pression  du  sang^  L'explication  que 
Ludwig  donna  de  ce  phénomène  était  la  suivante  :  —  Les  mou- 
vements respiratoires  exercent  sur  le  système  artériel  une  in- 
fluence analogue  à  celle  qui  a  été  signalée  sur  les  veines  ;  de  telle 
sorte  que  la  tension  dans  les  artères  de  la  tète  et  des  membres 
baisse  par  l'appel  du  sang  qui  se  fait  vers  le  thorax  à  chaque 
inspiration,  et  augmente,  au  contraire,  quand  l'expiration  tend  à 
pousser  le  sang  artériel  vers  les  vaisseaux  de  la  périphérie. 

En  expérimentant  avec  son  sphygmographe,  Yierordt'  arriva  à 
la  conclusion  inverse  :  il  admit  que  c'est  dans  Tinspiration  que  le 
sang  est  poussé  le  plus  fortement  vers  la  périphérie  et  que  la  ten- 
sion artérielle  s'élève. 

Enfin,  Einbrodt',  dans  ses  expériences  sur  les  animaux,  trouva 
que  si  les  mouvements  respiratoires  sont  amples  et  prolongés, 
l'inspiration  s*acÈompagne d'abord  d'un  abaissement  delà  tension 
artérielle,  puis  d'une  élévation  de  cette  tension,  tandis  que,  dans 
l'expiration,  la  tension  monte  d'abord  et  s'abaisse  à  la  fin. 

On  voit  que  les  opinions  émises  relativement  aux  effets  de  la 
respiration  sur  la  circulation  artérielle  se  contredisent  d'une  ma- 
nière à  peu  près  complète.  J'ai  essayé  à  mon  tour  d'étudier  l'in- 
fluence de  la  respiration  sur  le  pouls  à  l'aide  du  sphygmographe. 
Ce  sujet  méritait  d'autant  mieux  l'attention  que,  dans  un  grand 
nombre  de  maladies  où  existe  de  la  dyspnée,  le  tracé  du  pouls 
offre  des  caractères  tout  particuliers  qui  ont  une  grande  impor- 
tance pour  le  diagnostic. 

La  contradiction  que  nous  venons  de  signaler  entre  les  résul- 
tats obtenus  par  Ludwig  et  par  Yierordt  nous  a  paru  s'expli- 
quer facilement  par  ce  fait,  que  les  influences  de  la  respiration 
thoraciqUe  sur  le  cours  du  sang  sont  inverses  des  influences  delà 
respiration  abdominale  et  que,  suivant  la  manière  dont  nous  res- 
pirons, tantôt  l'une,  tantôt  l'autre  de  ces  influences  prédomine,  ce 
qui  donne  lieu  à  dès  résultats  opposés. 


1.  Ladwig,  Beitragesur  Kenntniss  des  Einflusseê  der  Respirations  Bewegunffen 
aufder  Blutlaufin  Aortensyslem.  —  MiUler's  Arch,,  1847,  p.  243,  el  Lehrbueh  der 
PhysioL,  1861. 

2.  Vierordt,  Die  Lehre  von  ArierienptUs. 

3.  Einbrodt,  Ueber  den  Einflus»  der  Athembeweffungen  auf  HeruMag  und  BltU* 
druck,  MolUichoWs  UnUrsuohungen,  Bd.  VU,  1860,  p.  314. 
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§311.  —  Influence  des  mouvements  respiratoires  sur  la  ligne  dCenr 
semble  du  sphygmogramme^  c'est-ànlire  sur  la  pression  moyenne  du 
sang  artériel.  —  Comme  l'action  aspirante  et  foulante  que  le  tho- 
rax exerce  sur  le  sang  va  toujours  en  s'éteignant  à  mesure  qu'on 
observe  des  vaisseaux  plus  éloignés  de  la  poitrine,  il  s'ensuit  que 
la  pression  du  sang  dans  l'artère  radiale  est  presque  entièrement 
soustraite  aux  influences  de  la  respiration  quand  celles-ci  n'ont 
qu'une  intensité  modérée.  On  peut^s'en  convaincre  en  examinant  les 
sphygmogrammes  dont  nous  avons  déjà  donné  un  grand  nombre 
de  types.  Dans  la  plupart  d'entre  eux,  la  ligne  d'ensemble  est  & 
peu  près  horizontale,  ce  qui  prouve  que  la  tension  de  l'artère 
radiale  n'a  pas  sensiblement  varié  *• 

Mais  si,  au  lieu  de  respirer  paisiblement,  on  fait  des  mouve* 
ments  d'inspiration  ou  d'expiration  d'une  grande  amplitude,  ou 
bien  si  l'on  crée  un  obstacle  au  libre  passage  de  l'air  par  les  voies 
respiratoires,  aussitôt  la  ligne  d'ensemble  du  tracé  devient  ondu- 
leuse. 

Si  l'on  cherche  à  quel  moment  la  tension  s'élève,  si  c'est  à  l'in- 
spiration ou  à  l'expiration,  la  question  devient  plus  complexe,  car 
les  choses  se  passent  différemment  suivant  la  manière  dont  on 
respire. 

Quand  on  tient  la  bouche  fermée  et  qu'on  rétrécit  l'ouverture 
des  narines  pour  gêner  le  passage  de  l'air  respiré,  on   voit  la 


1.  Quand  on  inscrit  les  changements  de  volume  des  organes,  les  influences  de  la  res- 
piration sont  plus  sensibles  que  dans  le  tracé  du  pouls,  de  sorte  que  la  ligne  d'ensemble 
présente  presque  toujours  des  ondulations  assez  marquées.  Cela  tient  à  ce  que  les  petits 
vaisseaux,  fort  résistants  au  passage  du  sang,  obéissent  mieux  aux  lentes  variations  de 


Fig.|2S0.  Influence'de  la  respiration  sur  les  rhan^raents  de  volume  de  la  main. 

pression  produites  par  les  mouvements  respiratoires  qu'aux  variations  brèves  pro- 
duites par  le  cœur.  La  flgure  230  montre  ces  influences  à  un  haut  degré  dans  la  seconde 
moitié  du  trace  ;  à  ce  moment,  le  passage  de  l'air  avait  été  gêné  par  l'oochiaion  d'one 
narine. 
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Ugne  d'ensemble  du  tracé  s'abaisser  dans  Vinspiration  et  s^élever 
dons  Texpiration  (fig.  231).  C'est  le  type  indiqué  par  Ludwig. 


Fig.  331.  Influence  de  la  respiration  rar  le  pouls  lorsqu'on  feit  prédominer  TacUon  Uioracique. 


Quand  on  respire  largement,  la  bouche  ouverte,  de  façon  que  l'air 
passe  et  repasse  librement  à  travers  les  voies  respiratoires,  on  a 
l'effet  inverse  :  la  ligne  d'ensemble  s'élève  dans  rinspiration  et  s'a- 


Fig.  332.  Influence  de  la  respiration  sur  le  pouls  lorsqu'on  fait  prédominer  l'action  abdominale. 

baisse  dans  Vexpirationy  comme  on  le  voit  figure  232.  C'est  le  type 
indiqué  par  Yierordt. 

g  312.  —  Cest  aux  changements  de  la  pression  que  supportent  les 
régions  introrthoraciqve  et  intra-abdominale  de  l'aorte  que  sont  dues 
les  variations  de  la  tension  a/rtérielle  pendant  les  mouvements  respira 
ratoires.  —  Quand  une  pression  extérieure  s'exerçant  sur  l'aorte 
s'ajoute  à  l'élasticité  de  ce  vaisseau ,  le  sang  est  refoulé  dans 
les  artères  de  la  périphérie  où  il  élève  la  pression.  On  peut  se 
convaincre  de  la  réalité  de  cet  effet  au  moyen  de  l'expérience  sui- 
vante: 

Un  sujet  étant  couché  sur  le  dos,  on  lui  applique  le  sphygmo- 
graphe  et  pendant  que  le  tracé  s'inscrit,  on  comprime  l'abdomen 
du  patient.  Aussitôt  la  ligne  d'ensemble  du  tracé  s'élève,  ce  qui 
montre  que  le  sang  de  l'aorte  abdominale  a  été  refoulé  dans  les 
vaisseaux  de  la  périphérie  ;  si  l'on  cesse  la  compression,  le  sang 
reflue  dans  l'aorte,  et  la  ligne  d'ensemble  s'abaisse. 

La  même  chose  doit  se  passer  lorsque  les  mouvements  respira- 
toires augmentent  ou  diminuent  la  pression  autour  de  l'aorte, 
goit  dans  la  poitrine,  soit  dans  l'abdomen.  Mais  les  effets  de  la 
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respiration  dans  le  thorax  sont  exactement  inverses  de  ceux  qu'elle 
produit  dans  l'abdomen  :  quand  la  poitrine  est  le  siège  d'une 
aspiration,  il  y  a  compression  dans  la  cavité  abdominale.  Or,  on 
va  voir  que,  suivant  la  prédominance  des  influences  thoraciques 
ou  des  influences  abdominales,  la  respiration  agit  sur  le  pouls  de 
façon  opposée. 

§  313.  —  Effets  de  la  respiration  sur  la  pression  dans  le  thorax,  — 
L'agrandissement  de  la  poitrine  au  moment  de  rinspiration  crée 
dans  le  poumon  un  vide  que  l'air  vient  aussitôt  combler  en  6e 
précipitant  dans  les  voies  respiratoires.  Si  la  pénétration  de  l'air 
est  facile,  la  raréfaction  dans  le  poumon  est  faible,  parce  que  le 
vide  est  comblé,  pour  ainsi  dire,  à  mesure  qu^il  se  forme.  Hais 
si  la  rentrée  de  l'air  se  fait  difficilement,  l'aspiration  thoracique 
devient  beaucoup  plus  intense;  c'est  dans  ces  circonstances  qu'on 
voit  les  espaces  intercostaux  s'affaisser,  les  creux  sus-clav'';L*  ires 
se  déprimer,  annonçant  l'énergie  de  l'aspiration  intérieuro.  Dins 
ces  conditions,  le  sang  des  artères  de  la  périphérie  reflue  en  \  arlie 
dans  l'aorte  thoracique;  celle-ci  est  dilatée  comme  le  sont  des  vais- 
seaux placés  au-dessous  d'une  ventouse.  Aussi  devra-t  on  voir 
baisser  la  tension  dans  les  artères  des  membres  ;  c'est  en  effet  ce 
qui  a  lieu.  Dans  l'expiration  gônée,  l'inverse  se  produit  :  l'air 
ne  peut  s'échapper  assez  vite  sous  l'influence  de  la  rétractilité  du 
poumon  ;  les  muscles  expirateurs  viennent  seconder  l 'élasticité 
pulmonaire  pour  expulser  l'air  au  dehors.  Alors,  l'aorte  thoracique, 
9U  lieu  d'être  sous  une  pression  négative  comme  à  l'ordinaire,  se 
trouve  comprimée  à  sa  surface  et  chasse  le  sang  dans  les  artères 
périphériques  ^ 

§314.  —  Des  effets  de  la  respiration  sur  la  pression  dans  V abdo- 
men. —  Pendant  que  ces  phénomènes  se  produisent  dans  le  tho- 
rax, voyons  ce  qui  se  passe  dans  Tabdomen.  Lorsque,  dans  une 
inspiration,  le  diaphragme  s'abaisse  et  agrandit  la  cage  thoracique^ 
il  rétrécit  au  contraire  la  cavité  abdominale.  Le  diaphragme,  en 
s'abaissant,  déprime  les  viscères  et  ceux-ci  repoussent  eu  tous 

1 .  On  conçoit  qae  ces  effets  ne  se  produisent  qu'à  an  faible  degré  quand  la  respiralioB 
est  libre,  car  le  vide  pleural  n'est  alors  soumis  qu'aux  variations  de  la  force  élastique 
du  poumon  plus  ou  moins  distendu  ;  tandis  que,  dans  le  cas  d'obstacle  au  libre  passage 
de  l*air,  la  pression  intra-tboracique  est  influencée  par  la  raréfaction  et  la  coodensatioi 
alt«roatives  de  Tair  contenu  dans  le  poumon. 
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sens  les  parois  abdominales  qui  se  tendent,  durcissent  et  témoi- 
gnent que  la  pression  est  augmentée  dans  le  ventre.  Dans  Tex- 
piration,  au  contraire,  le  diaphrjBigme  remonte  etles  parois  abdo^ 
minales  sont  moins  tendues. 

Ces  alternatives  de  pression  augmentée  et  diminuée,  Taorte  ab- 
dominale les  subit.  Dans  la  respiration  normale,  ces  influences 
ont  peu  d'intensité  et  comme  elles  s^exercent  en  sens  inverse  sur 
les  parties  intra-thoracique  et  intra-abdominale  de  Taorte,  leurs 
effets  tendent  à  se  neutraliser.  Mais,  si  nous  sortons  des  condi- 
tions physiologiques  de  la  respiration,  nous  verrons  Tune  de  ces 
actions  prédominer  sur  l'autre,  et  suivant  que  c'est  l'influence 
thoracique  ou  l'influence  abdominale  qui  prédominera,  des  effets 
de  sens  inverse  se  feront  sentir  jusque  dans  les  artères  éloignées, 
comme  la  radiale. 

Toute  gêne  au  passage  de  l'air  à  travers  les  voies  respiratoires 
augmente  les  influences  thoraciques  et  produit,  en  conséquence, 
rascension  de  la  ligne  d'ensemble  du  tracé  pendant  Vinspirationy  sa 
descente  pendant  V expiration  (type  représenté  figure  23 1).  Cette 
forme  est  celle  que  Ludwig  a  signalée;  on  l'observe  quand  on 
respire  par  une  seule  narine. 

Toute  gène  à  Tampliation  de  Tabdomen  pendant  que  les  voies 
aériennes  sont  libres,  produira  l'effet  inverse  :  l'influence  abdo- 
minale exagérée  se  traduira  par  V ascension  de  la  ligne  d'ensemble 
du  trctcé  pendant  l'inspiration^  par  sa  descente  pendant  VexpiraHon 
(type  représenté  figure  232).  —  C'est  l'effet  signalé  par  Vierordt. 

Enfin,  la  respiration  artificielle  qu'on  emploie  si  souvent  dans 
les  laboratoires  pour  entretenir  la  vie  des  animaux  curarisés  pro- 
duira du  côté  du  thorax  des  effets  absolument  inverses  de  ceux 
de  la  respiration  normale  ;  les  mêmes  variations  de  pression  s'ob- 
serveront dans  le  thorax  et  dans  l'abdomen,  g  279. 

La  connaissance  des  influences  de  la  respiration  sur  le  pouls 
est  féconde  en  applications  pour  le  diagnostic  clinique.  Ainsi,  en 
inscrivant  à  la  fois  le  pouls  et  la  respiration  %  on  peut  reconnaître, 
dans  un  cas  de  dyspnée,  s'il  s'agit  d'un  obstacle  au  passage  de 
l'air  ou.d'une  gêne  aux  mouvements  du  diaphragme.  Ces  influences 
de  la  respiration  sur  la  ligne  d'ensemble  des  sphygmogrammes 
sont  d'autant  plus  intenses  que  la  tension  artérielle  est  plus  faible. 


1.  Pour  la  manière  d'inscrire  les  mouvements  respiratoires,  voy.  la  Méthode  grapht-^ 
que,  p.  &&1. 
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Chez  les  malades,  par  exemple,  c'est  dans  les  cas  d'anémie,  que 
d'après  RiegeP  on  les  voit  se  produire  au  plus  haut  degré.  Cest, 
du  reste,  dans  les  cas  de  faible  tension  artérielle  que  toutes  les 
autres  influences  extérieures,  les  attitudes  par  exemple,  pro- 
duisent le  plus  de  changements  dans  les  tracés  du  pouls. 

g  315.  —Si  Ton  veut  suivre  plus  facilement  qu'avec  le  sphygmo- 
graphe  les  rapports  de  la  respiration  avec  la  circulation  artérielle, 
il  faut  opérer  sur  un  animal,  et  inscrire  à  la  fois  les  variations 
manométriques  de  la  pression  dans  les  artères  et  les  mouvements 
respiratoires.  M.  Gauthier»  a  fait,  dans  mon  laboratoire,  des  expé- 


i^g.  3M. Ckaangamêiit  de  sens  des  elTeU  de  la  respiration  sur  la  pression  du  sang  cliez  un  lapin,  «ni- 
Tant  qne  e'est  l'action  tboracique  (ligne  A)  on  l'action  abdominale  (ligne  B)  qui  prédomine.  —  Lf^ 
lettres  0  (début  de  Texpiration)  et  i  (début  de  l'inspiration)  ont  été  placées  d'après  las  indications 
d'un  pneunographe. 


riences  très  concluantes  qui  montrent  bien  les  effets  inverses  des 
respirations  tboracique  et  abdominale. 

On  applique  un  manomètre  inscripteur  à  la  fémorale  d'un  lapin, 
et  en  même  temps  on  inscrit  avec  un  pneumographe  '  les  phases 
des  mouvements  respiratoires. 

L'animal  étant  couché  sur  le  ventre,  on  recueille  le  tracé  mano- 
métrique  A  (flg.  233)  ;  les  lettres  e  et  t  indiquent,  dans  cette  figure, 
les  débuts  de  l'inspiration  et  de  l'expiration.  On  voit  que  cet  ani- 
mal présente  des  changements  de  la  pression  artérielle  rythmés 
comme  Ludwig  Pavait  indiqué  d'après  ses  premières  recherches. 

On  retourne  l'animal  et  on  le  couche  sur  le  dos.  Aussitôt  une 
forte  respiration  abdominale  se  produit  et  l'on  obtient  le  tracé  B 
(fig.  233),  dans  lequel  la  pression  varie  en  sens  inverse  du  type 


1.  Franz  Riegel,  Ueberdie  Bedeutung  der  PuUuntersuehungen,  Klin.  Vortrftge  144 
ei  145  (InDere  Med  49). 

2.  Ch.  Gaulhier,  Influenea  mécanique»  de  la  retpiration  êur  la  eircukUUm  arté- 
rieUe,  thèse,  Paris,  1876,  p.  32. 

S.  \<MMéth.  graph,,  p.  541. 
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précédent,  c'est-à-dire  conformément  aux  observations  de A'ierordt. 
Dans  celte  expérience  on  constate  encore  de  notables  cliange- 
mente  dans  la  fréquence  des  pulsations  aux  différentes  phases  de 
la  respiration  ;  nous  aurons  à  parler  de  ce  phénomène. 


C}«a4ItloBS   ^mî  wuaàément  «ae  dlaeordanee  entre  le«  mowvemcMts 
respiratoires  et  les  oadvlatloae  die  la  preaeloa. 

g  316.  —  Quand  on  opère  sur  certains  animaux,  principaiemcnl 
sur  le  chien,  on  voit  se  produire  les  désaccords  signalés  par  Ein* 
brodt,  g  310,  entre  les  variations  de  la  pression  du  sang  et  les 
mouvemente  respiratoires.  Plusieurs  influences  peuvent  donner 
naissance  a  ce  désaccord. 

On  constate  d'abord  que  certains  chiens,  même  soumis  à  une 
légère  chloroformisation,  font  entendre,, à  l'expiration,  une  sorte 
de  gémissement  dans  lequel  les  muscles  abdominaux  entrent  en 
contraction.  Chez  ces  animaux,  l'expiration  se  fait  de  deux  ma- 
nières différentes  :  d'abord  par  le  relâchement  du  diaphragme, 
c'est-à-dire  avec  agrandissement  de  la  cavité  abdominale,  puis  par 
les  contractions  des  parois  du  ventre,  c'est-à-dire  avec  resser- 
rement de  celte  cavité.  U  y  a  donc,  avec  ce  type  de  mouvements 
respiratoires,  diminution  de  la  pression  artérielle  au  commen- 
cement de  l'inspiration,  augmentation  de  celte  pression  à  la  On. 
^On  a  déjà  vu  les  effete  de  ce  type  respiratoire  sur  la  pression  vei- 
neuse, §  279.) 

En  second  lieu,  le  ralentissement  du  rythme  respiratoire  peut, 
à  lui  seul,  produire  le  désaccord  qu'Einbrodt  a  signalé.  En  effet, 
Tinfluence  d'une  expiration  pour  élever  la  tension  ne  dure  qu'un 
instant.  S'il  existe  une  pause  avant  que  Tinspiration  suivante  se 
produise,  la  pression  artérielle,  un  instant  élevée,  s'abaisse  bientôl . 
De  même,  une  inspiration  n'abaisse  la  pression  que  pendant  un 
temps  très  court,  celle-ci  se  relève  d'elle  même,  si  l'expiration  se 
fait  attendre.  Ce  mécanisme  se  retrouvera  plus  marqué  lorsque  nous 
parlerons  de  l'effort  et  de  ses  effets  sur  la  circulation  artérielle. 

En  troisième  lieu,  il  n'est  point  impossible  que  l'inégale  per- 
méabilité du  poumon  aux  différentes  phases  de  la  respiration  §  2S8, 
en  laissant  arriver  au  cœur  gauche  des  quantités  très  inégales 
de  sang,  fasse  varier  d'un  moment  à  l'autre  le  volume  des  ondées 
ventriculaires  et  consécutivement  la   pression  artérielle.  Si  cet 
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effet  produit  par  Tinégale  perméabilité  du  poumon  est  peu  mar- 
qué dans  la  respiration  normale,  il  est  au  contraire  très  prononcé 
dans  la  respiration  artificielle,  quand  on  insuffle  Tair  sous  trop 
forte  pression  dans  les  poumons. 

Enfin,  chez  le  chien  surtout,  la  respiration  change  tellement  le 
rythme  du  cœur,  que  des  variations  notables  de  la  tension 
artérielle  résultent  de  ces  changements  de  rythme  Sanderson* 
développa  celte  opinion,  que  la  composition  chimique  du  sang 
n'étant  pas  la  môme  aux  deux  temps  de  la  respiration,  il  en  peut 
résulter  une  influence  sur  les  centres  nerveux,  capable  de  changer 
le  rythme  du  cœur.  Dans  son  mémoire,  cet  auteur  présente  en 
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Fig.  234.  Irrégulur.Lcs  du  rylliine  du  iwur  liées  à  la  respiration  cbez  le  cbieo. 

effet  un  grand  nombre  de  tracés  où  les  variations  du  rythme 
cardiaque  sont  manifestes. 

Cette  théorie  me  semble  bien  hypothétique,  et  j'incline  à  ratta- 
cher les  variations  du  rythme  cardiaque  à  Texcitation  mécanique 
éprouvée  par  les  rameaux  du  nerf  vague  dans  les  inspirations 
profondes,  influence  que  Brown-Séquard  a  signalée  depuis  long- 
temps*. En  effet,  c'est  dans  les  inspirations  très  profondes, 
et  vers  la  fin  de  celles-ci,  que  se  produit  un  ralentissement  consi- 


1.  J.  Bardon  Sanderson  {tlie  Croonian  Lecture)  On  Ihe  Influence  exercised  by  Ihe 
Movemenls  of  Heêpiralion  on  the  Circulation  of  the  Blood»  7  march  1867. 

3.  On  a  cilé  des  cas  d'arrêl  complet  du  cœur  sons  l'influence  de  la  voloolé:  cet  arrêt 
se  produisait,  dit-on,  par  certaine  actes  respiratoires.  Le  cas  do  colonel  Townsbeod  est 
connu  de  tout  le  monde  ;  il  a  été  ralinclié  par  les  pbyt»iologi!<te8  &  une  influence  nervease 
sur  le  cœur.  Cette  influence  est  définie,  aujourd'hui  que  l'on  connaît  la  propriété  Ja 
pneumogastrique  d'arrôter  le  cœur  en  diatilole,  §  35.  Une  inspiration  profonde  suffit, 
chez  certains  individus,  pour  arrêter  le  cœur  pendant  4  ou  &  secondes.  ChauTeao  peut 
à  volonté  produire  sur  lui  ce  phénomène. 
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dérable  du  rythme  du  cœur.  Mosso  a  donné  un  excellent  type  de 
ce  phénomène;  nous  le  reproduisons  figure  234.  D'après  le  même 
auteur,  une  hémorrhagie  abondante  supprimerait  Tinfluence  de 


Fig.  2Zb,  Supprtssioa  des  irrégularités  du  ryUjme  du  cœur  après  une  saignée. 

la  respiration  sur  le  rythme  cardiaque.  On  en  voit  la  preuve  dans 
la  figure  235, 

Les  changements  de  fréquence  des  mouvements  du  cœur  s'ob- 
servent, chez  rhomme,  dans  les  grands  efforts  d'inspiration.  Fran- 


Vis*  236.  RaleoUssemeat  des  mouvements  du  cceur  dans  une  inspiration  profonde. 

çois-Franck  en  a  publié  un  bon  type  recueilli  sur  lui-même  (fig.  236). 
Chez  certains  sujets,  dans  la  respiration  normale,  on  voit  se  pro- 
duire les  changements  de  rythme  ;  la  figure  1 15  en  était  un  exemple  ^ 


iBflaeaccs  ûe  la  tonx  et  dn  hoquet  imr  le  traeé  du  pools. 

§317.  —  La  toux  est  une  expiration  brusque  précédée  d'un  effort 


Fig.  337.  Effets  de  la  toux  sur  le  pouls. 

av^  occlusion  de  la  glotte;  elle  comprime  Taorte  dans  le  thorax 
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et  dans  l'abdomen,  ce  qui  élève  brusquement  la  pression  arté- 
rielle (flg.  237). 

Le  hoquet  est  une  inspiration  convulsive  ;  il  fait  brusquement 
baisser  la  tension  dans  les  artères  périphériques  (fig.  238,  qua- 
trième pulsation^. 


Fig.  238.  Effets  du  hoquet  sur  le  poulA. 


laUHenee  de  l'ctfort  sur  le»  eamefèreii  ûù  fponla* 

§  318.  —  V  effort  y  tel  qu'on  le  comprend  en  physiologie ,  con- 
siste en  une  tendance  énergique  à  l'expiration,  tandis  que  la 
glotte  est  fermée  et  empêche  cette  expiration  de  se  produire.  Dans 
Teffort,  les  parois  de  l'abdomen  se  tendent  fortement  et  soulèvent 
le  diaphragme;  en  même  temps,  les  muscles  expirateurs  thora- 
ciques  se  contractent  avec  force.  Tout  concourt  donc  à  comprimer 
le  cœur  et  les  vaisseaux  logés  dans  les  cavités  splanchniques.  De 
là  résultent  des  modifications  de  la  circulation  veineuse,  §  277,  et 
de  la  circulation  artérielle  ;  nous  allons  étudier  ces  dernières. 

Expérience.  —  Qu'on  ferme  la  glotte  et  qu'on  fasse  un  violent 
effort,  on  voit  aussitôt  s'élever  la  ligne  d'ensemble  du  sphygmo- 
gramme  (fig.  239)  ;  cette  ligne  monte  d'autant  plus  haut  que  l'ef- 


Fig.  2^9.  Modiûcatioas  du  pouls  pendant  et  «près  un  effurl. 

fort  est  plus  intense,  puis  le  tracé  s'abaisse  au  moment  où  l'effort 
est  terminé;  enfin,  quand  Tamplitude  du  pouls  a  atteint  son  mi* 
nimum,  on  la  voit  se  relever  graduellement. 

Au  lieu  de  fermer  la  glotte,  on  peut  encore  fermer  les  narines 
avec  la  main  et  adapter  à  1^  bouche  un  manomètre  qui  montre 
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à  quel  degré  s'élève  la  pression  de  Tair  contenu  dans  le  poumon 
pendant  TefTort.  De  cette  manière,-  on  constate  parfois  une  pres- 
sion de  12  à  14  centimètres  de  mercure  à  Tintérieur  des  voies 
aériennes. 

On  voit  que  les  efTets  de  l'effort  ne  sont  que  Texagération  de 
ceux  que  produit  une  expiration  quand  l'issue  de  l'air  est  gênée. 
Ces  effets  s'expliquent  donc  par  la  théorie  que  nous  avons  donnée 
ci-dessus,  g  31  S,  et  d'après  laquelle  la  compression  de  l'aorte 
élève  la  pression  moyenne  (et  par  conséquent  la  ligne  d'en- 
semble du  tracé)  dans  les  artères  périphériques,  tandis  que,  si 
l'on  supprime  cette  compression,  il  se  produit  un  reflux  du 
sang  vers  les  cavités  splanchniques  et  un  abaissement  de  la  ten- 
sion artérielle*. 


1 .  Voici  l'explication  plus  détaillée  de  ce  qui  se  passe  du  c6té  de  la  circulation  artérielle 
pendant  Teflort.  An  moment  où  PefTort  commence,  le  pouls  qui  s'écrivait  sur  une  ligne 
horizontale  a  b,  Og.  240,  c'est-à-dire  sans  interrention  des  influences  respiratoires,  8*élèTe 
subitement  de  b  en  c.  Arrivé  à  son  summum,  Teflort  a  comprimé  l'aorte  thoracique  et 
l'aorte  abdominale  avec  toute  la  force  dont  il  était  capable.  Cette  pression  extérieure,  se- 
condée par  l'élasticité  aortique,  a  chassé  vers  les  artères  périphériques  une  certaine 
quantité  de  sang  et  y  a  élevé  la  tension  jusqu'au  niveau  indiqué  par  le  point  c.  Mais 
ces  artères  périphériques,  contenant  du  sang  sous  une  plus  haute  pression,  donnent  un 
débit  plus  rapide,  de  sorte  que,  sous  l'influence  de  Taccroissement  de  la  circulation  péri- 


Fig.  240.  Modiflcaiions  du  pouls  pendaat  la  durée  de  l'effort. 

phérique,  l'aorte  se  vide  de  plus  en  plus  et  diminue  peu  à  peu  de  volume.  En  diminuant 
de  volume,  l'aorte  perd  de  sa  tension  élastique,  de  telle  sorte  que  la  somme  des  forces  qui 
poussent  le  sang  vers  la  périphérie  diminue  graduellement.  Le  maximum  de  tension  e 
ne  se  maintient  donc  pas  dans  les  artères,  mais  décroît  peu  à  peu,  à  mesure  que  décroît 
la  force  élastique  de  l'aorte,  bien  que  l'efTort  se  maintienne  le  môme  et  que  la  pression  de 
l'air  dans  les  poumons  garde  le  même  degré,  comme  on  peut  s'en  assurer  au  moyen  da 
manomètre. 

A  cette  cause  de  décroissance  de  la  pression  dans  les  artères,  il  faut  ajouter  la  diminn- 
tion  graduelle  du  volume  des  ondées  ventricolaires,  car  le  sang  veineux  est  retenu  par 
l'eflort  en  dehors  des  cavités  splanchniques.  Il  s'ensuit  une  diminution  du  courant  san- 
guin qui  traverse  le  poumon  et  revient  au  cœur  gauche.  La  figure  240  montre  cette 
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Mais  l'influence  de  reffort  sur  le  pouls  ne  se  borne  pas  i  faire 
varier  la  ligne  d'ensemble  du  tracé,  c'est-à-dire  la  pression 
moyenne  du  sang  dans  les  artères  ;  elle  change  aussi  la  forme 
et  la  fréquence  du  pouls. 

Le  pouls,  au  moment  où  l'effort  a  élevé  la  tension  de  la  radiale, 
devient  fortement  dicrote;  plus  on  maintient  l'effort,  plus  le 
dicrotisme  devient  marqué.  Deux  causes  concourent  à  produire 
ce  dicrotisme  si  prononcé  :  d'abord  la  moindre  réplétion  de  Faorte 
qui  devient  plus  extensible,  §  101,  et  ensuite  la  diminution  du 
volume  des  ondées  ventriculaires,  g  49.  Ajoutons  que  la  plus 
grande  fréquence  des  pulsations  donne  au  dicrotisme  le  caractère 
que  nous  avons  déjà  signalé  §  172,  et  qui  a  été  désigné  en  Alle- 
magne sous  le  nom  d*anacrolisme. 

Cette  diminution  du  volume  des  ondées  par  l'obstacle  que 
l'effort  apportait  au  retour  du  sang  veineux  persiste  encore  quel- 
ques instants  après  que  l'effort  a  cessé.  En  effet,  pour  que  le  ven- 
tricule gauche  reçoive  du  sang  en  abondance  et  puisse  en  en- 
voyer des  quantités  considérables  à  chaque  systole,  il  faut  que 
le  sang  veineux  qui  rentre  abondamment  dans  la  poitrine  au  mo- 


décroissance  de  la  tension  el  fait  voir  qu'à  partir  du  point  c  la  ligne  d'ensemble  do 
tracé  Ta  toujours  en  s'abaissant. 

Examinons  maintenant  la  flgure  241  qui  montre  avec  détails  la  série  des  changements 
qui  se  produisent  à  partir  du  moment  où  Teflbrtqui  durait  depuis  uncertain  temps  cesse 
tout  d'un  coup.  De  a  en  6  TefTort  se  continue,  la  tension  est  élevée  dans  Ta  radiale,  à 
cause  de  la  compression  de  raorte/L'effort  cesse  au  point  b;  aussitôt,  le  sang  des  ar-> 


Fig.  241.  Modifieations  da  pouls  après  que  l'effort  a  cessé. 


tères  périphériques  où  la  tension  est  forte  reflue  dans  Taorte  qui,  vidée  d'une  partie  de 
son  contenu,  se  trouve  pour  ainsi  dire  trop  large.  Ce  reflux  subit  fait  baisser  la  pres- 
sion dans  les  artères  périphériques  et  par  conséquent  dans  la  radiale. 

A  partir  de  ce  moment,  le  cœur  continuant  à  battre  rétablit  peu  à  peu  Tétat  primitit 
de  la  tension  artérielle,  et  l'on  voit  la  ligne  d'ensemble  du  tracé,  d'abord  tombée  en  c, 
s'élever  peu  à  peu  et  reprendre  son  niveau  normal  en  d 
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ment  OÙ  reffort  cesse  ait  le  temps  de  traverser  le  cœur  droit»  lé 
poumon,  les  veines  pulmonaires,  qu'il  revienne  enfin  au  cœur 
gauche  et  y  pénètre  assez  abondamment  pour  fournir  des  ondées 
volumineuses.  Il  faut,  en  général,  6  à  7  secondes  au  sang  pour 
accomplir  ce  parcours;  mais  alors,  il  est  versé  plus  abondamment 
que  de  coutume,  à  cause  de  Taccumulation  qui  s'est  faite  dans  les 
veines  ;  aussi,  voit-on  les  pulsations  devenir  de  plus  en  plus  fortes 
et  leur  période  systolique  présenter  plus  de  durée  qu'à  Tétat  nor- 
mal. 

g  319.  —  Changements  de  la  fréquence  du  pouls  pendant  et  après 
Feffort.  —  Nous  savons  que  dans  les  circonstances  ordinaires  la 
forte  pression  du  sang  dans  les  artères  tient  à  un  obstacle  au 
cours  du  sang  dans  les  petits  vaisseaux  et  qu'elle  s'accompagne 
d'un  ralentissement  des  battements  du  cœur.  Dans  l'effort  d'expi- 
ration, la  pression  est  augmentée  dans  la  radiale,  comme  l'indi- 
que la  hauteur  du  tracé.  Pourquoi  n'y  a-t-il  pas  diminution  de  la 
fréquence  du  pouls?  Pourquoi  cette  fréquence  est-elle,  au  con- 
traire, augmentée?  On  va  voir  que  cette  exception  apparente 
s'explique  tout  naturellement  et  fournit  une  confirmation  nouvelle 
à  la  loi  que  nous  avons  exprimée  §  217. 

Dans  l'effort,  l'augmentation  de  pression  qu'on  observe  dans 
les  artères  périphériques  ne  tient  pas  à  un  obstacle  au  cours  du 
sang,  mais  provient  d'une  force  nouvelle  qui  s*ajoute  à  celle  du 
ventricule  gauche  pour  pousser  le  sang  vers  les  extrémités  arté- 
rielles. Or,  celte  force  ne  se  borne  pas  à  comprimer  les  artères, 
elle  agit  aussi  sur  le  cœur  qui  est  placé  dans  le  milieu  comprimé. 
Si  nous  éliminons  l'action  de  la  pression  commune  qui  agit  à  la 
fois  sur  le  cœur  et  sur  les  artères  logées  dans  les  cavités  splanch- 
niques,  il  ne  reste  plus  qu'un  surcroît  de  rapidité  du  sang,  dans 
le»  vaisseaux  de  la  périphérie  qui  ne  supportent  que  la  pression 
atmosphérique  normale.  Cet  écoulement  plus  facile  du  sang  en- 
traine comme  conséquence  un  accroissement  de  la  fréquence  des 
battements  du  cœur.  Du  reste,  si  l'on  examine  ce  qui  se  passe 
après  que  l'effort  a  cessé,  on  voit  que  pendant  que  la  tension 
artérielle  se  répare»  les  pulsations  deviennent  de  moins  en  moins 
fréquentes,  chacune  ayant  une  durée  plus  longue  que  celle  qui  la 
précède. 

Enfln,  les  réQexions  qui  ont  été  faites  au  paragraphe  précédent* 
sur  la  manière  dont  le  cœur  se  remplit  pendant  l'eiFort,  expliquent 


468  LA  GIRGOLATION  DU  SANG. 

raugmenlation  de  fréquence  des  systoles  quand  chacune  d'elles 
n'envoie  qu'une  petite  ondée  dans  les  artères.  Cette  accélération 
est  une  conséquence  de  la  tendance  du  cœur  à  faire  un  travail 
uniforme,  §  S24.  Après  TefTort,  au  contraire,  quand  le  sang  retenu 
dans  les  veines  rentre  dans  la  circulation,  le  volume  des  ondées 
ventriculaires  s'accroît,  et  chaque  systole  représentant  un  plus 
grand  travail,  le  rythme  de  ces  mouvements  se  ralentit. 


HodIIflf atloas  des  earacCéves  ém  ^nU  psr  «■  effort  di'iaiipIratloB. 

§  320.  —  Si,  après  avoir  fermé  la  glotte  comme  dans  les  expé- 
riences précédentes,  on  fait  un  violent  effort  d'inspiration,  la  ligne 
d'ensemble  du  sphygmogramme  s'abaisse  (L,  flg.  S42);  c'est  le  ré- 
sultat naturel  de  l'aspiration  thoracique  exagérée.  En  outre,  les 
mouvements  du  cœur  se  ralentissent,  probablement  sous  l'in- 
fluence du  pneumogastrique,  dont  nous  avons  déjà  vu  les  effets 
associés  aux  mouvements  énergiques  d'inspiration,  g  316. 

Deux  causes  concourent  donc  à  produire  l'abaissement  de  la 


Fig.  342.  Ralentissemeot  du  cœur  et  abaisMoienl  du  aiveau  du  pouls  daos  un  effort 
an  inspiration. 


tension  artérielle  :  d'une  part  la  dilatation  de  l'aorte,  d'autre  part 
le  ralentissement  du  rythme  du  cœur. 

Et  cependant  l'abaissement  de  la  tension  par  l'effort  inspira- 
loire  est  bien  plus  faible  que  l'élévation  de  la  tension  pendant 
Teffort  expiratoire.  Cela  tient,  d'une  part,  à  ce  que  les  forces  in- 
spiratrices sont  toujours  moindres  que  les  forces  expiratrices  ; 
d'autre  part,  à  ce  que  l'aorte,  remplie  et  tendue,  est  très  peu  ex- 
tensible et  que,  voisine  de  sa  limite  d'élasticité,  elle  cède  très  peu 
à  l'aspiration  thoracique. 


CHAPITRE    XXIX, 

INFLUENCE  DU  SYSTÈME   NERVEUX    ET   DES  POISONS 
SUR    LA   aRGULATION. 

Réflexes  cardiaques.  -^  C'est  par  les  pneumogastriques  que  se  transmet  au  cœur 
Taction  nerveuse  réflexe  qui  en  ralentit  les  mouvements.  —  Actions  réflexes  qui  se 
produisent  sur  le  système  vaso-moteur.  —  Réflexes  vasculaires  qui  suivent  Texcita- 
Uott  du  bout  central  du  pneumogastrique.  —  Réflexes  vasculaires  qui  paraissent 
avoir  pour  centres  les  ganglions  nerveux.  —  Causes  d'erreurs  dans  l'étude  des 
influences  du  système  nerveux  sur  la  circulation.  —  Action  des  poisons  sur  la  cir- 
culation; complexité  de  reffet  des  poisons.  —  Différences  des  effets  produits,  sui-. 
vani  la  dose  à  laquelle  on  administre  un  poison.  -^  Des  phases  successives  qui 
s'observent  dans  les  effets  des  poisons  sur  la  circulation.  —  Effets  complexes  des 
poisons.  ~-.  Effets  de  certains  poisons  sur  le  cœur.  — -  Action  des  poisons  sur  les 
vaisseaux. 


Nous  avons  indiqué  dans  les  chapitres  vr  et  xxit  l'innervation 
du  cœur  et  celle  des  vaisseaux.  Dans  ce  court  exposé,  chacun  des 
éléments  nerveux,  cardiaques  ou  vasculaires,  a  été  considéré  iso- 
lément, afin  de  chercher  quelle  en  est  Taction  propre.  Nous  essaye- 
rons, dans  le  présent  chapitre,  de  montrer  comment  ces  actions 
nerveuses  se  combinent  entre  elles  et  dans  quelles  conditions  elles 
se  manifestent. 

Quand  une  émotion  fait  rougir  ou  pâlir  le  visage,  suspend  ou 
accélère  les  battements  du  cœur,  ou  bien  quand,  sur  un  animal,  le 
pincement  d'une  racine  sensitive  fait  subitement  baisser  la  tension 
artérielle,  il  est  évident  qu'il  s'est  produit  une  action  nerveuse, 
soit  sur  le  cœur,  soit  sur  les  vaisseaux,  peut-être  même  sur  le  cœur 
et  les  vaisseaux  à  la  fois. 

Dans  ces  dernières  années,  les  physiologistes  ont  beaucoup  étu- 
dié ces  phénomènes  ;  un  nombre  considérable  de  travaux  ont  été 
publiés  sur  ce  sujet,  nous  n'en  pourrons  donner  qu'une  idée  très 
sommaire. 
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Réflexes  eardiaqve*. 

§  321.  —  Lorsqu'on  excite  un  nerf  sensitify  ou  l'une  des  racines 
rachidlennes  postérieures,  on  observe  ordinairement  un  abais- 
sement passager  de  la  pression  ;C1.  Bernard'  a  signalé  depuis  long- 
temps cet  efTet.  Si  Ton  s'est  servi  d'un  manomètre  inscripteur,  oq 
remarque,  sur  le  tracé,  que  les  oscillations  cardiaques  ont  di- 
minué de  fréquence;  il  est  donc  vraisemblable  déjà  que  rabais- 
sement de  la  pression  artérielle  est  l'effet  du  ralentissement  des 
mouvements  du  cœur. 

On  obtient  ce  ralentissement  en  irritant,  par  exemple,  les  narines 


Fig.  34S.  Ralentissement  dn  rythme  da  ccear  et  abaissement  de  la  pression  artérielle  sous  rinflueoee 
de  Tezcitation  du  bout  périphérique  du  pneumogastrique. 


d'un  animal  avec  de  Tammoniaque  caustique.  Tous  les  mammi- 
fères ne  présentent  pas,  à  cet  égard ,  la  môme  sensibilité;  le 
lapin  se  prête  très  bien  à  ce  genre  d'expériences.  L'effet  produit 
sur  le  cœur  est  identique  à  celui  qu'on  obtient  par  l'excitation 
du  bout  périphérique  d'un  nerf  pneumogastrique  préalablement 
coupé  (fig.  243)  <  D'après  François-Franck  on  obtient  de  sembla- 
bles ralentissements  du  cœur  en  excitant  d'autres*  branches  sen- 
sitives,  le  laryngé  supérieur,  la  muqueuse  sous-glottique,  etc.'. 

1.  Cl.  Bernard  (Syst,  nerv,,  1. 1,  p. 270, 273, 286,291, 295) avait  en  outre  institoé  des 
expériences  pour  démontrer  que  la  Bensibililé  récurrente  des  racines  antérieures,  quand 
elle  est  trop  peu  intense  pour  se  manifester  par  des  réactions  extérieures  appréciables, 
pouvait  toujours  être  mise  en  évidence  par  les  modifications  réflexes  produites  sur  le 
coeur.  Il  avait  été,  en  cela,  précédé  par  Magendie,  qui  avait,  précisément  dans  le  même 
but,  appliqué  le  manomètre  de  Guetlet  à  l'exploration  de  la  pression  chez  les  animaux. 

2.  Le  fait  du  ralentissement  réflexe  du  cœur  sous  l'influence  des  irritations  nasales 
produites  par  des  vapeurs  ou  des  liquides  irritants  chez  le  lapin  avait  été  constaté 
par  Dogiel  en  1866  (Ueber  d.  Wirkung  d.  CMorof,  auf  dm  Org,  d,  Thiere),  Depuis 
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Le  même  physiologiste  a  vu  le  ralentissement  du  cœur  succéder 
à  une  irritation  de  la  muqueuse  pulmonaire.  Un  animal  trachéo- 
tomisé  auquel  on  fait  respirer  de  Tair  mélangé  de  vapeurs  irri- 
tantes présente,  quoique  à  un  faible  degré,  le  ralentissement  du 
coeur. 

G*est  à  ce  genre  d'influence  que  parait  se  rattacher  l'effet  des 
inspirations  profondes  ;  le  déploiement  exagéré  du  poumon  agi- 
rait comme  une  excitation  sur  les  branches  terminales  des  pneu- 
mogastriques. Brown-Séquard  a  démontré  que  l'intégrité  de  ces 
nerfs  est  nécessaire  pour  que  ce  ralentissement  se  produise. 


Fig.  344.  Baleotissement  réflexe  des  mouremeDU  du  coeur  à  la  suite  d'un  attouchement 
du  péritoine  enflammé. 

BifQ  (de  Hilanj  a  obtenu  sur  la  grenouille  l'arrêt  du  cœur,  au 
moyen  d'une  brusque  percussion  de  Tabdomen.  On  l'observe  à  la 
suite  d'un  simple  attouchement  du  péritoine,  quand  cette  mem- 
brane a  été  quelque  temps  exposée  à  l'air  et  est  devenue  le  siège 
d'une  inflammation  qui  la  rend  plus  sensible  ^  La  figure  244 

Dogiel,  UQ  grand  nombre  de  physiologistes  ont  étudié  ce  phénomène  :  nous  citerons 
particulièrement  Hering  et  Kratschmer,  Holmgren,  Rutherford.  L'historique  détaillé 
de  ces  recherches  a  été  rapporté  par  François-Franck  dans  son  mémoire  sur  les  effets 
des  excitations  des  nerf:i  sensibles  {Trav,  lab,,  IV,  1819.)  —  Le  môme  auteur  a  repris 
récemment  ces  expériences  en  les  étendant  aux  différentes  branches  sensibles  affé* 
renies  au  pneumogastrique  {Trav.  lab,y  IV,  1878-79). 

1.  Les  eflets  cardiaques  des  irritations  des  nerfs  sensibles  de  Tabdomen  ont  été  indi- 
qués d'abord  par  Brown-Séquard  {Arch.  de  médecine j  1856).  Ce  physiologiste  avait  ob- 
servé Tarrét  réflexe  du  cœur  sous  Tinfluence  de  l'irritation  traumatique  des  ganglions 
du  plexus  solaire.  —  Cl.  Bernard  {Palhol,  easp,,  p.  120)  rapporte  des  cas  de  mort  rapide 
chez  les  animaux  auxquels  il  pratiquait  «  diverses  expériences  sur  les  ganglions  ou 
nerfs  abdominaux  ».  L'étude  détaillée  de  ces  effets  cardiaques  des  irritations  abdomi- 
nales a  été  reprise  en  Allemagne  par  Goitz,  Bernstein,  etc.;  de  Tarchanoff  (Trav.  lab., 
1876)  les  a  complétées  en  montrant  que  Pirritation  abdominale  produit  d'autant  plus  faci- 
leoaent  les  arrêts  réflexes  du  cœur  que  la  surface  irritée  a  été  rendue  plus  sensible  par 
une  inflammation  préalable.  C'est  dans  la  même  catégorie  d'actions  nerveuses  réflexes 
qa'on  doit  ranger  les  syncopes  qui  surviennent  chez  l'homme  à  la  suite  de  l'ingestion 
rapide  de  grandes  quantités  de  boissons  glacées.  De  même,  la  contusion  de  l'épigastre, 
do  lesticale,  la  perforation  intestinale  dans  la  péritonite,  la  fièvre  typhoïde,  peuvent 
produire  la  mort  subite  par  syncope,  etc. 
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montre  ce  phénomène  provoqué  sur  un  lapin  dont  le  péritoine 
était  enflammé  par  une  exposition  prolongée  à  Tair. 

L'expérience  montre  que  Tintensilé  de  Faction  réflexe  est  pro- 
portionnelle à  l'excitabilité  des  nerfs  sensitifs  ou  à  Tintensité  de 
l'excitant  employé.  On  provoque,  en  eff^et,  des  ralentissemenls 
plus  ou  moins  marqués  du  rythme  du  cœur  en  graduant  Tinten- 
sité  de  l'excitant.  Ainsi ,  en  passant  sous  le  nez  d'un  lapin  une 
éponge  imbibée  d'acide  acétique,  et  en  tenant  celle  éponge  plus 
ou  moins  près  des  narines,  François-Franck  a  produit  des  irrita- 
tions graduellement  croissantes  de  la  muqueuse  nasale.  Les 
quatre  tracés  recueillis  successivement,  lignes  1,2,3,4,  flgure  245, 


>/%v 


— Vv- '« Vr- !\v 


'^ 1^ ..V— ^^v--'™ 


!,,,,, ,  tJUW'ajUAUJLMJa/»--M^^JLUJa>^vAa^>'W  ui,^ 


Fig.  24S.  Ralentissement  réflexe  du  cœur  i  la  suite  d'une  irriution  de  la  muqueuse  nasale  par  des 
Tapeurs  d'acide  acétique.  L'intensité  de  l'irritation  croti,  dans  la  série  des  expériences,  de  i  à  4 
(d'tprès  François-Franck). 


correspondent  aux  efi'ets  d'excitations  de  plus  en  plus  intenses  de 
la  muqueuse  nasale. 

Dans  tous  ces  tracés,  l'excitation  de  la  muqueuse  nasale  a  eu 
lieu  à  l'instant  E.  Dans  le  tracé  inférieur  (ligne  1),  où  cette  excita- 
tion était  très  faible,  le  cœur  se  ralentit  à  peine,  et  tardivement; 
en  même  temps,  la  respiration  continue.  Le  tracé  2,  montre  un 
ralentissement  immédiat  du  cœur,  l'excitation  était  déjà  plus 
forte  ;  la  respiration  s'arrête  complètement  en  inspiration.  Les 
tracés  3  et  4,  obtenus  avec  des  excitations  plus  fortes  encore, 
c'est-à-dire  en  plaçant  l'éponge  très  près  des  narines,  montrent 
à  un  degré  plus  élevé  le  ralentissement  du  cœur  et  l'arrêt  de  la 
respiration. 
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C*eflt  par  !«■  pneamoffastrl^aes  qae  ae  transoiet  •«  eœav  ra«Uom 
■erTe«ae  réflexe  qal  ea  ralenCH  les  movremeiite. 

g  322.  —  Pour  démontrer  que  les  pneumogastriques  sont  la  voie 
centrifuge  par  laquelle  le  cœur  est  influencé  dans  son  rythme,  on 
répète  les  expériences  précédentes ,  après  avoir  coupé  ces  deux 
nerfs,  et  Ton  constate  que  le  cœur  cesse  d'être  ralenti.  11  suffit  de 
laisser  un  pneumogastrique  intact  pour  voir  se  conserver  le 
ralentissement  ou  Tarrôt  réflexe  du  cœur.  Or,  comme  les  pneumo- 
gastriques contiennent  des  fibres  sensitives  de  provenances  va- 
riées, si  Ton  coupe  l'un  de  ces  nerfs  et  si  Ton  en  excite  le  bout 
central,  on  voit  encore  se  produire  le  ralentissement  du  cœur,  le 
nerf  resté  intact  servant  à  la  transmission  de  Taction  réflexe. 
Yient-on  à  couper  ce  second  nerf,  l'excitation  du  bout  central  du 
premier  reste  sans  action  sur  le  cœur  ^ 

L'atropine  a  la  propriété  de  supprimer  l'action  des  pneumo- 
gastriques sur  le  cœur;  elle  fait  disparaître  les  réflexes  cardiaques 
dont  nous  venons  de  parler;  ce  poison  est  employé  par  les  physio- 
logistes comme  un  équivalent  de  la  section  des  pneumogastriques. 

Sur  les  animaux  curarisés  ou  chloroformés,  ces  réflexes  dispa- 
raissent également.  Dans  ce  dernier  cas ,  on  pouvait  croire  que 
c'était  exclusivement  la  suppression  de  Tacté  sensitif  qui  suppri- 
mait Faction  réflexe.  Mais  le  chloroforme  et  la  plupart  des  narco- 
tiques agissent  également  sur  le  pneumogastrique  en  enlevant  & 
ce  nerf  sa  propriété  d'arrêter  le  cœur,  de  sorte  que,  malgré  des 
excitations  directement  portées  sur  le  pneumogastrique,  le  cœur 
garde  son  rythme  ou  bien  s'accélère  sur  les  animaux  profonde^ 
ment  chloroformés  ou  soumis  à  une  curarisation  intense. 


AcU^ae  réflexe*  ^«1  ee  prodaieest  aor  le  mjt 

g  323. — On  a  VU  au  chapitre  xxiv  qu'il  semble  y  avoir  deux  sortes 
de  nerfs  vasculaires,  les  uns  constricteurs,  émanés  du  grand  sym- 

1 .  Let  influences  nerveuses  dont  nous  venons  de  parler  ne  se  bornent  pas  à  ralentir 
les  mouvements  du  cœur,  elles  suspendent  on  ralentissent  également  les  mouvements 
respiratoires.  Cet  effet  s'observe  dans  les  figures  ci-dessus  représentées  :  aprèi  Texci- 
tation  sensitive,  en  même  temps  que  le  cœur  se  ralentit,  on  voit  s^atténuer  ou  dispa» 
raftre  les  ondulations  du  tracé  qui  correspondent  aux  mouvements  respiratoires.    . 
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pathique,  les  autres  dilatateurs,  dont  les  mieux  connus,  la  corde 
du  tympan  par  exemple,  semblent  provenir  directement  du  sys- 
tème cérébro-spinal.  Ces  nerfs  dont  nous  avons  déjà  vu  les  effetà 
quand  on  les  soumet  à  une  excitation  directe  semblent  agir  éga- 
lement sous  une  influence  réflexe.  Brown-Séquard  et  Tolozan  *  ont 
montré  que  si  Ton  plonge  une  main  dans  Teau  glacée,  l'autre 
main  se  refroidit;  ces  auteurs  attribuent  à  un  resserrement  réflexe 
des  vaisseaux  le  refroidissement  de  la  main  qui  n'est  pas  dans 
Teau.  Il  est,  en  effet,  bien  difficile  d'admettre  que  le  refroidisse- 
ment du  sang  ait  eu  le  temps  de  se  faire,  de  sorte  que  la  main  non 
immergée  ait  reçu  du  sang  refroidi.  On  peut,  du  reste,  démontrer 
directement  qu'un  resserrement  vasculaire  s'est  produit  dans  ces 
circonstances.  François-Franck  a  répété,  sous  une  forme  plus  pré- 


Pig.  346.  Resserrement  réflexe  des  raisseanx  de  Taveot-bras  et  de  U  main,  inscrit  an  moyta  de  Pap- 
pareil  fig.  99.  L*une  des  mains  étant  dans  Tappareil,  on  saisit  de  Tautre  on  morceau  de  glace  à 
llnstant  FF'  (d'après  François-Franck). 

cise,  l'expérience  de  Brown-Séquard  et  Tolozan.  En  plaçant  Tune 
de  ses  mains  dans  un  appareil  inscripteur  des  changements  de  vo- 
lume, et  en  tenant  dans  l'autre  main  un  morceau  de  glace,  il  a  vu 
une  diminution  de  volume  notable  de  la  main  qui  n'était  pas  sou- 
mise à  l'action  directe  du  froid.  La  figure  246  ne  laisse  aucun  doute 
sur  l'existence  du  resserrement  vasculaire  dont  nous  venons  de 
parler. 

Mosso  a  vu  également,  en  plongeant  le  bras  dans  son  pléthys- 
mographe  (  §  240  ) ,  qu'une  émotion  amenait  un  changement  de 
volume  de  la  région  immergée;  d'autres  fois,  l'ingestion  d'un 
médicament  d'une  saveur  désagréable  provoquait  un  resserre- 
ment immédiat  des  vaisseaux^;  il  a  répété  l'expérience  sur  diffé- 
rents sujets  et  sur  différentes  régions  du  corps,  avec  le  même 

1.  Brown-Séqaard  et  Tolozan,  Recherches  expérimentales  sur  quelques  effets  du 
frùidsur  Vhomme  (Soc.  de  Biol. ,  1851),  elJoum.  de  la  Physiol.,  1858,  p.  497. 

2.  Moefo,  Circolasione  nel  eervello  de  VUomo^  p.  47. 
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résultat.  Nous  aurous  à  décrire  quelques-unes  de  ces  expériences 
&  propos  de  la  circulation  cérébrale. 

Ces  resserrements  vasculaires  réflexes  doivent  amener  des  chan- 
gements dans  la  pression  du  sang  ;  un  manomètre  appliqué  à  une 
artère  annoncera  donc  une  élévation  de  pression  si  les  vaso-con- 
stricteurs se  contractent  à  la  suite  d'une  impression  sensitive. 
C'est  ce  qui  arrive  en  effet;  mais  comme  dans  la  plupart  des  cas 
une  excitation  sensitive  donne  lieu  en  même  temps  à  un  ralentis- 
sement réflexe  du  cœur,  cette  dernière  influence  qui  tend  à  faire 
baisser  la  tension  masquera  en  partie  celle  de  la  constriction  des 
vaisseaux  ;  elle  pourra  même  prédominer,  de  sorte  que  malgré 
l'existence  d'une  constriction  des  vaisseaux  la  pression  du  sang 
baissera. 

Od  voit  déjà  que  le  problème  se  complique  par  la  coexistence  de 


■  WvV^' 


Pig.  347.  ÉlétatioD  de  la  pression  chez  un  ébat  atropinisé,  sous  l'influence  d'un  resserrement 
Ttscalaire  produit  par  TexcitatioD  du  bout  central  d*an  récurrent. 

deux  actions  de  sens  inverses.  On  peut  toutefois,  en  général,  sépa- 
rer ces  actions  Tune  de  l'autre,  en  supprimant  les  réflexes  car- 
diaques, soit  par  la  section  des  deux  pneumogastriques,  soit  par 
l'emploi  de  l'atropine. 

Sur  un  chat  atropinisé,  on  excite  le.  bout  supérieur  du  récur- 
rent; un  réflexe  vasculaire  constricteur  se  produit  et  élève  la  pres- 
sion artérielle.  La  flgure  247  montre  l'élévation  de  la  pression 
manométrique  dans  l'artère  fémorale. 

Si  l'excitation  employée  est  plus  forte,  le  resserrement  des  vais- 
seaux est  également  plus  fort.  La  flgure  24S  montre  que  la  pres- 
sion fémorale  s'élève  à  17  c.  au  moins.  Au  moment  où  la  pression 
atteint  son  maximum  dans  l'artère,  on  remarque  aussi  un  ra- 
lentissement des  pulsations  du  cœur.  Cet  effet  ne  semble  pas 
produit  par  une  action  des  nerfs  extrinsèques  sur  le  cœur,  car 
les  deux  pneumogastriques  avaient  été  coupés.  Ce  ralentissement 
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semble  dû  à  l'accroissement  de  la  pression  du  sang^  comme  nous 
en  avons  vu  des  exemples  au  chapitre  xxï. 


Fig.  248.  Réflexe  vaso-conslricteur  intense  produit  par  une  excitation  très  forte  du  bout  outrai 
d'un  pneumogastrique,  Taulre  pneumogastrique  étant,  eoupë. 


■lalres  qal  •■lYcat  rexeltatloii  dn 
da  pBcnniocaslriqBe. 


lirai 


g  324.  —  Quand  on  excite  le  bout  central  du  pneumogastrique, 
sur  le  lapin  ou  sur  le  chien,  après  s'être  mis  à  l'abri  des  réflexes 
cardiaques,  on  observe  également  un  resserrement  des  vais- 
seaux. François-Franck  a  mesuré  le  temps  qui  s'écoule  entre  le 
moment  de  l'excitation  et  celui  de  l'élévation  de  pression  dans  les 
artères;  il  a  trouvé  6  à  7  dixièmes  de  seconde  entre  l'excitation 
et  son  effet  réflexe  vasculaire^ 


1.  Ce  retard  du  réflexe  vaso-constricteur  varie,  du  reste,  dans  plusieurs  conditioDs. 
La  durée  la  moins  considérable  étant,  sur  un  animal  donné,  de  six  à  sept  dixièmes 
de  secoDde  (exploration  manométrique  dans  le  bout  périphérique  d*une  artère),  si  oo 
refroidit  l'animal,  cette  durée  augmente  notablement.  Il  en  est  de  même,  quand  oo 
administre  un  anesthésique,  et  notamment  le  chloroforme,  qui,  à  un  moment  donné, 
supprime  complètement  le  réflexe  vaso-moteur.  On  peut  ainsi  assister  à  Patténutlion 
graduelle  du  resserrement  réflexe,  en  même  temps  qu'à  l'augmentation  croissante  do 
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Ce  n'est  pas  toujours  un  resserrement  vasculaire  qui  s'observe 
après  Texcitation  du  bout  central  du  pneumogastrique;  chez  le 
diat,  c*est  au  contraire  un  relâchement  des  vaisseaux  qu'on  ob- 
tient et  une  chute  de  la  pression.  La  figure  249  montre  la  chute 
de  pression  qui  suit  celte  excitation  pratiquée  sur  un  chat  dont 


Kig.  *i49.  Bétlese  Taso-dilatateur  obtena  sur  le  chat  par  l'excitation  do  bout  central  d*UQ  de« 
pneumogastriques  coupée  (ligne  supérieure),  et  par  l'excitation  du  bout  central  du  dé- 
pretweur  (ligne  inférieure). 

les  deux  pneumogastriques  étaient  coupés.  Sous  l'influence  de 
l'excitation  du  bout  central  du  pneumogastrique,  on  observe  éga- 
lement l'arrêt  de  la  respiration. 

g  325.  —  Nerf  dépresseur  de  Ludwig  et  Cyon.  —  Sur  le  lapin,  il 
existe,  à  la  région  du  cou,  un  petit  nerf  dont  les  terminaisons  se 
mêlent  aux  plexus  sous-endocardiaques;  ce  petit  filet  remonte  le 
long  de  la  carotide,  au  voisinage  du  pneumogastrique;  il  a  à  peu 
près  le  volume  du  cordon  cervical  du  grand  sympathique.  Arrivé 
an  peu  au-dessus  du  nerf  laryngé  supérieur,  il  se  bifurque  et  en- 
voie une  branche  au  laryngé,  tandis  que  l'autre  va  se  jeter  dans 
le  nerf  pneumogastrique;  c'est  le  nerf  dépresseur. 

Lorsqu'on  coupe  ce  filet  nerveux,  on  constate  que  l'excitation  de 
son  bout  inférieur  ou  cardiaque  est  sans  effet  sur  les  mouvements 
du  cœur;  mais  si  l'on  en  excite  le  bout  supérieur,  Tanimal  donne 

retard  qu*tl  présente  sur  Texcitation.' C'est  encore  un  cas  comparable  à  celui  des  mus- 
cles dont  le  temps  perdu  varie  en  raison  inverse  de  rintensité  de  la  contraction,  g  16. 
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des  signes  de  douleur,  et  la  pression  du  sang  dans  les  artères  s'a- 
baisse de  4  à  5  centimètres  et  même  davantage  (fig.  249,  ligne 
inférieure).  Ce  phénomène  a  surtout  frappé  les  physiologistes 
qui  l'ont  découvert;  aussi  ont-ils  donné  à  ce  filet  nerveux  le  nom 
de  dépreséeur.  Cette  chute  de  pression  ne  s'accompagne  pas  d'ar- 
rêt respiratoire  comme  lorsqu'on  excite  le  bout  central  du  pneu- 
mogastrique. 

Mais,  d^près  Ludwig  et  Cyon»  en  môme  temps  que  la  pression 
du  sang  s'abaisse,  les  mouvements  du  cœur  se  ralentissent.  Ce 
fait  semblerait  donc  indiquer  la  production  d'un  réflexe  cardiaque 
modérateur,  et  rendrait  suspecte  l'existence  du  relâchement  vas- 
culaire.  Pour  éliminer  toute  influence  cardiaque  primitive,  Ludwig 
et  Cyon  ont  cherché  à  détruire  par  la  galvano-caustique  tous  les 
nerfs  qui  se  rendent  au  cœur  ;  ils  ont  vu  alors  persister  le  ralen- 
tissement du  cœur  et  l'abaissement  de  la  pression.  Ces  auteurs  se 
sont  crus  autorisés  à  conclure  que  l'abaissement  de  la  pression 
du  sang  entraîne  le  ralentissement  du  rythme  cardiaque^.  Quant 
au  mécanisme  de  la  dépression,  il  serait  le  suivant  :  une  action 
réflexe  s'exerce  par  les  nerfs  vaso-moteurs  splanchniques,  et  pro- 
duit le  relâchement  des  vaisseaux  de  l'intestin  ;  en  conséquence, 
une  large  voie  est  ouverte  au  passage  du  sang  des  artères  dans  les 
veines  et  la  presstmi  s'abaisse. 

Quelle  est  donc  l'action  vaso-motrice  de  ces  nerfs  splanchniques? 
Asp  ',  qui  l'a  étudiée,  dit  que  la  section  des  nerfs  splanchniques 
fait  relâcher  les  vaisseaux  de  l'intestin  et  abaisse  la  tension  arté- 
rielle; en  même  temps  se  produirait  une  accélération  des  moure- 
ments  du  cœur.  En  excitant  le  bout  périphérique  de  ces  nerfs, 
on  obtient  un  resserrement  des  vaisseaux. 

Gc  ne  serait  donc  pas  l'activité  des  nerfs  vaso-moteurs  splancii- 
niques,  mais  la  suspension  réflexe  de  leur  activité  qui  s'obtiendrait 
par  l'excitation  du  nerf  dépresseur.  A  moins  qu'on  n'admette, 
dans  les  nerfs  splanchniques,  deux  ordres  de  vaso-moteurs,  les 
uns  dilatateurs,  les  autres  constricteurs ,  et  qu'on  ne  suppose 
que  le  réflexe  provoqué  porte  principalement  sur  les  nerfs  di-* 
latateurs. 


1.  Nous  avons  exposé  dans  le  chapitre  xzi  les  raisotts  <)oi  nods  semblent  démootrer 
qae  rabaissement  de  la  pression  artérielle  produit,  au  contraire,  l'accélératioD  da 
rythme  du  cœur. 

2.  Asp,  Beobachtungen  iiber  Gefàêsnetvn,  (ÀrbeUen  auê  der  pKyêi  AnttaU  su 
Leipiig^  1867.) 
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es  vaacalatrc*  ^«1  paralasMit  avoir  po«r  eentre*  les  cwagllc 


g  326.  —  Cl.  Bernard  a  attribué  au  ganglion  sous-maxillaire  le 
rôle  de  centre  nerveux,  par  rapport  à  la  glande  dont  les  nerfs  le 
traversent.  En  effet,  après  avoir  coupé,  au-dessus  de  ce  ganglion, 
e  lingual  et  la  corde  du  tympan,  il  a  vu  une  impression  sapide 
provoquer  encore  l'issue  de  la  salive  par  le  conduit  de  Wharton. 
Cette  sécrétion  disparaissait  par  la  destruction  du  ganglion,  d'où 
cette  conclusion,  qu'il  s'agissait  d'un  acte  réflexe  dont  le  ganglion 
sous-maxillaire  était  le  centre. 

Beaucoup  d'auteurs  ont  pensé  que  des  phénomènes  du  même 
genre  se  passaient  dans  le  système  nerveux  vaso-moteur.  On  a  vu, 
g  258,  que  cette  idée  a  déjà  été  émise  par  Henle.  Lister  a  cru  pouvoir 
invoquer  l'action  de  centres  ganglionnaires  pour  expliquer  cer- 
tains phénomènes  de  la  circulation  qu'il  observait  dans  la  patte 
de  la  grenouille  après  la  section  du  nerf  sciatique  ;  Yulpian^  rap- 
porte l^xpérience  suivante,  à  Tappui  du  rôle  des  ganglions  sym- 
pathiques considérés  comme  des  centres  : 

Sur  une  grenouille  dont  on  arrache  le  ganglion  cervical  supè* 
rieur  d'un  côté,  et  à  laquelle  on  pratique  l'excision  du  cœur,  on 
observe  un  resserrement  général  des  vaisseaux,  et  une  anémie  des 
tissus,  sauf  dans  les  régions  dont  les  nerfs  vasculaires  émanent 
du  ganglion  détruit.  La  langue  conserve  de  ce  côté  un  piqueté 
rouge  qui  contraste  avec  la  pâleur  générale  de  sa  moitié  opposée. 

Je  ne  pousserai  pas  plus  loin  l'exposé  des  influences  nerveuses 
qui  modifient  la  circulation  ;  des  ouvrages  étendus  ont  été  écrits 
sur  ce  sujet,  sans  qu'on  soit  arrivé  à  trancher  les  questions,  ni 
à  mettre  l'accord  entre  les  différents  auteurs.  Qu'il  me  soit  per- 
mis de  faire  quelques  réflexions  à  cet  égard. 


Casses  d'enre«r  dans  l'étside  des  Inllaeiiees  ém  système  merwemM 

ssv  la  elrealation. 

g  327.  -^  La  difQculté  des  études  sur  le  système  nerveux  cardio- 
▼asculaire  tient  à  des  causes  multiples  :  en  premier  lieu,  au  nom^ 

1.  Valpian»  Leçùn$  $wr  (^appareil  voêo-mottur.  Paris,  1875,  p.  334. 


480  LÀ  GIRCULATJON  DU  SANG. 

bre  considérable  des  influences  qui  peuvent  être  mises  en  jeu,  el 
des  combinaisons  qu'elles  peuvent  affecter  entre  elles.  Ainsi,  pour 
transmettre  Timpression  centripète,  les  voies  sont  en  grand  nom- 
bre, tous  les  nerfs  de  sensibilité  générale  et  plusieurs  des  nerfs 
de  sensibilité  spéciale  peuvent  servir  à  ce  transport;  il  arrive 
même,  parfois,  que  Timprcssion  n'est  point  perçue  et  qu'on  ne  la 
reconnaît  qu*à  la  réaction  qu'elle  produit. 

Le  physiologiste  qui  veut  déterminer  expérimentalement  les  pro- 
priétés de  certain  nerf  doit  se  tenir  en  garde  contre  des  causes 
d'erreurs  sans  nombre.  Le  nerf  n'aura  pas  toujours  les  mêmes 
propriétés  aux  différents  points  de  salongueur,  suivant  qu'il  sera 
exploré  avant  ou  après  l'émission  de  certaines  branches,  ou  l'ac- 
quisition de  certaines  anastomoses.  Excite-t-on  le  bout  périphé- 
rique d'un  nerf,  on  doit  craindre  les  effets  de  la  sensibilité  récur-  ' 
rente.  Opère-t-on  sur  des  animaux  différents,  les  résultats  obtenus 
cessent  d'être  comparables,  soit  que  des  variations  anatomiques 
existent,  d'une  espèce  à  une  autre,  soit  qu'il  y  ait  des  différences 
dans  les  fonctions  d'un  même  nerf.  Enfln,  les  réactions  produites 
peuvent  changer  de  sens  suivant  les  conditions  du  sujet  en  expé- 
rience. 

g  328.  —  La  nature  de  l'excitant  employé  change  les  résultats  ; 
or,  c*est  à  l'agent  électrique  surtout  que  recourent  les  physiolo- 
gistes, à  cause  de  son  application  facile  et  de  la  possibilité  qu'il 
donne  de  signaler  avec  précision  le  début  et  la  fin  de  l'excitation. 
Mais  ces  avantages  sont  compensés  par  le  danger  de  voir  l'excita- 
(ion  se  propager  en  dehors  du  point  où  l'on  voulait  la  localiser,  et 
par  la  difficulté  de  régler  l'intensité  des  courants  et  de  reproduire 
toujours  la  même  excitation  dans  des  conditions  identiques.  On 
évite,  en  partie,  ces  inconvénients  en  excitant  les  nerfs  au  moyen 
des  décharges  d'un  condensateur  d'une  surface  déterminée  chargé 
avec  un  nombre  connu  d'éléments  constants  et  de  même  nature. 
Mais  comme  cette  méthode  n'est  pas  généralement  adoptée,  il  en 
résulte  qu'il  est  presque  impossible  de  comparer  entre  eux  les 
résultats  obtenus  par  des  expérimentateurs  différents,  de  sorte 
que  souvent  des  désaccords  existent  dans  les  effets  obtenus, 
quand  les  conditions  des  expériences  semblaient  être  semblables. 

Enfin,  l'insuffisance  des  moyens  dont  nous  disposons  pour  appré- 
cier la  véritable  nature  d'un  trouble  circulatoire  donne  lieu  à  de 
fausses  interprétations  des  phénomènes  observés. 


CHAPITRE  XXIX.  481 

Ainsi,  TaugmentatioD  du  diamètre  des  petits  vaisseaux  se  tra- 
duit par  la  rougeur  des  tissus  ;  en  d'autres  cas,  on  l'apprécie  d'à* 
près  une  élévation  de  la  température  ou  une  augmentation  du 
volume  d'un  organe.  Ces  différentes  manifestations  correspon- 
dent à  un  même  phénomène,  l'élargissement  des  vaisseaux  qui 
amène  une  circulation  plus  rapide. 

Hais  cet  élargissement  des  vaisseaux,  à  quoi  tient-il?  Les  tu* 
niques  vasculaires  sont-elles  relâchées»  ou  bien  la  force  qui  pousse 
le  sang  est-elle  accrue  ?  La  réponse  à  ces  questions  ne  peut  être 
donnée»  en  général,  que  si  l'on  consulte  à  la  fois  plusieurs  des 
phénomènes  qui  s'observent  dans  la  région  dont  les  vaisseaux 
sont  dilatés.  Ainsi,  on  a  une  notion  complète  de  la  cause  d'une 
dilatation  vasculaire  si  l'on  mesure  à  la  fois  la  pression  et  la  vi- 
tesse du  sang  (g  207)»  ou  bien  si  l'on  mesure  la  pression  du  sang 
et  le  volume  de  l'organe.  Mais,  bien  souvent»  l'expérimentateur 
qui  s'attend  à  obtenir  certains  effets  à  la  suite  d'une  excitation 
nerveuse  se  contente  de  la  première  manifestation  qui  se  produit 
dans  le  sens  qu'il  avait  prévu.  Nous  en  citerons  un  exemple  d'au* 
tant  plus  remarquable  qu'il  nous  est  fourni  par  un  expérimenta- 
teur dont  personne  ne  méconnaît  l'autorité. 

§  329.  —  Des  prétendus  effets  croisés  des  actions  vaso-motrices.  — 
Cl.  Bernard ,  après  avoir  coupé  le  grand  sympathique  au  cou 
d'un  lapin,  vit  que  l'oreille  du  côté  correspondant  à  la  lésion  s'é* 
tait  échauffée,  et  de  plus,  que  l'oreille  opposée  s'était  refroidie. 
Pour  expliquer  ce  refroidissement,  Cl.  Bernard'  admit,  du 
côté  refroidi,  une  influence  nerveuse  inverse  de  celle  qui  avait 
échauffé  l'autre  oreille.  Or,  ces  effets  croisés  semblent  être  entiè- 
rement indépendants  du  système  nerveux  :  ils  paraissent  tenir  à 
des  conditions  mécaniques  fort  simples. 

Gomme  les  deux  carotides,  chez  le  lapin  et  chez  la  plupart  des 
quadrupèdes,  naissent  de  l'aorte  par  un  tronc  commun,  il  est 
clair  qu'une  grande  solidarité  existera  entre  les  deux  bifurcations 
de  cette  artère  commune  et  que,  par  conséquent,  l'augmenta 
tien  de  la  vitesse  du  courant  dans  l'une  des  branches  amènera 
une  diminution  de  la  vitesse  dans  l'autre  (g  209).  Ainsi,  quand 
Tune  des  oreilles  s'échauffera  par  l'effet  d'une  circulation  plus 
rapide,  on  devra  voir  l'autre  oreille  se  refroidir. 

1.  Cl.  Beniard,  Leçons  sur  le  système  nerveux*  1858,  t.  II»  p.  502. 

HARBT,  Circulalion,  31 
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Pour  justifier  cette  théorie  j*ai  fait  Texpérience  suivante.  Appli- 
quant deux  thermomètres  très  sensibles  aux  deux  oreilles  d'un 
lapin,  j*ai  vu  qu'il  suffisait  de  comprimer  Tune  des  carotides  pour 
refroidir  roreille  correspondante  et  échauffer  en  même  temps  l'o- 
reille opposée.  La  décompression  de  la  carotide  avait  le  double  effet 
de  rendre  à  l'oreille  qui  était  exsangue  sa  couleur  et  sa  tempé- 
rature primitive  et  en  même  temps  de  refroidir  Toreille  opposée^ 

Il  semble  que  la  même  théorie  doive  s'appliquer  à  certains  effets 
qu'on  a  considérés  comme  des  phénomènes  réflexes,  ainsi,  à 
certaines  variations  croisées  de  la  température  des  membres  iufé- 
rieurs. 

§  330.  ^  L'emploi  du  manomètre,  si  précieux  dans  les  expé- 
riences physiologiques,  a  presque  toujours  besoin  d'être  contrôlé 
par  d'autres  moyens  d'observation.  J'ai  longuement  insisté  dans 
le  chapitre  xx  sur  la  nécessité  de  connaître  à  la  fois  la  vitesse  et 
la  pression  du  sang  dans  une  artère  avant  de  décider  si  une  élé- 
vation du  manomètre  tient  à  un  accroissement  de  la  force  impul- 
sive du  cœur,  ou  à  une  diminution  de  la  perméabilité  des  petits 
vaisseaux.  Et  pourtant,  combien  de  fois  n'a-t-on  pas  admis,  d'a- 
près l'élévation  du  manomètre  tout  seul,  que  les  vaisseaux  se 
contractaient  quand  on  voyait  s'élever  la  colonne  de  mercure, 
ou  qu'il  se  produisait  un  réflexe  vaso-dilatateur  quand  on  voyait 
cette  colonne  s'abaisser? 

Il  est  vrai  que  le  manomètre  inscripteur,  en  même  temps  qu'il 
signale  un  abaissement  ou  une  élévation  de  la  pression  artérielle, 
permet  aussi  de  reconnaître  l'augmentation  ou  la  diminution  de 
fréquence  des  mouvements  du  cœur,  ce  qui  donne  une  présomp- 
tion, tout  au  moins,  relativement  à  la  cause  du  changement  de  la 
pression.  Mais,  quand  on  s'attend  à  constater  un  réflexe  dilatateur 
des  vaisseaux,  il  est  bien  difficile  de  ne  pas  l'accepter  dès  qu'on 
voit  baisser  le  manomètre.  Et  si  cette  chute  de  pression  s'accom- 
pagne de  ralentissement  du  rythme  cardiaque,  on  en  est  quitte 
pour  admettre  que  ce  ralentissement  est  secondaire  et  que  c'est 
la  chute  de  pression  qui  l'a  provoqué. 

g  331.  —  Les  changements  de  volume  des  organes  constituent 
encore  une  indication  précieuse,  mais  peuvent  tenir  à  différentes 

1.  Marey,  Soc.  de  Biologie,  1860,  p.  27. 
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influences  :  une  pression  plus  forte  du  sang  artériel  petit  les 
produire,  mais  ils  peuvent  aussi  bien  dépendre  d'un  rel&chement 
des  vaisseaux.  Mosso  a  donc  combattu  avec  raison  les  prétentions 
de  Basch  qui  espérait  évaluer  la  pression  du  sang  dans  les  or- 
ganes, d'après  leur  changement  de  volume. 

11  faut  nécessairement  arriver  à  celte  conclusion,  que  chacun 
des  moyens  que  nous  avons  d'estimer  les  changements  dans  la 
circulation  n'est  bon  qu'à  la  condition  d'être  contrôlé  par  un 
autre.  La  détermination  simultanée  de  la  vitesse  et  de  la  pression 
du  sang  dans  une  artère  serait  sans  doute  le  meilleur  moyen  de 
reconnaître  si  Ton  a  affaire  à  un  changement  de  la  force  im- 
pulsive du  sang,  ou  à  une  variation  de  la  résistance  des  petits 
vaisseaux.  Mais  l'application  des  instruments  inscripteurs  de  la 
vitesse  n'est  possible  que  sur  les  grosses  artères  des  grands  ani- 
maux; exiger  l'emploi  de  cette  méthode  serait  restreindre  beau- 
coup le  champ  des  expériences  possibles,  ce  serait  interdire  l'ex- 
périmentation à  tous  ceux  qui  ne  disposent  que  des  ressources 
des  laboratoires  ordinaires  de  physiologie. 

11  semble  qu'on  puisse  trouver  un  moyen  d'égale  valeur  dans 
l'inscription  simultanée  des  changements  de  volume  d'un  organe 
et  des  changements  de  la  pression  dans  les  artères  afférentes.  En 
effet,  si  une  région  se  gonfle  par  suite  du  relâchement  de  ses  vais- 
seaux, il  en  résultera  une  certaine  diminution  de  la  pression 
dans  l'artère  afTérente.  Si,  au  contraire,  on  voit  s'élever  la  pres- 
sion en  même  temps  que  s'accroît  le  volume,  on  devra  rapporter 
cet  effet  à  un  accroissement  de  la  force  qui  pousse  le  sang. 

J'ai  fait  avec  François-Franck  quelques  essais  pour  inscrire  les 
changements  de  volume  des  membres  chez  les  animaux.  Hais  la 
patte  d'un  chien  ou  celle  d'un  lapin  se  prêtent  très  mal  à  l'adap- 
tation des  appareils  à  déplacement,  et  nos  essais  n'ont  pas  réussi. 
Toutefois,  en  présence  des  perfectionnements  que  reçoit  chaque 
jour  cette  méthode,  il  est  &  espérer  qu'on  pourra  bientôt  combiner 
l'emploi  du  manomètre  à  celui  d'un  inscripteur  des  changements 
de  volume.  Mosso  a  fait  dans  ce  sens  d'heureuses  tentatives  : 
ainsi,  il  a  inscrit  à  la  fois  les  changements  de  volume  du  cerveau 
et  les  changements  de  pression  dans  la  carotide,  ce  qui  remplit 
toutes  les  conditions  requises  pour  une  expérience  rigoureuse  ^ 


1.  Depuis  la  rédacUon  de  ce  chapitre,  j'ai  appris  que  MM.  Ch.  Roy  et  Conheim  avaient 
fait  construire  toute  une  série  d'appareils  explorateurs  des  changements  de  volume 
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Dans  l'étude  du  rythme  du  cœur,  on  attribue  d'ordinaire  à  des 
influences  nerveuses  les  troubles  qui  se  produisent.  Mais  on  a  vu 
précédemment  que  ces  modifications  tiennent  souvent  &  des  varia- 
tions primitives  de  la  pression  du  sang  dans  les  artères.  Il  est 
probable  qu'elles  tiennent,  parfois  aussi,  à  des  changements  dans 
la  circulation  pulmonaire.  Quand  le  cœur  gauche  reçoit  peu  de 
sangt  les  battements  s'accélèrent  (§  224).  11  est  donc  possible  que 
des  actions  nerveuses  qui  auraient  pour  effet  de  resserrer  les 
capillaires  du  poumon  produisent  l'accélération  des  mouvements 
du  cœur.  Un  expérimentateur  non  prévenu  les  attribuerait  sans 
doute  à  une  action  accélératrice  directe  ou  réflexe  du  cœur'. 

Il  est  probable  qu'une  étude  plus  approfondie  réduira  notable- 
ment le  nombre  des  actions  réellement  subordonnées  à  des  in- 
fluences nerveuses  réflexes,  ou  du  moins  diminuera  beaucoup 
la  complication  de  ces  phénomènes. 

ACTION  DES  POISONS  SUR  LA  CIRCULATION. 


Complexité  de  TefTet  dee  polsone, 

g  332.  ^  L'action  des  poisons  sur  la  circulation  se  rattache 
intimement  à  celle  du  système  nerveux;  en  effet,  un  grand  nombre 
de  substances  semblent  agir  en  excitant  ou  en  paralysant  les 
nerfs  cardiaques  ou  vasculaires. 

On  est  habitué  &  considérer  tout  poison  introduit  dans  l'orga* 
nisme  comme  absorbé  par  le  sang,  comme  intimement  mélangé 
à  ce  liquide,  et  transporté  avec  lui  dans  tout  le  corps.  Dès  que  le 

des  organes  et  des  extrémités  des  membres.  Les  recherches  de  ces  physiologistes  ne 
sont  pas  encore  publiées  à  Theure  où  Récris  ces  lignes. 

1.  Ghiirpentier  et  Couty  ont  recherché  Tinfluence  de  l'excitation  des  sens  sur  la 
fréquence  des  battements  du  cœur  et  sur  la  pression  artérielle  {Comptes  rendus  <U 
VAcad.  des  sciences j  t.  LXXXY,  n*  3],  et  ont  constaté  que  des  excitations  du  goût,  de 
l'odorat,  de  TouTe  et  de  la  vue  modifient  la  fréquence  des  mouvements  du  cœur  et  font 
varier  la  pression  du  sang,  tantôt  dans  un  sens,  tantôt  dans  l'autre. 

Dogiel,  Ueber  den  Einfuss  der  Musik  auf  den  Blutkreislauf  {Arch.  f.  Atiat.  und 
PhysioLf  IB80,  p.  416}  a  repris,  sur  les  animaux  et  sur  l'homme,  les  expériences 
relatives  à  l'influence  des  sons.  Chez  les  animaux,  ce  savant  constatait  avec  le  kymo- 
graphion  les  changements  survenus  dans  la  circulation  ;  dans  ses  expériences  sor 
l'homme,  il  s'est  servi  de  l'hydrosphygmographe.  Des  effets  manifestes  ont  été  produits 
par  les  sons  musicaux  :  la  fréquence  des  mouvements  du  cœur  et  la  pression  du  saog 
artériel  ont  varié  en  sens  divers;  les  variations  étaient  accrues  par  la  strychnine, 
atténuées  par  le  chloral,  l'éllier  éthylique  et  la  morphine. 
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poison  arrive  au  contact  de  l'organe  ou  du  tissu  sur  lequel  il 
exerce  une  action  spéciale,  on  voit  les  accidents  se  produire.  C'est 
ainsi  qu'on  peut  introduire  presque  impunément  du  curare,  dé 
la  strychnine,  du  venin  de  serpent  dans  le  sang  artériel  d'un 
membre  ;  le  poison  reste  sans  effets  généraux  si  une  ligature 
serrée  empêche  le  sang  empoisonné  de  revenir  par  les  veines  et 
d'entrer  dans  la  circulation  ;  mais  dès  qu'on  le  laisse  se  mêler  à 
la  masse  du  sang,  on  voit  se  produire  des  accidents  particuliers 
suivant  le  cas  :  paralysie ,  convulsions ,  anesthésie ,  arrêt  de  la 
respiration,  etc. 

En  quel  point  l'effet  du  poison  s'esfr-il  produit  primitivement  ? 
Tel  est  le  doute  qui  plane  sur  toutes  les  expériences  de  ce  genre 
et  les  rend  beaucoup  plus  obscures  encore  que  celles  où  Ton 
agit  sur  un  nerf  isolé,  et  en  un  point  déterminé  de  ce  nerf  ^ 

Le  mode  d'administration  d'un  médicament  ou  d'un  poison 
change  la  manière  dont  son  action  s'exerce  ;  la  dose  &  laquelle  on 
l'a  employé  modifie  entièrement  les  effets  obtenus;  enfin,  dans  le 
cours  de  l'empoisonnement,  les  manifestations  qui  se  produisent 
présentent  des  phases  successives,  parfois  inverses  les  unes  des 
autres.  Telle  est  la  complexité  extrême  des  questions  qui  se  ratta- 
chent à  l'action  de  toute  substance  toxique  ou  médicamenteuse. 

g  333.  —  Différences  des  effets  produits  par  une  même  dose  d'un 
poison  j  suivant  la  manière  dont  elle  est  administrée.  —  CL  Bernard 
insistait  avec  raison  sur  les  différences  qui  se  produisent  quand 
on  administre  un  poison  dans  des  conditions  différentes,  de  telle 
sorte  que  tantôt  cette  substance  pénètre  lentement  dans  l'orga- 
nisme et  que  tantôt  elle  y  soit  presque  instantanément  introduite. 
Un  poison  injecté  dans  la  trachée,  dans  les  cavités  séreuses,  ou 
dans  le  tissu  cellulaire  sous-cutané,  s'absorbe  avec  une  certaine 
lenteur,  mais,  si  on  l'injecte  dans  une  veine,  le  sang  fortement 
intoxiqué  pourra  exercer  en  un  point  de  son  parcours  une  action 
spéciale  que,  plus  dilué,  il  n'eût  pas  produite.  Ajoutons  que,  dans 
les  absorptions  lentes^  l'élimination  continuelle  du  poison  l'em- 

].  De  récentes  expériences  de  Brown-Séquard  {Société  de  Biol.^  1880,  et  Cours  faite 
au  Collège  de  France  (Gaz,  hebd,,  17  juin  1881}  tendent  à  faire  penser  que  certains  poi- 
sons, le  chloroforme,  par  exemple,  et  Tacide  cyanhydrique  transmettent  leur  action. 
par  rintermédiaire  des  nerfs,  de  la  périphérie  du  corps  où  ils  sont  appliqués  jusqu'aux 
centres  nerveux.  Cette  théorie  rendrait  compte  de  l'effet,  en  quelque  sorte  foudroyant,  de 
l'acide  cyanhydrique  appliqué  sur  la  conjonctive  d'un  animal.  La  rapidité  de  la  mort  exclut 
lasapposition  d'un  transportdu  poison  par  lacirculation  jusqu'au  système  nerveux  central. 
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pèche  d'être  jamais  tout  entier  présent  dans  le  sang  ;  une  notable 
partie  est  déjà  rejetée  par  l'organisme  avant  que  le  reste  soil 
absorbé. 

François-Franck  et  TroquartS  reprenant  avec  détail  des  re- 
cherches de  Yulpian,  de  Rokitansky,  etc.,  ont  (ait  des  expériences 
sur  les  effets  du  chloral  ;  ils  ont  vu  que  cette  substance,  graduel- 
lement introduite  dans  le  sang,  ralentit  les  mouvements  du  cœur; 
le  ventricule  se  remplit  largement  pendant  les  longues  diastoles  et 
envoie  de  fortes  ondées.  Hais,  peu  à  peu,  les  mouvementsdu  cœur 
reprennent  leur  fréquence;  le  pneumogastrique  semble  perdre 
graduellement  sa  propriété  de  tempérer  le  rythme  cardiaque. 

Hais  si  le  chloral  est  injecté  tout  d'un  coup  dans  la  jugulaire 
d'un  animal,  l'effet  produit  est  tout  autre.  Le  cœur  s'arrête  au 
bout  de  5  à  6  secondes,  ainsi  que  la  respiration.  L'inQuence  du 
poison  s'est  localisée  sur  le  cœur  lui-même,  peut-être  en  irritant 
les  nerfs  sous-endocardiaques,  peut-être  en  s'adressant  directement 
à  la  fibre  musculaire.  Le  système  nerveux  central  n'a  pas  besoin 
d'intervenir  pour  provoquer  l'arrêt  du  cœur  ;  on  obtient,  en  effet, 
cet  arrêt  sur  un  cœur  de  tortue  isolé  et  soumis  à  la  circulation 
artiflcielle;  aussitôt  que  le  sang  mêlé  de  chloral  pénètre  dans  les 
cavités  du  cœur,  celui-ci  se  ralentit  ou  s'arrête. 

§  334.  —  Différence  des  effets  produits  suivant  la  dose  à  laquelle 
OY^  administre  le  poison,  —  On  observé  parfois,  avec  un  même  poi- 
son, des  effets  entièrement  opposés  suivant  qu'on  l'a  administré 
&  forte  ou  à  faible  dose.  Un  exemple  frappant  est  celui  de  la  bella- 
done ou  de  son  alcaloïde,  Y  atropine.  Heuriot^  a  rassemblé  un 
grand  nombre  d'expériences  desquelles  il  résulte  que  l'atropine,  à 
faible  dose,  accélère  le  rythme  du  cœur  et  élève  la  tension  arté- 
rielle ;  qu'à  forte  dose  elle  ralentit  le  cœur  et  abaisse  la  pression 
artérielle. 

D'après  l'enchaînement  des  effets  de  l'atropine,  il  semble  que 
l'action  de  ce  poison  s'exerce  primitivement  sur  le  cœur.  C'est  du 
moins  ce  qui  ressort  des  études  faites  sur  l'état  des  nerfs  pneumo- 
gastriques dans  l'empoisonnement  par  Tatropine.  Une  faible  dose 


1.  R.  Troqaart,  Recherches  sur  les  troubles  cardictques  produits  par  les  injections 
introrveinevises  d'hydrate  de  chloral  {Trav.  lab.^  t.  UI,  p.  255,  et  Thèses  de  Paris, 
1877). 

2.  Meuriot,  de  la  Méthode  physiologique  en  thérapeutique  et  de  ses  applicaliom 
à  Vélude  de  la  belladone.  (Thèses,  Paris,  1868.) 
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de  ce  poison,  lorsqu'elle  produit  Taccélération  du  cœur,  semble 
agir  en  supprimant  l'action  des  nerfs  pneumogastriques,  cai^ 
ceux-ci  deviennent  incapables,  quand  on  les  excite,  de  produire  le 
ralentissement  ou  l'arrêt  du  cœur.  A  forte  dose,  l'atropine  agirait- 
elle  sur  d'autres  éléments  nerveux  ou  musculaires  ?  On  est  tenté 
de  le  croire  en  voyant  le  ralentissement  du  cœur  survenir  sans 
qu'il  y  ait  retour  des  propriétés  du  pneumogastrique. 

La  muscarine  (agaricus  muscarius)  aurait,  d'après  Dogiel,  deux 
actions  différentes  suivant  la  dose  à  laquelle  on  l'administre.  De 
petites  doses  ralentissent  ou  même  arrêtent  temporairement  les 
battements  du  cœur;  en  même  temps  la  pression  artérielle 
s'abaisse.  A  haute  dose,  la  muscarine  accélère  le  rythme  du  cœur 
et  élève  la  pression  du  sang.  Dans  cette  phase  de  Tempoisonne- 
nient,  l'excitation  du  bout  central  du  pneumogastrique  produi- 
rait l'arrêt  du  cœur  en  systole.  La  pointe  excisée  des  ventricules 
présenterait  alors,  pendant  assez  longtemps ,  des  mouvements 
rythmés. 

L'atropine  et  la  muscarine  sont  considérées  comme  deux 
poisons  antagonistes  l'un  de  l'autre,  leurs  effets  étant  diamétra- 
lement opposés.  Mais  pour  tous  deux  on  observe  ce  caractère 
commun,  qu'ils  produisent  des  phénomènes  inverses  suivant  la 
dose  à  laquelle  on  les  emploie. 


phases  sveeesslTea  qui  •  observent  dans  les  eff«te  des  polsens 
sur  la  circulation. 


g  335.  —  Un  des  premiers  travaux  relatifs  à  l'action  des  sub- 
stances toxiques  sur  la  circulation  est  celui  de  Traube  ^  sur  les 
effets  de  l'acide  carbonique.  Cet  auteur  signale  l'existence  de 
stades  successifs  dans  l'empoisonnement,  et  donne  l'interprétation 
de  chacun  d'eux  avec  une  hardiesse  qu'on  n'aurait  plus  aujour- 
d'hui. 

Traube  constate  d'abord  que  la  fréquence  des  mouvements  du 
cœur  diminue;  c'est,  dit-il,  l'effet  d'une  irritation  des  nerfs  d'arrêt 
du  cœur.  Plus  tard,  la  fréquence  du  pouls  augmente,  il  l'explique 


1.  L.  Traube^  Ueber  die  Wirkungen  des  Kohloxydgazes  auf  den  Respirations 
und  CtretUalions  Apparat.  {Berlinsr  Med,  Gessellschaft,  Bd.  I,  1866.) 
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par  rirritatioD  du  centre  vaso-moteur.  Plus  tard  encore  la  pres- 
sion baisse;  Traube  conclut  à  un  affaiblissement  du  muscle 
cardiaque. 

Sans  rien  préjuger  au  sujet  du  mode  d'action  de  certaines 
substances,  on  constate  qu'un  grand  nombre  d'entre  elles  ont  des 
effets  différents  suivant  le  temps  qui  s'est  écoulé  depuis  le  moment 
où  elles  ont  été  administrées;  ainsi,  la  digitaline  dont  l'action  la 
plus  connue  est  de  ralentir  le  cœur  ne  produit  pas  immédiate- 
ment cet  effet.  Tout  au  moins  dans  les  cas  où  elle  est  admi- 
nistrée &  haute  dose,  cette  substance  accroît  d'abord  l'énergie  du 
cœur  et  la  fréquence  de  ses  mouvements  ;  la  sédation  du  pouls  ne 
se  montre  que  plus  tard. 

Déjà,  dans  une  expérience  faite  avec  Ghauveau,  nous  avions  été 
frappés  de  Ténorme  augmentation  de  force  et  do  fréquence  des 
systoles  ventriculaires  chez  un  cheval  auquel  nous  avions  injecté, 
dans  la  jugulaire,  du  sang  chargé  de  digitaline.  Mais  bien  que  ce 
fût  une  sonde  cardiaque  introduite  dans  le  ventricule  gauche  qui 
accusât  Taugmcntation  de  la  force  du  cœur,  il  pouvait  rester  un 
doute  sur  la  cause  de  ce  phénomène  :  on  a  vu,  en  effet,  que  la 
systole  proportionne  son  énergie  aux  résistances  qu'elle  doit  sur- 
monter (§  80).  Il  était  donc  possible  qu'un  resserrement  des  petits 
vaisseaux  eût  élevé  la  pression  du  sang  dans  les  artères  et  que 
l'accroissement  de  l'effort  systolique  fût  secondaire.  Toutefois, 
l'accélération  simultanée  du  rythme  du  cœur  rendait  cette  suppo- 
sition improbable 

Dans  une  expérience  faite  ultérieurement  dans  le  laboratoire  de 
Ghauveau»  on  appliqua  un  hémodromomètre  et  un  sphygmoscope 
aux  artères  d'un  cheval  soumis  pareillement  à  une  injection  de 
digitaline  dans  les  veines.  On  vit  alors,  deux  minutes  après  l'in- 
jection, que  la  pression  et  Ta  vitesse  s'accroissaient  toutes  deux 
dans  les  artères  ;  par  conséquent,  le  cœur  avait  subi  un  accrois- 
sement d'énergie.  Plus  tard  le  cœur  se  ralentit,  mais  la  pression 
et  la  vitesse  continuèrent  à  rester  accrues,  indiquant  ainsi  une 
augmentation  de  la  force  impulsive  du  cœur. 

Des  poisons  dont  l'effet  immédiat  paraît  se  porter  sur  les 
vaisseaux  offt*ent  également  deux  stades  dans  leur  action.  Ainsi, 
Vémétine  et  le  tartre  stibié^  après  un  resserrement  passager, 
semblent  donner  lieu  à  un  relâchement  des  vaisseaux. 


CHAPITRE  XXIX. 


^69 


EfTetB  complexes  de«  poisons, 

g  336.  —  L'action  des  poisons  ne  s'exerce  pas  en  un  seul  poinl 
de  l'appareil  circulatoire.  Si  quelques-uns  semblent  agir  primitive- 
ment sur  le  cœur,  et  quelques  autres  sur  les  vaisseaux,  il  n'est 
pas  rare  que  ces  deux  sortes  d'influences  se  combinent,  soit  pour 
concourir  à  un  efl'et  commun,  soit  pour  se  neutraliser  plus  ou 
moins  l'une  Taulre.  De  1&  une  nouvelle  complication  qui,  s'ajou- 
tant  à  tant  d'autres,  reud  très  difficile  l'analyse  des  influences 
toxiques  et  médicamenteuses. 

Pour  ne  pas  se  livrer  à  des  interprétations  hasardées,  il  faut 
multiplier  les  moyens  de  contrôle,  et  ne  pas  se  borner  à  l'emploi 
du  manomètre  ou  du  sphygmographe  seul,  l'emploi  d'un  instru- 
ment unique  laissant  toujours  place  au  doute. 

g  337.  —  Effets  de  C atropine  sur  la  circulation.  —  Prenons  pour 
exemple  les  effets  de  l'atropine  sur  la  circulation.  Le  sphygmo- 
graphe exprime  nettement  l'accroissement  de  fréquence  du  cœur 


JV/U\AJ\jU\^iVJVA 


Fig.  250.  Ligne  1,  type  normal  du  pouls  d'un  homme;  ligne  2,  spbygmogramme  recueilli 
après  une  injection  de  sulfate  d'atropine. 


et  la  faible  tension  artérielle  ;  on  en  voit  des  exemples  frappants 
dans  les  flgures  suivantes  empruntées  à  Meuriot. 

Dans  la  figure  250,  le  tracé  n^  1  pris  avant  l'injection  d'atro- 
pine montre  un  pouls  de  tension  assez  forte,  à  systole  longue,  à 
dicrotisme  faible;  fréquence  66  à  la  minute.  Après  l'injection, 
(tracé  2)  tension,  fiiible,  dicrotisme  très  prononcé,  fréquence  132. 

Dans  la  figure  251,  les  modiflcations  du  pouls  sont  aussi  frap- 
pantes ;  sa  fréquence  passe  de  60  à   140.  Faut-il  voir  dans  cette 
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énorme  accélération  du  pouls  un  simple  effet  de  la  suppression 
de  Faction  des  pneumogastriques  par  l'atropine?  On  sait  qu'après 
la  section  de  ces  nerfs,  en  même  temps  que  le  pouls  s'accélère, 
la  tension  artérielle  s'accrott  (§  50).  Or,  sous  Tinfluence  de  l'atro- 
pine, le  pouls  a  pris  les  caractères  de  la  faible  tension  ;  il  est  donc 
probable  qu'une  autre  influence  s'est  produite  dans  les  cas  ci- 


Fig.  2S1.  Ligne  1,  pools  normal;  ligne  3,  pools  aprfts  one  injection  d'atropine. 

dessus  représentés,  et  je  serais  porté  à  admettre  l'existence  de 
quelque  resserrement  des  vaisseaux  pulmonaires  amenant  la 
petitesse  des  ondées  ventriculaires  et  expliquant  la  faible  tension 
artérielle.  On  comprend  sous  quelles  réserves  je  propose  cette 
explication.  Des  faits  de  ce  genre  appellent  de  nouvelles  études, 
et  doivent  attirer  l'attention  sur  l'état  des  vaisseaux  pulmonaires 
dans  ce  genre  d'empoisonnement. 

g  338. — Effets  du  nitrite  d'amyle  8\j^  la  circulation. —  L'influence 


J■--w^ 


Fig  2S2.  Modifications  du  pools  par  one  inhalation  de  nitrite  d*amyle. 


de  cette  substance  sur  les  caractères  du  pouls  n'est  pas  moins 
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prononcée  que  celle  de  l'atropine,  mais  elle  est  toute  différente, 
comme  on  va  le  voir  par  les  tracé  suivants  : 

Le  pouls  du  sujet  mis  en  expérience  présentait  normalement  le 
type  représenté  figure  259,  ligne  1.  Après  une  inhalation  faite  de 
A  en  B,  le  pouls  a  pris  la  fréquence  et  la  forme  représentées  dans 
les  sphygmogrammes  2,  3,  4, 5  recueillis  à  un  intervalle  de  30  se- 
condes les  uns  des  autres.  On  y  voit  les  caractères  de  la  faible 


A^U' 


Pig.  2&3.  Ligne  1,  pulsation  du  cœur  à  Tétat  normal;  ligne  2,  pulsation  après  rinhalalion 
de  nitrite  d'amyle  :  le  sommet  est  bifurqué. 

tension  :  fréquence  et  dicrotisme  ;  puis,  l'effet  du  poison  s'atténue 
et  le  pouls  tend»  peu  à  peu,  à  revenir  à  son  type  normal. 

Pendant  ce  temps  la  pulsation  du  cœur  a  changé  de  caractère, 
le  cardiogramme  253  est  recueilli  après  l'inhalation  de  nitrite 
d'amyle;  on  y  voit  la  bifurcation  du  sommet  de  la  pulsation  du 
cœur,  phénomène  qui  a  été  expliqué  §  159  et  attribué  au  reten- 
tissement d'ondes  aortiques  produites  par  la  faible  tension 
artérielle. 

g  339.  —  Influence  de  Vammoniaque  sur  la  contraction  des 
vaisseaux.  — -  Mosso   a  signalé  une  substance  qui   agit  sur  la 
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Fig.  2S4.  Effets  des  inhalations  d'ammoniaque.  Ligne  i,  pouls  normal  de  la  main; 
ligne  2,  pouls  après  l'inhalation. 


contractilité  vasculaire  :  c'est  l'ammoniaque  introduite  par  inha- 
lation pulmonaire.  L'expérience  a  été  faite  en  inscrivant  les  varia- 
tions de  volume  de  Tavant-bras  au  moyen  d'un  appareil  analogue 
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à  celui  qui  a  été  décrit  g  li7;  le  pouls  normal  de  la  main  et  de 
i'avant-bras  avait  le  type  représenté  figure  154,  ligne  1. 

Or,  remploi  de  l'appareil  à  déplacement  permet  de  constater 
que,  sous  Tinfluence  de  l'inhalation  d'ammoniaque,  Tavant- 
bras  avait  diminué  de  16  centimètres  cubes.  Mosso  se  croit 
donc  autorisé  &  conclure  que  les  vaisseaux  se  sont  resserrés  sous 
l'influence  de  l'ammoniaque.  Sans  repousser  cette  conclusion, 
il  faut  se  souvenir  cependant  que  la  diminution  de  volume  d'un 
organe  peut  tenir,  soit  à  un  resserrement  de  ses  vaisseaux,  soit 
à  un  abaissement  de  la  pression  dû  à  un  affaiblissement  du  cœur. 
Tous  les  doutes  seraient  levés  si  des  expériences  de  ce  genre 
étaient  faites  sur  de  grands  animaux  en  inscrivant  concurrem- 
ment la  vitesse  et  la  pression  du  sang  dans  les  artères. 


Effet*  de  eertalns  poisons  «ar  le  eœar. 

§340..^  Malgré  la  multiplicité  des  effets  que  peut  produire 
chaque  poison,  il  est  certains  d'entre  eux  qui  ont  une  action  pré- 
dominante sur  le  cœur,  et  que  Ton  a  souvent  désignés  sous  le 
nom  de  poisons  du  cœur.  Souvent,  en  détachant  le  cœur  d'un 
animal  et  en  l'humectant  avec  une  solution  toxique,  on  obsen^e 
un  trouble  de  son  rythme,  un  ralentissement  ou  une  accélération, 
et  enfin  un  arrêt  complet  de  ses  battements.  Il  y  adonc  eu  mani- 
festement une  action  directe  du  poison  sur  le  cœur,  sans  inter- 
vention du  système  nerveux  central. 

Sur  un  animal  intact  les  mômes  poisons  produisent  les  mômes 
troubles  de  la  fonction  cardiaque,  et,  de  plus,  on  constate  que 
certains  d'entre  eux  arrêtent  le  cœur  en  diastole  et  certains  autres 
en  systole.  Cette,  différence  d'action  est  extrêmement  caractérisée; 
les  poisons  diastoliques  laissent  le  cœur  rouge  et  gorgé  de  sang; 
les  poisons  systoliques  lui  donnent  l'apparence  d'un  petit  cône 
pâle  et  complètement  exsangue  formé  par  le  ventricule  resserré, 
tandis  que  les  oreillettes  conservent  un  assez  grand  volume. 

Parmi  les  poisons  diastoliqties  se  rangent  Taconitine,  la  musca- 
rine  (alcaloïde  de  Tagaricus  muscarius),  la  pilocarpine  (alcaloïde 
du  jaborandi],  la  quinine,  l'acide  cyanhydrique,  l'azotate  de 
potasse,  etc. 

Parmi  les  poisons  systoliques  on  cite  :  l'atropine,  la  digitaline, 
rinée,  la  calabarine,  l'antiar,  la  saponine,  etc. 
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Toutefois  il  n'y  a  pas  opposition  absolue  entre  Faction  que  ces 
deux  groupes  de  poisons  exercent  sur  le  cœur;  deux  d'entre  eux 
seulement  peuvent  être  considérés  comme  antagonistes  Tun  do 
l'autre,  la  mtiscarine  et  V atropine. 

La  muscarine  introduite  dans  Torganisme  agit  sur  un  grand 
nombre  de  fonctions  :  ainsi  elle  accroît  la  sécrétion  de  la  plupart 
des  glandes,  fait  resserrer  la  pupille,  provoque  des  contractions 
de  l'estomac  et  des  intestins,  trouble  la  respiration,  et  semble 
atteindre  aussi  la  fonction  musculaire.  Quant  au  cœur,  elle  l'arrête 
en  augmentant  graduellement  la  durée  des  périodes  diastoliques. 
Cet  arrêt  ne  dépend  pas  d'une  inQuence  nerveuse  centrifuge  trans* 
mise  par  les  pneumogastriques,  car  on  l'obtient  aussi  après  que 
ces  nerfs  ont  été  coupés.  Lorsque  tout  mouvement  du  cœur  a  cessé; 
on  trouve  les  ventricules  en  diastole,  rouges  et  gonflés  par  le 
sang. 

L'atropine  produit,  même  à  faible  dose,  des  effets  généraux 
marqués:  elle  tarit  les  sécrétions,  dilate  la  pupille,  relâche  l'in* 
testîn,  modifie  la  respiration.  Quant  au  cœur,  elle  en  accélère  le 
rythme  comme  le  fait  la  section  des  nerfs  pneumogastriques  ; 
ceux-ci  perdent  leur  propriété  d'arrêter  le  cœur,  et  l'excitation  du 
bout  périphérique  de  l'un  d'eux  reste  sans  efiEet.  En  même  temps 
qu'il  accélère  son  rythme,  le  cœur  se  rel&che  de  moins  en  moins, 
et  quand  il  a  cessé  de  battre,  le  ventricule  revenu  sur  lui-même 
est  complètement  exsangue  et  décoloré. 

Cette  opposition  des  effets  produits  par  ces  deux  poisons  a  inspiré 
à  Schmiedeberg  et  Koppe  ^  l'idée  de  les  employer  concurremment, 
pour  voir  s'ils  ne  se  neutraliseraient  pas  l'un  l'autre,  et  ces 
auteurs  ont  observé  qu'une  faible  dose  d'atropine  supprime 
instantanément  les  effets  généraux  produits  par  la  muscarine,  en 
même  temps  que  les  troubles  de  la  fonction  cardiaque.  J.-L.  Pré- 
vost '  a  proposé  l'eniploi  de  l'atropine  comme  contre-poison  de 
la  muscarine  et  réciproquement.  11  a  vu,  toutefois,  qu'il  existe 
.  entre  ces  poisons  une  différence  notable  d'énergie,  et  qu'il  faut  des 
doses  élevées  de  muscarine  pour  supprimer  momentanément  les 
effets  de  l'atropine. 

On  a  signalé  également  un  certain  degré  d'antagonisme  entre 

1.  Schmiedeberg  et  Koppe,  dos  Muakarin,  dos  giftige  Alcahide  des  FiiegenpilieSi 
Leipzig,  1869. 

2.  J.-L.  Prévost,  Ànlagoniêtne  pkyHologique  (Congrès  international  de  Genève, 
1877,  p.  716). 
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des  poisons  du  groupe  diastolique  et  d*autres  du  groupe  systolique  ; 
mais  l'opposition  de  leurs  effets  est  moins  complète  que  celle  de 
l'atropine  et  de  la  muscarine. 


Acilom  des  polsoa*  svr  les  v«l»se««z. 


§  341.  La  plupart  des  substances  chimiques  ou  médicamen- 
teuses, introduites  dans  les  vaisseaux,  en  modifient  la  contrac- 
tilité;  presque  toujours,  comme  on  Ta  vu,  le  premier  effet  est  un 
resserrement  vasculaire  auquel  succède  un  relâchement.  Il  est 
toutefois  certaines  substances  qui  ont  sur  les  vaisseaux  une 
influence  extrêmement  prononcée  :  les  unes  pour  les  faire  con- 
tracter, comme  la  nicotine,  la  digitaline,  l'ergotlneetc.;  les  autres 
pour  les  faire  relâcher,  comme  le  nitrite  d*amyle,  et,  à  des  degrés 
moindres,  Tinée,  le  chloroforme,  les  narcotiques,  le  curare,  etc. 

On  a  tenté  de  grouper  les  poisons  qui  ont  une  action  vasculaire, 
en  poisons  constricteurs  et  en  poisons  dilatateurs,  mais,  d'une  part, 
cette  distinction  est  rendue  illusoire  par  Topposition  complète  des 
effets  de  tout  poison,  suivant  la  dose  à  laquelle  il  est  employé  ; 
d'autre  part,  le  rapprochement  qu'on  a  voulu  faire  entre  les 
poisons  vaso-constricteurs  et  les  poisons  systoliques,  entre  les 
vaso-dilatateurs  et  les  diasloliques,  n'est  pas  justifié  par  les  expé- 
riences instituées  à  cet  égard. 

En  résumé,  la  question  relative  aux  effets  des  poisons  sur  la 
circulation  du  sang  est  d'une  complexité  extrême,  attendu  qu'un 
poison  introduit  dans  l'organisme  porte  son  action  sur  un  grand 
nombre  d'appareils;  que, dans  la  circulation,  il  peut  intéressera 
la  fois  le  cœur  et  les  vaisseaux,  produisant  sur  l'un  et  sur  les 
autres  des  effets  qui  tantôt  s'ajoutent  et  tantôt  se  combattent; 
que  non  seulement  les  poisons  modifient  les  influences  ner- 
veuses, mais  aussi  les  propriétés  du  tissu  musculaire  lui-même, 
soit  dans  le  cœur,  soit  dans  les  vaisseaux. 

Cette  extrême  complexité  doit  inspirer  une  grande  prudence  à 
ceux  qui  veulent  étudier  l'action  thérapeutique  des  différentes 
substances  toxiques  et  médicamenteuses.  Comme  ces  substances 
peuvent  agir  à  la  fois  sur  la  grande  et  sur  la  petite  circulation,  sur 
le  cœur  et  sur  les  vaisseaux,  sur  les  nerfs  et  sur  les  tissus  con- 
tractiles, il  faut   rechercher  isolément  chacun  de   ces  modes 
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d'action  ;  voir  si  la  section  de  certains  nerfs  supprime  les  effets 
de  Tempoisonnement  ;  observer,  dans  les  conditions  de  la  circula- 
tion artificielle,  l'action  du  poison  sur  la  contractilité  vasculaire 
ou  sur  la  fonction  du  cœur;  enfm,  faire  concourir  toutes  ces 
notions  à  l'interprétation  des  troubles  que  présente  la  circulation 
dans  son  ensemble  sur  l'animal  empoisonné. 


CHAPITRE    XXX. 

INFLUENCES   LOCALES   ET  GÉNÉRALES    DE   LA   CIRCULATION 
SUR  LA  TEMPÉRATURE. 


Influence  de  la  circulation  sur  la  température.  —  Causes  de  la  déperdition  de  chaleur. 
—  Interprétation  des  expériences  dans  lesquelles  on  modifie  la  température  d'oQ 
organe  en  en  modifiant  la  circulation.  —  De  Tinégate  répartition  de  la  chaleur  dans 
les  différents  organes.  —  La  température  des  régions  superficielles  est  un  critérium 
de  la  vitesse  du  sang  qui  les  traverse.  —  Des  effets  produits  sur  la  température 
générale  par  la  rapidité  plus  ou  moins  grande  de  la  circulation  du  sang.  —  Alter- 
nance des  variations  de  la  température  profonde  et  de  la  température  superficielle 
dans  le  cas  de  relâchement  vasculaire.  —  Alternance  des  températures  superficielle 
et  profonde  dans  le  cas  d'un  resserrement  vasculaire.  —  Inscription  simultanée 
des  températures  en  divers  points  de  Téconomie.  —  Thermographes.  —  La  circu- 
lation est  un  obstacle  à  la  propagation  de  la  chaleur  et  du  froid  à  travers  les  tissas 
vivants. 


lenee  d«  la  elreolaitoB  sur  la  tempérmtnre. 

§  342.  —  Nous  avons  vu  au  chapitre  xxiv  comment  Cl.  Ber- 
nard, après  avoir  coupé  le  grand  sympathique  au  cou  d'un  lapin, 
a  reconnu  que  la  température  s'élève  dans  la  moitié  correspon- 
dante de  la  tète  et  particulièrement  dans  le  pavillon  de  Toreille. 
Cet  échauflement,  Cl.  Bernard  le  considéra  comme  produit  direc- 
tement par  une  influence  nerveuse;  mais  la  véritable  significa- 
tion de  ce  phénomène  fut  bientôt  donnée  par  i'autres  physiolo- 
gistes qui  l'attribuèrent  à  une  circulation  plus  rapide  dans  la 
région  où  les  vaisseaux  étaient  relâchés  (g  258).  Brown-Séquard 
a  montré,  en  effet,  que  l'excitation  du  bout  périphérique  du  grand 
sympathique  coupé  fait  au  contraire  resserrer  les  vaisseaux  de 
l'oreille,  la  pâlit  et  la  refroidit. 

En  effet,  la  température  d'un  organe  dépend  de  plusieurs  fac- 
teurs :  une  certaine  quantité  de  chaleur  se  produit  sur  place,  une 
autre  est  apportée  par  le  sang;  enfln,  pour  les  parties  superfi- 
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cicUeSf  il  se  fait  une  perle  de  chaleur  plus  ou  moins  grande  sui- 
vant la  température  extérieure.  C'est  en  réparant  celte  perte  que 
le  relâchement  des  vaisseaux,  au  moyen  de  Taccélérationdu  cours 
du  sang  qui  en  résulte,  élève  la  température  des  organes. 

Chez  les  animaux  à  sang  chaud,  la  température  du  corps  est 
presque  toujours  notablement  supérieure  à  celle  du  milieu  dans 
lequel  ils  vivent;  ces  animaux  perdent  donc  sans  cesse  de  la  cha- 
leur; ce  n'est  que  par  une  production  de  chaleur  continuelle 
qu'ils  se  maintiennent  plus  chauds  que  le  milieu  ambiant. 

Nous  n'avons  pas  à  examiner  dans  ce  chapitre  quelles  sont  les 
sources  de  la  chaleur  animale,  mais  seulement  à  montrer  comment 
la  circulation  répartit  cette  chaleur  dans  l'organisme,  et  réchauffe 
plus  ou  moins  les  parties  qui  tendent  à  se  refroidir. 


de  bi  déperdltlMi  de  eludew. 

§  3^3.  —  Supposons  que  la  température  du  corps  soit  portée  k 
un  degré  égal  pour  tous  les  points  de  l'économie;  puis,  qu'à 
partir  de  ce  moment,  les  causes  du  refroidissement  agissent 
seules,  comme  cela  arriverait  pour  un  cadavre  qu'on  aurait  ré- 
chauffé dans  un  bain.  Sous  l'influence  du  refroidissement,  il  se 
fera  une  nouvelle  répartition  de  la  température,  de  telle  sorte 
que  les  extrémités,  mains,  pieds,  nez,  oreilles,  etc.,  deviendront 
plus  froides  que  le  reste  du  corps.  En  un  mot,  les  parties  qui 
ont  beaucoup  de  surface  et  peu  de  volume  se  refroidiront  vite, 
tandis  que  les  organes  profonds,  beaucoup  plus  abrités  contre 
les  pertes  de  chaleur,  conserveront  longtemps  leur  température 
élevée*. 

La  production  constante  d'une  certaine  quantité  de  chaleur 
dans  tous  les  points  de  l'économie  ne  saurait  empêcher  une  très 
grande  inégalité  entre  la  température  des  parties  profondes  du 
corps  et  celle  des  parties  superflcielles.  Si  la  circulation  ne  pro- 
duisait pas  un  mélange  continuel  du  sang  des  différents  organes, 
il  arriverait  nécessairement,  d'une  part,  que  les  parties  profondes,  se 

1.  C'est  aiosi  qu'à  la  surface  du  globe,  non  seulement  la  chaleur  va  croissant  â 
mesure  qu*on  descend  vers  la  profondeur  de  la  terre,  mais  cet  accroi^emenl  n*est  pas 
la  même  suivant  qu'on  le  recherche  dans  la  plaine  ou  sur  les  pics  élevés.  Les  saillies 
du  sol,  rayonnant  davantage,  se  refroidissent  plus  profondément:  aossi^  pour  arriver 
&  des  couches  isothermes  faut-il  creuser  plus  profondément  en  montagne  qu'en  plaine. 

HAUT,  CiretHation,  32 
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refroidissant  très  peu,  accumuleraient  en  elles  une  grande  quan- 
tité de  chaleur;  d'autre  part,  que  les  parties  superficielles,  même 
en  recevant  une  certaine  quantité  de  chaleur,  en  perdraient 
plus  qu'elles  n'en  pourraient  produire,  et  se  refroidiraient  en  rai- 
son de  rabaissement  delà  température  extérieure'. 


MmtmirpatéâmMUuÊ  des  expériences  dans  leeqnellee  [on  modlile  la 
péraivre  d'un  organe  en  en  m<»dl fiant  la  elrenlatlon. 

8  344.  —  La  circulation  tend  à  corriger  l'inégalité  de  température 
entre  les  parties  superficielles  et  les  parties  profondes.  En  effet, 
elle  apporte  sans  cesse,  à  la  surface  du  corps,  du  sang  chaud 
qui  vient  des  centres,  et  rapporte  aux  centres,  du  sang  qui  s'est 
refroidi  à  la  superficie  du  corps.  Le  sang  veineux  part  du  cœur 
avec  une  température  de  39^  environ,  il  tend  à  donner  à  tous  les 
organes  uniformément  cette  température,  tandis  que  les  causes 
de  refroidissement  tendent  continuellement  à  détruire  l'équilibre. 
Ni  Tune  ni  l'autre  de  ces  influences  antagonistes  ne  s'exerce  d'une 
manière  complète,  de  telle  sorte  que,  d'un  côté,  l'inégalité  de 
température  entre  les  différents  organes  augmente  avec  le  refroi- 
dissement du  milieu  extérieur;  et  de  Tautre,  le  nivellement  de 
la  température  des  différents  organes  est  d'autant  plus  parfait 
que  la  circulation  est  plus  rapide  et  vient  plus  amplement  réparer 
les  pertes  qui  se  font  en  certains  points. 

Ainsi,  quand  on  se  tient  dans  une  chambre  dont  la  température 
est  de  20»  par  exemple,  et  qu'on  cherche  avec  le  thermomètre 
quelle  est  la  température  comparative  de  trois  points  du  corps 
inégalement  exposés  au  refroidissement,  tels  quela  main,  l'aisselle 
et  l'urèthre,  on  trouve  des  températures  différentes  pour  ces  trois 
points  :  la  main  est  plus  froide,  l'aisselle  l'est  beaucoup  moins, 

1.  Les  causes  derefroidisseinent  de  la  surface  du  corps  sont  nombreuses  ;  elles  ne 
se  bornent  pas  au  rayonnement  proprement  dit.  Tous  les  corps  qui  nous  entourent 
empruntent  à  nos  tissus  une  quantité  de  chaleur  d'autant  plus  grande  qu'ils  sont  à 
une  température  plus  basse  et  qu'ils  conduisent  mieux  la  chaleur.  Le  mouvement  de 
Tair  qui  nous  entoure  est  encore  une  cause  de  refroidissement  d'autant  plus  grande 
que  le  courant  d'air  est  plus  rapide.  De  même»  quand  le  corps  est  plongé  dans  un  li- 
quide à  basse  température,  la  vitesse  du  courant  augmente  le  refroidissement.  EnGn. 
Pévaporation  qui  se  fait,  soit  par  la  surface  des  téguments,  soit  par  le  poumoni  enlève 
à  nos  tissus  une  quantité  de  chaleur  souvent  très  considérable.  C'est  par  Tévaporation 
que  nous  perdons  de  la  chaleur,  même  quand  la  température  de  l'air  excède  celle  de 
notre  corps. 
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enfin  Turèthre,  à  une  grande  profondeur,  présente  la  température 
la  plus  haute,  environ  38^ 

Si  Ton  refroidit  alors  Tair  de  la  chambre,  on  voit  que  c'est  la 
main  qui  subit  au  plus  haut  degré  TinQuence  de  ce  refroidisse- 
ment; l'aisselle  se  refroidit  beaucoup  moins,  Turèthre  ne  subit 
pas  de  refroidissement  notable. 

Enfin  si,  à  ce  moment,  on  accélère  la  circulation,  au  moyen 
d'un  peu  de  gymnastique  par  exemple,  on  voit  se  manifester  une 
tendance  au  nivellement  des  températures;  la  main  s'échauffe 
notablement,  l'aisselle  s'échauffe  moins,  enfin  Turèthre  reste 
sensiblement  au  même  degré  qu'auparavant. 


»•  llaégale  cépMiltioB  4e  îm  «halew  dmmm  Um  «IfMveato 

g  345.  Cl.  Bernard  et  Walferdin  ont  constaté  que  le  sang  veineux 
qui  revient  des  membres  est  plus  froid  que  le  sang  des  artères  qui 
s'y  rend,  tandis  que,  pour  les  viscères  splanchniques,  c'est  l'in- 
verse qu'on  observe. 

Quand  le  sang  veineux  de  toutes  provenances  se  mélange  dans 
le  cœur  droit,  il  y  présente  une  température  d'environ  39«.  Après 
avoir  traversé  le  poumon,  le  sang,  dans  le  cœur  gauche,  a  perdu 
d'ordinaire  une  certaine  quantité  de  chaleur.  Malgaigne,  Berger, 
Hering,  CL  Bernard  S  ont  constaté  cet  abaissement  de  tempéra- 
ture qui  exclut  la  supposition  que  le  poumon  soit  le  lieu  de  pro- 
duction de  la  chaleur  animale*.  Le  sang  part  du  ventricule  gauche 
avec  une  certaine  température,  mais  ne  la  garde  pas  dans  tout 
le  système  artériel;  déjà  dans  les  artères  des  membres  il  est  sen- 
siblement refroidi,  et  ce  refroidissement  est  bien  plus  grand  encore 
pour  le  sang  veineux  qui  revient  des  membres.  Cl.  Bernard  a  ob- 
servé, par  des  temps  froids,  un  écart  de  3«  à  4"  entre  la  température 
du  sang  de  la  carotide  et  celle  du  sang  de  la  jugulaire. 

Dans  certains  organes,  le  refroidissement  n'a  pas  lieu;  ainsi, 
tous  les  viscères  abdominaux  sont  à  peu  près  complètement  pro- 

1.  Voir,  pour  riiistorique  de  cette  question,  Ci.  Bernard,  Leçatus  »ur  la  chaleur 
animalBf  p.  83,  1876. 

3.  Certains  auteurs,  Colin  et  Jacobson,  entre  autres,  ont  trouvé  parfois  une  tempé- 
ratuN  un  peu  plus  élevée  dans  lo  codur  gauche  ;  mais  cette  légère  différence  est  in- 
suffisante pour  faire  supposer  qu'une  importante  production  de  chaleur  ait  son  siège 
dans  le  poumon. 
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tégés  contre  les  causes  de  refroidissement  et  s'ils  produisent  delà 
chaleur,  cette  chaleur  se  retrouve  dans  le  sang  de  leurs  veines 
qui  présente  une  température  plus  élevée  que  le  sang  artériel.  Tel 
est  le  cas  du  foie,  du  cerveau,  et  probablement  d'autres  organes 
profonds.  Le  foie  semble  être  Torgane  qui  produit  le  plus  de  cba- 
leur,  puisque  le  sang  qu'il  verse  par  les  veines  sus-hépatiques 
est,  d'après  Cl.  Bernard,  de  0%2  à  0'',4  plus  chaud  que  le  sang 
qu'il  reçoit  par  la  veine  porte. 

La  conclusion  naturelle  qui  se  déduit  d'un  excès  de  la  tempé- 
rature du  sang  des  veines  sur  celle  du  sang  des  artères  d'une  ré- 
gion, est  qu'une  certaine  quantité  de  chaleur  s'y  est  produite. 


4e«  réglons  sniierfleieltoii  est  wi 
viteMie  da  sang  qnl  les  irAverse. 

g  346.  —  J'ai  insisté  précédemment  sur  la  nécessité  d'avoir 
plusieurs  moyens  de  contrôler  l'état  de  la  circulation,  le  mano- 
mètre tout  seul  ne  donnant  le  plus  souvent  que  des  indications 
insufTisantes  §  206.  La  température  des  régions  superficielles  four- 
nit des  indications  précieuses  relativement  à  la  vitesse  de  la  cir- 
culation. L'éehaurfement  de  ces  parties  indique  une  circulation 
rapide  ;  leur  refroidissement,  une  circulation  lente,  il  suit  de  là  que 
si  l'on  applique  un  manomètre  à  une  artère  et  si  cet  instrument 
marque  un  abaissement  de  la  tension  artérielle,  la  connaissance 
des  variations  que  la  température  superficielle  aura  éprouvées, 
permettra  de  savoir  si  la  chute  de  pression  dépend  d'un  affaiblis- 
sement du  cœur  ou  d'un  rcldchcment  des  pelits  vaisseaux.  Eo 
effet,  dans  le  premier  cas,  la  chute  de  pression  s'accompagnera 
d'un  refroidissement  des  parties  superficielles;  dans  le  second, 
d'une  élévation  de  leur  température. 

Que  l'on  coupe  la  moelle  épinière  d'un  animal,  à  la  région  du 
cou,  la  section  intéressera  les  oi  igines  des  nerfs  vaso-cocstric- 
teurs  et  amènera  une  chute  de  pression,  par  suite  de  la  diminu- 
tion de  l'obstacle  au  cours  du  sang  dans  les  capillaires;  aussi 
verra- t-on  se  produire,  dans  les  premiers  instants  un  échauffe- 
ment  général  des  parties  superficielles,  sous  l'influence  de  l'accé- 
lération du  cours  du  sang. 

Produisons,  au  contraire,  une  chute  de  pression  en  diminuant 
la  quantité  de  sang  que  le  cœur  envoie  dans  les  artères,  par 
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exemple,  en  créant  un  obstacle  i  la  circulation  pulmonaire  g  390; 
rabaissement  de  la  pression  coïncidera  avec  un  refroidissement 
des  parties  superficielles,  parce  que  celles-ci  recevront  moins  de 
sang  que  de  coutume. 

On  va  voir  que  Texploration  simultanée  des  températures  en 
différents  points  du  corps  donne  des  renseignements  encore 
plus  certains,  et  révèle  un  antagonisme  entre  les  température? 
centrale  et  phériphérique  quand  il  se  produit  un  changement  dans 
la  vitesse  du  cours  du  sang»  sous  l'influence  d'un  changement  de 
diamètre  des  petits  vaisseaux. 


Pe«  eflKete  prodalte  sar  In  (empéminre  sénémle  j^ar  la  rapidité 
pluM  oa  anoias  |praa4e  4e  la  eircalatloa  da  i 


g  347.  —  Plus  un  organe  superficiel  est  chaud,  plus  il  perd  de 
chaleur.  Il  suit  de  là  qu*un  animal  dont  les  régions  superficielles 
sont  échauffées  par  une  circulation  rapide  perdra  beaucoup  de 
chaleur  par  ces  surfaces.  Si  cette  perte  due  à  l'accélération  du 
cours  du  sang  ne  s* accompagne  pas  d'un  accroissement  propor- 
tionnel de  la  production  de  chaleur,  il  y  aura  tendance  au  refroi- 
dissement général,  c'est-à-dire  à  rabaissement  de  la  température 
profonde.  C'est  pour  cela  qu'un  animal  qui  a  la  moelle  coupée  et 
la  circulation  accélérée  par  la  paralysie  vasculaire,  ne  tarde  pas  à 
se  refroidir  profondément,  s'il  est  placé  dans  une  enceinte  à  basse 
température.  Cl.  Bernard  a  signalé  ce  refroidissement  remar- 
quabledes  animaux,  à  la  suite  d'une  section  de  la  moelle.  Donders* 
a  émis  Topinion,  qu'à  égale  production  de  chaleur  les  animaux 
doivent  se  refroidir  d'autant  plus  vite  que  leur  circulation  est  plus 
rapide.  Snellen'  a  vu  que  des  lapins  dont  il  avait  coupé  le  grand 
sympathique  au  cou,  mouraient  si  on  les  laissait  longtemps  sé- 
journer dans  une  chambre  froide. 

Comme  corollaire  de  la  proposition  qui  précède,  on  doit  conclure 
que  le  resserrement  vasculaire,  ayant  pour  effet  de  diminuer  la 
quantité  de  sang  qui  va  se  refroidir  aux  surfaces,  laissera  la  cha- 
leur s'accumuler  dans  les  centres,  et  que  la  température  s'y  élè- 


1.  Oondora,  Thèse  de  Callenfels,  1855. 

2.  Soellen,  BocperimenlelU  Unter»uchungen  iiber  den  Einfluss  der  Nerven  auf  der 
Entzundungtproeess. 
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vera.  On  aura  donc  ce  contraste,  d'un  refroidissement  des  sur- 
faces dont  la  circulation  n'ira  plus  réparer  les  pertes,  et  d'un 
échauffeinenl  des  centres  dont  la  circulation  n'emportera  plus 
l'excès  de  chaleur  pour  le  rejeter  au  dehors. 


AICcnuiBee  de*  variations  de  la  température  profoade  et  de  la  tciii* 
■aperiictelle  daas  le  eae  de  relAeheateMt 


g  348.  —  Pour  constater  l'antagonisme  des  températures  su* 
perficielle  et  profonde  quand  il  se  produit  un  changement  de 
vitesse  de  la  circulation,  il  faut  observer  à  la  fois  la  température 
dans  plusieurs  régions  du  corps  :  dans  le  centre  et  à  la  surface. 


Fig.  3&S.  ReprésenUtion  graphique  des  varialioas  de  trois  thermomètres  appliqués  en  même  tein|« 
sur  un  même  animal  pendant  qu'on  coupe  le  grand  sympathique  cenricai. 


J'ai  repris,  avec  trois  thermomètres  à  la  fois,  rexpérience  clas- 
sique de  Cl.  Bernard  sur  les  effets  de  la  section  du  grand  sym- 
pathique au  cou.  L'un  de  ces  instruments  était  placé  dans  l'oreille 
dont  on  devait  couper  le  sympathique,  l'autre  dans  l'oreille  op- 
posée, le  troisième  dans  le  rectum.  La  figure  255  montre  les  indi- 
cations des  trois  instruments  recueillies  de  minute  en  minute. 
L'oreille  droite  od  était,  au  début  de  l'expérience,  à  17*  1/2;  la 
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gauche  à  20*  1/2,  le  rectum  à  28°  1/2.  {L'écart  accidentel  do  3  de- 
grés entre  la  température  des  deux  oreilles  est  à  négliger).  Con- 
statons seulement  que  la  température  du  rectum  est  notablement 
plus  élevée  que  celle  des  oreilles,  cela  s'observe  toujours  puisque 
le  rectum  est  sensiblement  à  l'abri  des  pertes  de  chaleur.  Cette 
répartition  de  la  température  s'est  maintenue  sans  variation 
notable  jusqu'à  l'instant  S  où  Ton  a  coupé  le  cordon  du  grand 
sympathique  au  cou,  du  côté  gauche.  Presque  aussitôt,  le  relâ- 
chement vasculaire  fait  monter  la  température  de  l'oreille  gauche  : 
celle-ci  subit  un  échaufrement  de  7^  En  même  temps,  l'oreille 
droite  se  refroidit,  parce  que  le  courant  sanguin  est,  en  grande 
partie,  détourné  vers  le  côté  où  les  vaso-moteurs  sont  coupés  g  329. 

Mais  un  fait  remarquable,  c'est  que  le  rectum  se  refroidit  pres- 
que aussitôt,  5  minutes  environ,  après  que  la  circulation  s'est  ac- 
célérée dans  l'oreille  droite.  Ce  refroidissement  du  rectum  tient 
à  ce  que  de  la  chaleur  est  enlevée  à  l'organisme  par  l'oreille 
échauiTée  qui  perd  d'autant  plus  de  chaleur  que  la  température 
extérieure  est  plus  basse. 

Chez  le  lapin,  la  grande  surface  du  pavillon  de  l'oreille,  la 
grande  vascularité  de  cette  région,  la  minceur  de  son  tissu, 
constituant  un  ensemble  de  conditions  favorables  à  la  déperdi- 
tion de  chaleur.  Et  comme  le  reste  du  corps  de  l'animal  est  abrité 
par  une  épaisse  fourrure,  on  peut  supposer  que  la  circulation  de 
l'oreille  règle,  en  grande  partie,  la  déperdition  générale  de  la  cha- 
leur. 


Alteraaiice  des  températures  svperflelelle  et  profonde 
daas  le  eas  d'na  reeservement  vaseiilalte. 

§  349.  —  Quand  les  vaisseaux  se  resserrent,  et  ralentissent  le 
cours  du  sang,  la  chaleur  ne  se  porte  plus  aux  surfaces,  mais 
s'accumule  dans  les  centres.  Deux  expériences  de  Péchollier^  sur 
les  effets  du  tartre  stibié  et  de  l'ipécacuanha  montrent  claire- 
ment cette  influence  du  resserrement  vasculaire.  Un  lapin  empoi- 
sonné par  Tune  ou  l'autre  de  ces  substances  présente  un  refroi- 
dissement notable  des  oreilles  et,  en  général,  des  parties  exposées 

1.  Péchollier.  Bechirches  expérimentales  sur  V action  physiologiqtiedu  tartre  stibié. 
{Montpellier  médical^  mai  1863).  —  Du  même.  Recherches  expérimentales  sur  Vac* 
tion  physiologique  de  l'ipécacuanha.  {Ibid.,  nov.  et  déc.  1862). 
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au  contact  de  Tair,  tandis  que  sa  température  rectale  s'élève  de 
près  d'un  degré. 

La  théorie  de  cette  influence  des  poisons  vaso-constricteurs 
semble  toute  simple  ;  je  regrette  toutefois  de  n'avoir  pas  encore 
eu  Toccasion  de  la  contrôler  par  remploi  simultané  du  manomètre 
et  du  thermomètre.  On  doit  en  effet,  sous  l'influence  des  poisons 
vaso-constricteurs,  constater,  en  môme  temps,  l'abaissement  de  la 
température  périphérique,  l'élévation  de  la  température  centrale 
et  l'accroissement  de  la  pression  du  sang  dans  les  artères^ 


liMerlptloB  fllHivIiaBée  de*  tcHipémtaapea  «■  divers  peljrte  ( 
rëeeaooiie.  —  Therma 


g  350.  —  Il  est  très  difficile  de  suivre  à  la  fois,  à  de  courts  in- 
tervalles, les  variations  de  deux  ou  trois  thermomètres  ;  aussi, 
pour  les  expériences  du  genre  de  celles  qui  précédent,  ai-je  cher- 
ché à  construire  des  appareils  enregistreurs  de  la  température. 

J'ai  indiqué  ailleurs*  la  disposition  de  plusieurs  instruments 
que  je  désigne  sous  le  nom  de  thermographes  et  qui  m'ont  servi  à 
cet  usage.  Un  nouveau  thermographe  construit  par  M.  Tatin  m'a 
donné  des  résultats  beaucoup  plus  satisfaisants;  il  est  repré- 
senté figure  £56. 

Un  réservoir  de  laiton  A,  d'un  demi-centimètre  de  diamètre,  sur 
4  de  longueur,  est  mis  en  communication  par  un  tube  capillaire  en 
cuivre  rouge  avec  un  tube  de  Bourdon  T.  Le  tout  est  exactement 
rempli  d'huile  et  fermé  hermétiquement.  Si  l'on  échauffe  le  ré< 
servoir  A,  la  dilatation  de  l'huile  fait  passer  par  le  tube  de  cuivre 
une  petite  quantité  de  liquide  dans  le  tube  de  Bourdon  qui 
prend  la  nouvelle  position  T'  indiquée  par  une  ligne  ponctuée. 

Un  levier  L  articulé  près  de  l'extrémité  du  tube  T  subit  l'in- 
fluence de  ces  changements  de  courbure  et  prend  la  position  V 
exprimée  par  des  lignes  ponctuées,  quand  le  réservoir  A  est 
échauffé.  La  sensibilité  de  l'instrument  est  telle,  qu'un  degré  cen- 
tigrade déplace  d'un  centimètre  environ  l'extrémité  du  levier  L. 
En  outre,  la  boule  Ihermométriquc  A  est  assez  petite  pour  s'in- 

1.  Ce  qui  semble  indiquer  une  élévation  de  la  pression  artérielle  sous  rinfluence 
de  réinétine  et  du  tartre  stibié,  c'est  rabaissement  considérable  de  la  fréquence  do 
pouls  S  223,  qui  peut  diminuer  de  plusd*un  tiers  de  son  chiffre  normal. 

2.  Voir  la  Méthode  gvaphique,  p.  3 15. 
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troduire  dans  les  cavités  naturelles  des  petits  animaux  ou  dans 
Tépaisseur  de  leurs  tissus,  sans  nécessiter  de  trop  grandes 
mutilations. 

Plusieurs  tbermographes  peuvent  être  montés  sur  un  même 
support,  et  écrire  à  la  fois  sur  un  même  cylindre,  comme  nous 
le  faisons  avec  les  tambours  à  levier.  Avec  trois  thermographes 
j'ai  obtenu  dans  les  conditions  de  Texpérience  §  348  une  courbe  & 
peu  près  identique  &  celle  qui  a  été  représentée  figure  255.  Seule- 


Fîg<  3S0.  Disposition  du  noareau  thermographe. 

ment  cette  courbe  avait  une  longueur  trop  grande  pour  être  con- 
tenue dans  les  dimensions  d'une  page. 

En  opérant  sur  de  grands  animaux,  on  aurait  beaucoup  de 
facilité  pour  inscrire  les  variations  de  la  température  en  plusieurs 
points;  on  pourrait,  en  elïet,  employer  des  thermographes  de 
grandes  dimensions,  ce  qui  donnerait  une  sensibilité  encore  plus 
grande  dans  l'estimation  des  changements  de  température. 


■«a  etreii1::lloii  est  an  otataéle  *  la  prop^f^tton  de  Im  ehaienr  et 
du  froid  À  tmvers  le*  tlasiui  vt^aato. 


§  351.  —  Depuis  l'introduction  du  thermomètre  en  clinique, 
certains  médecins  ont  cru  pouvoir  reconnaître  l'inflammation  de 
certains  organes  profonds  d'après  l'élévation  de  la  température 
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de  la  peau  au  niveau  de  ces  organes.  Des  inflammations  du  cer- 
veau, des  cavernes  pulmonaires,  des  gastrites  se  seraient  tra- 
duites par  l'élévation  du  thermomètre  appliqué  sur  la  peau,  en 
face  de  Torgane  malade. 

Les  notions  physiologiques  actuelles  ne  permettent  pas  d'ad- 
mettre la  possibilité  de  pareils  diagnostics,  car  l'élévation  du  ther- 
momètre qui  traduirait  au  dehors  ces  inflammations  profondes 
serait  tout  à  fait  imperceptible,  et  rentrerait  dans  les  limites  des 
causes  d'erreur  inhérentes  à  l'emploi  du  thermomètre. 

En  effet,  il  est  démontré  que,  dans  les  organes  profonds,  l'in- 
flammation ne  s'accompagne  pas  d'élévation  notable  de  la  tem- 
pérature. Admettons  même  que  ces  régions  profondes  soient 
normalement  d'un  degré  au-dessous  de  la  température  du  sang  et 
que  l'inflammation  les  échauffe  de  ce  degré  ;  cet  excès  de  chaleur 
ne  se  transmettra  pas  librement  à  travers  les  tissus  vasculaires 
qui  recouvrent  la  région  enflammée,  car  la  circulation  entraînera 
avec  le  sang  la  plus  grande  partie  de  la  chaleur  qui  aurait  pé- 
nétré à  travers  les  tissus.  On  peut  s'en  assurer  au  moyen  de 
l'expérience  suivante. 

Expérience.  —  On  traverse  les  tissus  d'un  animal  au  moyen  d'un 
tube  de  plomb,  et  dans  ce  tube  on  fait  passer  un  courant  d'eau 
dont  la  température  est  de  deux  ou  trois  degrés  au-dessous 
ou  au-dessus  de  celle  du  sang.  Un  thermomètre  placé  sur  la 
peau,  au  niveau  de  la  région  traversée  par  le  tube,  n'accusera  pas 
de  variation  sensible  de  la  température,  bien  qu'une  mince  épais- 
seur de  tissus  vasculaires  le  sépare  des  parties  échauffées  ou  re- 
froidies. Ce  n'est  qu'avec  des  écarts  très  grands  de  la  température 
de  l'eau  par  rapport  à  celle  du  sang  que  l'on  arrive  à  faire  varier 
l'état  thermométrique  de  la  peau'. 

Nous  ne  pouvons  insister  plus  longuement  sur  ce  rôle  qu'a  la 
circulation,  d'empêcher  les  changements  de  la  température  pro- 
fonde de  se  traduire  au  dehors.  Nous  devons  ajouter  que  la 
même  influence  s'oppose  à  ce  que  la  chaleur  et  le  froid  extérieurs 
pénètrent  profondément  dans  les  tissus. 

Parfois  cependant,  l'application  locale  de  la  chaleur  ou  du  froid 
parait  propager  ses  effets  à  de  grandes  distances.  Ce  qui  peut 
produire  une  illusion  à  cet  égard,  c'est  que  souvent  des  troubles 

1.  François-Franck,  Soc.  de  Biologie,  mai  1880. 
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vaso-moteurs  surviennent  dans  les  téguments  au  voisinage  de  la 
région  sur  laquelle  on  agit.  Ainsi  ce  n'est  pas  la  propagation  de 
la  chaleur  profonde  qu*on  observe  au  niveau  d'une  région  enflam- 
mée, c'est  la  chaleur  apportée  dans  la  peau  elle-même  par  une 
circulation  plus  rapide.  C'est  ainsi  que  Ton  constate  un  échauffe- 
ment  de  la  face,  du  côté  où  il  y  a  un  phlegmon  dentaire,  et  par- 
fois du  côté  où  il  existe  une  pneumonie. 


CHAPITRE   XXXI. 

RÔLE  DE  LA   CONTRACTILITÉ  VASGULAIRE   POUR   MAINTENIR 
LA  FIXITÉ  DE  LÀ  TEMPÉRATURE  CENTRALE. 


Variations  de  la  production  de  chaleur  chez  les  animaux  à  sang  froid.  —  Variations 
de  la  production  de  chaleur  chez  les  animaux  à  sang  chaud  ;  moyen  de  les  mesa- 
rer.  •—  Régulation  de  la  température  animale  par  le  système  nerveux  vaso-rootear. 

—  Action  de  la  chaleur  et  du  froid  sur  les  vaisseaux.  —  Action  de  la  température 
sur  le  cœur.  —  Du  fonctionnement  normal  ou  anormal  du  régulateur  de  la  tem- 
pérature chez  les  animaux.  —  Schéma  imitant  les  variations  de  la  température  qui 
dépendent  d'un  changement  dans  la  production  ou  dans  la  déperdition  de  la  chaleur. 

—  Du  moyen  d'apprécier  la  cause  d'un  changement  survenu  dans  la  température 
animale. 


L'ancienne  distinction  d'animaux  à  sang  chaud  et  d'animaux  à 
sang  froid  a  été  l'objet  de  certaines  critiques;  on  a  proposé  une 
désignation  plus  exacte,  mais  les  expressions  d'animaux  à  tem- 
pérature constante  et  d'animaux  à  température  variable  n'ont 
pas  supplanté  les  dénominations  plus  brèves  auxquelles  tout  le 
monde  était  habitué. 

On  a  caractérisé  autrement  la  différence  qui  existe  entre  ces 
deux  sortes  d'animaux  en  disant,  que  les  premiers  subissent  en- 
tièrement les  influcncesdu  refroidissement,  tandis  que  les  seconds 
possèdent  une  fonction  régulatrice  de  leur  température.  Nous 
allons  essayer  de  mieux  spécifier  ces  différences.  Commençons  par 
exposer  en  quelques  mots  ce  qui  est  relatif  à  la  production  de 
chaleur  chez  les  animaux  à  sang  froid  sur  lesquels  on  n'a  que  peu 
de  notions  certaines. 


Variations  àe  la  prodaetlon  de  ehaienr  ehes  les  aBinaanz 
à  aaBf  irold. 

g  352.  —  Quand  on  prend  la  température  d'un  animal  à  sang 
froid,  d'un  poisson  par  exemple,  on  voit  qu'elle  s'élève  légère- 
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ment  au-dessu?  de  celle  du  milieu  dans  laquelle  vit  l'animal;  le 
poisson  produit  donc  de  la  chaleur,  et  comme  il  est  placé  dans 
des  conditions  très  favorables  à  la  déperdition,  il  semble  que  ce 
léger  excès  de  sa  température  ne  puisse  être  obtenu  que  par  une 
production  de  chaleur  assez  considérable.  Aussi,  ai-je  été  fort 
surpris,  après  avoir  placé  un  poisson  dans  un  calorimètre  de  d'Ar- 
sonval,  de  ne  constater  aucun  dégagement  appréciable  de  chaleur. 
Et  pourtant  des  voyageurs  dignes  de  Toi  disent  avoir  observé  un 
excès  notable  de  la  température  de  certains  poissons  sur  celle 
de  l'eau.  Davy*,  sur  une  bonite  pochée  dans  les  mers  tropicales, 
a  trouvé  une  température  supérieure  de  10  degrés  à  celle  de  Teau, 
qui  était  elle-même  à  27«.  Le  même  savant  a  signalé,  sur  des 
pélamides,  une  température  de  6  à  7  degrés  supérieure  à  celle  de 
l'eau.  Ces  observations  ont  été  faites  dans  des  mers  à  températures 
élevées.  Dans  nos  rivières,  les  poissons  ne  présentent,  en  général, 
qu'un  excès  de  température  très  faible  sur  celle  de  Teau.  Il  se- 
rait donc  possible  que  les  animaux  à  sang  froid  ne  produisissent 
de  la  chaleur  qu'en  raison  même  de  l'élévation  de  la  température 
à  laquelle  ils  sont  soumis. 

Cette  supposition  s'accorde  avec  un  fait  très  important  signalé 
par  Hugo-Schultz*.  Ce  physiologiste  a  fait,  sous  la  direction  de 
Pflûger,  des  expériences  comparatives  sur  la  quantité  d'acide  car- 
bonique exhalée  par  les  animaux  à  sang  chaud  et  parles  animaux 
à  sang  froid  soumis  à  des  températures  variables.  Or,  si  l'on  juge 
de  l'intensité  de  la  production  de  chaleur  par  la  quantité  d'acide 
carbonique  éliminée  en  un  temps  donné,  ces  expériences  montrent 
que  les  animaux  à  sang  froid  produiraient  d'autant  plus  de  cha- 
leur qu'ils  sont  dans  un  milieu  plus  chaud,  tandis  que  les  ani- 
maux à  sang  chaud  restreignent  leur  production  do  chaleur 
quand  la  température  ambiante  est  élevée. 

Ainsi,  chez  les  animaux  à  sang  froid,  la  température  serait  va- 
riable pour  deux  raisons  :  chez  eux,  quand  la  température  exté- 
rieure est  basse,  d'une  part  la  déperdition  de  chaleur  est  très  grande, 
et  d'autre  part,  la  production  de  chaleur  parait  diminuer. 

Chez  les  animaux  à  sang  chaud,  la  chaleur  se  produirait  aussi 

1.  Voy.  Gavan-et;  la  Chaleur  produite  par  le$  êtres  vivanlSj  1855,  p.  126. 

2.  Hugo-Schullz,  Ueber  das  AbhàngigkeitsverhaUniss  zwischen  Sloffwechsel  und 
Korperlemperalur  bei  dem  Amphibien,  (Pfliiger's  Àrch,,  1876,  t.  XIV,  p.  73.)  — 
B.  FflQger,  Ueber  der  Ein/luss  der  Temperatur  auf  die  Respiration  der  Kallbluter, 
(Ibid.) 
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en  quantités  inégales,  mais  la  variation  dans  sa  production  serait 
telle»  qu'elle  compenserait  plus  ou  moins  les  influences  du  milieu, 
et  tendrait  à  conserver  la  fixité  de  la  température  centrale. 


VarUitloBfl  de  la  prodnetloB  4e  ehAletir  «bes  le* 
eluind  ;  moyen  de  lee  mesnrer. 

§  353.  —  Jusqu'à  présent,  il  était  fort  difQcile  de  soumettre  les 
animaux  à  des  mesures  calorimétriques.  Le  calorimètre  de  glace 
employé  par  Du  long  et  Despretz  met  les  animaux  dans  des  con- 
ditions défavorables;  il  oblige,  en  effet,  à  les  maintenir  dans  une 
enceinte  à  zéro.  Les  calorimètres  dont  la  construction  est  basée 
sur  la  méthode  des  mélanges  exigent,  dans  leur  emploi,  de  nom- 
breuses corrections.  En  outre,  ces  deux  sortes  d'appareils,  s'ils 
indiquent  la  quantité  de  chaleur  produite  en  un  temps  donné  par 
un  animal,  ne  permettent  pas  de  suivre  les  variations  qui  sur- 
viennent dans  cette  production  de  chaleur. 

Ces  difficultés  ont  été  levées,  en  grande  partie,  par  d'Arsonval, 
au  moyen  de  son  nouveau  calorimètre.  J'ai  cherché  moi-même  à 
faire  de  ce  calorimètre  un  instrument  inscripteur,  calorigraphe\ 
qui  traduit  par  une  courbe  le  nombre  des  calories  fournies,  àchaque 
ttistant,  par  l'animal  sur  lequel  on  expérimente. 

Nous  avons  vérifié  tous  deux,  au  moyen  de  cet  instrument,  que 
la  production  de  chaleur  chez  un  animal  d'une  espèce  quelconque 
s'accroît  par  l'alimentation  et  diminue  par  l'abstinence;  qu'elle 
est  plus  grande  à  l'état  de  veille  qu'à  l'état  de  sommeil;  qu'elle 
est,  à  poids  égal,  plus  grande  pour  les  animaux  de  petite  taille 
que  pour  les  grands  ;  enOn,  que  les  animaux  chez  lesquels  une 
-  fourrure  épaisse  empêche  les  pertes  de  chaleur  ont  une  production 
plus  faible  que  les  animaux  moins  bien  vêtus. 

Il  est  probable  que  le  calorigraphe  permettra  de  résoudre  la 
plupart  des  questions  relatives  à  la  production  de  chaleur  par 
les  animaux  et  par  l'homme.  Une  des  premières  expériences  que 
nous  nous  proposons  de  faire  au  moyen  de  cet  instrument  sera 
de  rechercher  quelle  est  la  production  de  chaleur  dans  les  maladies 
fébriles. 

1.  Voir,  pour  la  desci*ipliun  de  l'appareil  et  des  principaux  résultats  qu'il  fournil^  U 
Méthode  graphique^  p.  649,  et  A.  d'Ârsonval,  Recherchée  sur  la  tahaleur  animaUj 
Tf'av.  lab.,  IV,  p;  387; 
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Les  résultats  obtenus  jusqu'ici  montrent  que  la  production  de 
chaleur  s'accroît  à  mesure  que  les  causes  de  déperdition  augmen- 
tent d'intensité.  Ces  résultats  sont  donc  favorables  à  la  théorie 
qui  admet  que  la  fixité  presque  parfaite  de  la  chaleur  centrale 
chez  certains  animaux  tien ty  au  moins  en  partie»  à.  des  changements 
dans  la  quantité  de  chaleur  produite.  On  va  voir  qu'une  autre 
influence  contribue  puissamment  à  maintenir  la  fixité  de  la  tem^ 
pérature  animale  :  c'est  la  régulation  de  la  dépense  de  chaleur  par 
le  système  nerveux  vaso-moteur. 


Séf  alatloB  de  la  tempérainre  antinle  par  le  système  nerveaz 


g  354.  —  Le  système  nerveux  vaso-moteur,  en  tenant  sous  sa 
dépendance  la  vitesse  du  sang,  règle  la  dépense  de  chaleur  §  343. 
11  suit  de  là  que,  si  la  volonté  commandait  aux  nerfs  de  la  vie 
organique,  nous  pourrions,  dès  que  notre  production  de  chaleur 
est  excessive,  éliminer  cet  excès  en  reldchant  nos  vaisseaux; 
inversement,  dans  le  cas  de  production  trop  faible,  nous  pourrions 
restreindre  la  perte  en  resserrant  nos  vaisseaux  ;  laissant  alors 
se  refroidir  les  organes  superficiels  pour  lesquels  l'abaissement 
de  la  température  est  inoffensif,  nous  conserverions  à  nos  organes 
intérieurs  la  chaleur  qui  leur  est  nécessaire. 

Ce  que  notre  volonté  ne  peut  faire  se  produit  automatiquement 
à  chaque  instant.  La  température  se  règle  d'elle-même,  en  vertu 
de  l'action  que  la  chaleur  et  le  froid  exercent  sur  le  cœur  et  sur 
les  vaisseaux.  En  effet,  la  chaleur  relâche  les  vaisseaux  et  accé* 
1ère  les  mouvements  du  cœur  ;  le  froid  resserre  les  vaisseaux  et 
ralentit  le  rythme  cardiaque. 


Aetioa  de  la  cbalear  et  dn  froid  sur  les  Iraisseattx. 

§  355.  —  Nous  avons  déjà  vu,  chapitre  xxni,  §  249,  que  le  froid 
appliqué  sur  les  tissus  vivants  les  fait  pâlir  en  en  resserrant  les 
vaisseaux,  et  que  la  chaleur  les  fait  rougir  en  les  relâchant. 
Ces  influences  opposées  ont  été  constatées  par  tous  les  physiolo- 
gistes. 
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Quand  on  place  dans  le  champ  d'une  ferle  loupe  la  membrane 
de  l'aile  d'une  chauve-souris,  on  y  voit  une  riche  arborisation 
vasculaire.  Si  Ton  applique  un  peu  de  glace  sur  un  tronc  arté- 
riel (reconnaissable  &  la  direction  centrifuge  du  sang  qui  le  tra- 
verse), ce  vaisseau  se  resserre,  et  de  plus,  les  branches  qui  en  éma- 
nent diminuent  notablement  de  diamètre.  Il  semble  que  le  sang, 
refroidi  en  passant  sous  le  morceau  de  glace,  agisse  par  sa  tem- 
pérature pour  faire  resserrer  les  vaisseaux  dans  lesquels  il  circule 
au  delà  du  point  refroidi.  L'application  de  la  chaleur  sur  un  tronc 
artériel  produit  des  effets  inverses  de  ceux  du  froid. 

On  peut  encore  démontrer  Tinfluence  des  changements  de  la 
température  du  sang  sur  la  contractilité  vasculaire  en  injectant 
dans  les  veines  d'un  animal  une  certaine  quantité  d'eau  froide 
ou  d'eau  chaude.  M agendie  *  a  vu  Teau  froide  élever  la  tension 
artérielle,  l'eau  chaude  la  faire  baisser.  Ces  effets  sont  dus  prin- 
cipalement à  l'influence  de  la  température  du  sang  sur  la  con- 
tractilité des  vaisseaux.  Ainsi ,  soit  que  le  froid  agisse  à  la  sur- 
face extérieure  des  vaisseaux»  soit  qu!il  agisse  à  leur  intérieur, 
comme  dans  le  cas  où  un  sang  refroidi  les  traverse,  dans  les  deux 
cas  un  môme  effet  se  produit  :  le  resserrement  vasculaire  et,  con- 
sécutivement, la  diminution  de  la  perte  de  chaleur.  Inversement, 
que  la  chaleur  agisse  au  dehors  ou  au  dedans,  les  vaisseaux  se 
relâchent  et  tendent  à  augmenter  la  vitesse  du  sang  ainsi  que  la 
déperdition  de  chaleur. 

Enfin,  le  réchauffement  du  corps  sous  l'influence  de  vêtements 
épais  amène  le  relâchement  des  vaisseaux,  l'accroissement  de 
fréquence  des  mouvements  du  cœur  et  les  changements  de  la 
forme  du  pouls,  signes  qui  correspondent  à  la  faible  tension  ar- 
térielle. La  Qgure  257  montre  les  modiflcations  obtenues  au 
moyen  de  vêtements  de  plus  en  plus  chauds.  La  ligne  l  corres- 
pond &  la  tension  forte;  le  sujet  avait  froid.  Dix  minutes  après 
avoir  mis  des  vêtements  épais,  son  pouls  avait  pris  le  type  S; 
dix  autres  minutes  après,  on  obtenait  le  type  3  qui  exprime  une 
diminution  do  la  tension  par  relâchement  vasculaire. 

Quel  que  soit  le  régime  de  la  production  de  chaleur  dans  l'or- 
ganisme, il  faut,  pour  qu'il  y  ait  fixité  de  la  température  centrale, 
que  la  déperdition  soit  constante.  Mais  si  l'air  se  refroidit,  la  perle 
sera  trop  grande;  s'il  s'échauffe,  la  porte  sera  trop  faible.  Or  la 

1.  Magendie,  des  Phénomènes  physiques  de  la  vie,  t.  Ill;  p.  221  et  239. 
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température  extérieure,  par  Tinfluence  qu'elle  exerce  sur  la  con- 
Iraclilité  vasculaire,  corrige  d'elle-même  ces  inégalités  de  la 
déperdition,  et  tend  à  maintenir  la  température  centrale  à  un 
degré  constant. 

Parfois,  c'est  à  l'intérieur  du  corps  que  le  refroidissement  ou  le 
réchauffement  se  produit.  Prenons  un  breuvage  glacé,  ou  une 
boisson  très  chaude;   nous  verrons  survenir  dans  la  circulation 


Vk 


Fig.  2J7.  Transformalion  du  pouls  par  les  Tèlemenls  chauds  :  rclâ.'hemenl  (l(*s  capillaires 
et  abaissement  de  la  tension  artérielle. 

périphérique  des  changements  qui  seront  de  nature  à  restreindre 
la  perte  de  chaleur  dans  le  premier  cas,  à  l'exagérer  dans  le 
second.  C'est  alors  un  changement  de  la  température  du  sang, 
ou  bien  une  action  directe  de  la  température  sur  les  centres  vaso- 
moteurs,  qui  aura  produit  les  modifications  de  la  circulation 
périphérique. 


Action  de  la  température  sur  le  cœur. 

g  356.  —Chez les  animaux  à  sang  chaud,  le  cœur  n'éprouve  qu'à 
un  faible  degré  les  effets  des  changements  de  température, 
puisque,  dans  ces  animaux,  la  chaleur  centrale  est  sensiblement 
fixe.  Toutefois,  on  a  observé  des  écarts  assez  notables  dans  la 
température  profonde  de  l'homme,  suivant  le  climat  dans 
lequel  il  vit.  William  Edwards  dit  qu'à  Ceylan  la  température  hu- 
maine s'élève  de  deux  degrés  *.  Dans  une  traversée  d'Europe  en 
Amérique,  Brown-Séquard  a  noté  une  élévation  de  1  degré  pour 

t.  W.  Edwards,  Influence  des  agents  physiques  sur  la  vie,  Paris,  1824,  p.  488. 
MARBT,  Circulation.  33 
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la  température  prise  sous  la  langue.  Ces  écarts  ne  sauraient  être 
sans  influence  sur  la  fréquence  des  mouvements  du  cœur.  On  peut 
s'en  convaincre  d'après  ce  qui  s'observe  sur  les  animaux  placés 
dans  des  étuves  fortement  chauffées  :  les  mouvements  de  leur 
cœur  s'accélèrent  considérablement  (g  28).  Inversement,  on  ra- 
lentit le  rythme  du  cœur  d'un  animal  en  le  plongeant  dans  un 
courant  d'eau  froide,  ce  qui  abaisse  graduellement  sa  tempéra- 
ture centrale. 

Ces  variations  du  rythme  du  cœur  sous  l'influence  des  chan- 
gements de  la  température  extérieure  peuvent  être,  en  partie, 
sous  la  dépendance  du  resserrement  ou  du  relâchement  des  vais- 
seaux qui  modiflent  la  tension  artérielle  (§  223).  Mais  nous  savons 
que  la  température  exerce  sur  le  cœur  une  influence  directe  ;  que 
la  chaleur  en  accélère  le  rythme,  tandis  que  le  froid  le  ralentit;  il 
y  a  donc,  nécessairement,  une  modiflcation  de  ce  rythme  si  la  tem- 
pérature du  sang  varie.  Or  l'influence  que  celte  modiflcation  exerce 
sur  le  mouvement  du  sang  tend,  précisément,  à  augmenter  la  dé- 
pense de  chaleur  si  le  sang  est  trop  chaud,  &  la  diminuer  s'il  est 
trop  froid. 


Da  fonetlonnement  normal  ou  anormal  da  ré^alatear  de  la 
tcmpératare  ches  !••  anlmaax. 

§  357.  —  Les  expériences  sur  la  section  et  la  galvanisation  du 
grand  sympathique  ont  révélé  l'action  de  ce  nerf  sur  la  répar- 
tition de  la  température,  et  son  influence  pour  augmenter  ou  di- 
minuer la  dépense  de  la  chaleur  animale.  Mais  ces  expériences 
avaient  précisément  pour  effet  de  troubler  le  jeu  normal  du  ré- 
gulateur de  la  température;  elles  nous  montraient  des  animaux 
perdant  de  la  chaleur  en  trop  grande  quantité  et  se  refroidissant 
profondément  (§  348),  d'autres  conservant  de  la  chaleur  en  excès, 
de  manière  à  élever  trop  haut  leur  température  centrale  (g  349). 
Or  un  grand  nombre  d'influences  peuvent  troubler  la  fonction 
du  régulateur  de  la  déperdition  de  chaleur  :  les  émotions ,  la 
fatigue,  l'ingestion  de  diflérentes  substances,  changent  aussi  la 
répartition  de  la  température.  Il  faut  savoir  reconnaître  les  difié- 
rents  états,  physiologiques  ou  pathologiques,  où  existe  un  trouble 
de  l'appareil  vaso-moteur,  et  les  distinguer  des  cas  où  la  modifl- 
cation a  porté  sur  la  production  de  la  chaleur  dans  l'organisme. 
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Nous  avons  déj&  rencontré  un  problème  analogue;  c'est  celui 
où  il  s'agissait  de  décider  si  un  changement  observé  dans  la 
pression  artérielle  tenait  &  une  modification  de  la  force  du  cœur 
ou  &  une  variation  de  la  résistance  des  petits  vaisseaux.  On  a  vu 
que  le  manomètre  tout  seul  est  incapable  de  trancher  cette  ques- 
tion, et  qu'il  faut  un  autre  élément  de  contrôle,  la  mesure  de  la 
vitesse  du  sang  (§  210).  Dans  la  détermination  des  causes  qui 
modifient  la  température  animale,  il  suffira  de  comparer  Tétat  de 
la  température  superficielle  &  celui  de  la  température  profonde 
pour  être  en  mesure  de  décider  s'il  s'agit  d'un  changement 
dans  la  production  de  chaleur,  ou  d'un  trouble  de  la  fonction 
vaso-motrice. 

Je  crois  nécessaire,  pour  l'intelligence  du  sujet,  de  réduire 
d'abord  le  problème  aux  conditions  plus  simples  d'une  expé- 
rience de  physique. 


Scliénia  Imitant  le«  TarlatioSM  de  la  température  qui  dépendent 
d'nn  ehanff casent  «oit  dans  la  prodnetlon,  «oit  dans  la  déper- 
dition de  la  ehalenr. 


§  358.  —  La  flgure  258  montre  la  disposition  d'un  appareil  qui 
rend  très  bien  compte  des  différentes  manières  dont  peut  se  pro- 
duire un  changement  dans  les  températures 
superficielle  et  profonde  du  corps ,  suivant 
qu'il  y  a  variation  dans  la  production  ou  dans 
la  répartition  de  la  chaleur. 

Le  trajet  circulaire  du  sang  est  représenté 
par  un  tube  rempli  d'eau  et  refermé  sur  lui- 
môme,  véritable  thermo-syphon  dans  lequel 
le  courant  du  liquide  se  fera  toujours  dans 
le  même  sens.  Une  partie  du  tube  est  enga- 
gée dans  une  caisse  remplie  d'eau  qu'un  bec 
de  gaz,  situé  en  dessous,  échauffe  constam- 
ment. 

Un  robinet  R  est  placé  sur  le  trajet  du  tube 
et  présente  une  résistance  variable  au  cou- 
rant du   liquide,  suivant  qu'il  est  plus  ou 
moins  fermé.  Un  autre  robinet,  placé  sur  le  trajet  de  la  prise  de 
gaz,  sert  &  régler  la  production  de  chaleur.  Supposons  le  robinet  R 


Fig.  358.  Appareil  schéma- 
tique de  la  régulation  de 
la  température  par  la  cir- 
cnlatioQ  du  sang. 
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&  demi  ouvert  et  le  bec  de  gaz  allumé  ;  le  liquide  de  la  caisse  s'é- 
ctiaufTera  et  la  chaleur  se  communiquera  à  Teau  contenue  dans 
le  lube.  Aussitôt  un  courant  s'établira  dans  celui-ci  ;  les  couches 
({ui  se  seront  échauffées  dans  la  caisse  s'élèveront,  par  leur  légè- 
reté spécifique,  dans  la  branche  munie  du  robinet,  et  elles  iront 
perdre  leur  chaleur,  dans  la  partie  du  circuit  soumise  au  refroi- 
dissement par  l'air  extérieur.  En  même  temps,  de  l'eau  froide  ren- 
trera dans  la  portion  du  tube  qui  est  engagée  dans  la  caisse. 
Au  bout  de  quelque  temps,  le  système  aura  acquis  un  cer- 
tain équilibre  mobile  de  température  :  l'eau  de  la  caisse  cessera 
de  s'échauffer,  car  toute  la  chaleur  dégagée  par  le  bec  de  gaz  se 
perdra  par  le  refroidissement  dans  le  tube  où  l'eau  circule.  Des 
thermomètres  t^  et  t^  indiqueront  un  certain  excès  de  la  tem- 
pérature de  la  caisse  sur  la  température  du  tube  situé  à  l'air 
libre.  A  ce  moment  l'appareii  représentera  exactement  la  produc- 
tion, la  dépense  et  la  distribution  de  la  chaleur  dans  un  animal. 
En  effet,  il  y  aura  :  une  température  centrale  élevée,  une  tem- 
pérature périphérique  moindre,  enfin  un  équilibre  entre  la  pro- 
duction et  la  dépense  de  chaleur. 

Considérons  maintenant  la  manière  dont  le  jeu  du  robinet  R 
pourra  maintenir  la  fixité  de  la  température  centrale  (c'est-à- 
dire  celle  de  la  caisse)  malgré  les  variations  de  la  température 
extérieure  ou  les  changements  dans  la  production  de  chaleur. 

§  359.  —  A.  Le  régulateur  de  la  circulation  compense  les  influences 
de  la  température  ambiante,  —  Si  l'air  ambiant  s'échauffe,  la  perte 
sera  diminuée  dans  le  tube;  il  faudra  donc  ouvrir  davantage  le 
robinet  R,  afin  que  le  courant  devienne  plus  rapide  et  amène 
plus  de  chaleur  dans  la  partie  du  tube  où  elle  se  perd.  Si  l'air 
ambiant  se  refroidit,  on  devra  fermer  davantage  le  robinet  B,  pour 
ralentir  le  courant,  et  par  conséquent  diminuer  la  perte  de  chaleur. 

Ce  premier  cas  répond  à  ce  qui  se  passe  normalement  chez  les 
animaux,  lorsque  les  changements  de  la  température  extérieure 
relâchent  ou  resserrent  les  vaisseaux,  réglant  ainsi  la  dépense  de 
chaleur. 

g  360.  —  B.  Le  régulateur  de  la  circulation  compense  les  effets 
d'une  production  inégale  de  chaleur.  —  Si  la  production  de  chaleur 
varie,  le  jeu  du  robinet  B  pourra  maintenir  constante  la  tempé- 
rature centrale.  Donnons  plus  d'intensité  à  la  flamme  du  gaz,  en 
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ouvrant  le  robinet  qui  en  règle  le  jet;  le  liquide  s'échauffera  dans 
la  caisse.  Nous  devons  donc  augmenter  la  perte  en  ouvrant  le 
robinet  R^  et  en  rendant  ainsi  la  circulation  plus  rapide.  Inver* 
sèment,  si  la  flamme  du  gaz  est  moins  intense,  nous  devons^  pour 
empêcher  le  réservoir  de  se  refroidir,  fermer  un  peu  plus  le  ro- 
binet B,  et  ralentir  ainsi  la  circulation  et  par  conséquent  la  dépense 
de  chaleur. 

C'est  de  la  même  manière  que  les  vaso-moteurs  agissent  pour 
rétablir  Tuniformité  de  la  température  centrale,  malgré  les  écarts 
dans  la  production  de  chaleur  ^ 

§  361.  —  C.  Le  régulateur  de  la  circulation  fonctionne  mal  et 
amène  des  troubles  dans  la  répartition  des  températures.  —  Nous 
n'avons  examiné,  jusqu'ici,  que  les  cas  où  les  régulateurs  de  la 
température  fonctionnent  d'une  manière  normale;  mais  nous 
avons  dit  (§347)  que  des  changements  dans  la  répartition  des  tem- 
pératures peuvent  se  produire,  chez  les  animaux,  par  le  fonction- 
nement anormal  de  l'appareil  vaso-moteur,  troubles  que  l'on 
pourrait  appeler  des  dérangements  du  régulateur  de  la  dépense  de 
chaleur.  Voyons  comment  notre  appareil  imite  ces  perturbations. 

Quand  le  régime  régulier  de  la  température  est  établi,  et  qu'un 
certain  écart  est  signalé  par  les  thermomètres  t^  et  <S  entre  les 
températures  centrale  et  superficielle,  si  l'on  ferme  un  peu  le 
robinet  R,on  verra  s'élever  trop  haut  la  température  de  la  caisse, 
pendant  que  s'abaissera  celle  de  l'eau  dans  le  tube  extérieur.  Cet 
état  correspond  &  celui  que  nous  avons  signalé  chez  les  ani- 
maux (g  349)  quand  on  provoque  chez  eux  un  resserrement  vas- 
culaire  intempestif  :  ainsi,  au  moyen  des  poisons  vaso-constric- 
teurs qui  produisent  l'algidité. 

Ouvrons  largement  le  robinet  R,  nous  verrons  la  chaleur  s'é* 
chapper  en  abondance  par  l'augmentation  de  la  déperdition  dans 
l'air.  C'est  le  cas  des  animaux  dont  on  a  paralysé  les  vaso-constric- 
teurs par  la  section  de  la  moelle,  ou  par  certains  poisons,  et 

1.  On  pourrait  rendre  automatique  le  jeu  de  robinet  R  ou  celui  du  robinet  du 
gaz;  l'industrie  emploie  de  nombreux  appareils  de  ce  genre  :  le  régulateur  de  Bun- 
sen, par  exemple,  servirait  à  faire  varier  la  quantité  de  gaz  brûlé  et  à  compenser, 
par  des  changements  dans  la  production,  les  influences  de  la  température  ambiante 
qui  augmentent  ou  diminuent  la  perte  de  chaleur.  En  rendant,  par  un  dispositif  ana- 
logue, le  robinet  R  automatique,  et  en  le  faisant  obéir  aux  changements  de  la  tempé- 
rature de  l'eau  qui  circule  dans  le  tube,  on  imiterait  assez  bien  le  rôle  des  vaso-moteurs 
dans  la  régulation  de  la  température  animale. 
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chez  lesquels  la  chaleur  se  perd  sous  rinfluence  d*une  circulation 
trop  rapide. 


Da  moyea  4  «ppréeler  la  eavse  d'm  ekttBgeaieBt  ««rvena 
Û9mu  la  teaipénitwre  ■■liala. 

§  362.—- Continuons,  pour  plus  de  simplicité,  &  considérer  ce  qui  se 
passe  dans  l'appareil  schématique  représenté  ci-dessus.  Imaginons 
que  le  jeu  des  robinets  nous  soit  caché,  et  que  nous  soyons  mis 
en  demeure  de  deviner  quel  changement  est  survenu  dans  la  pro- 
duction ou  dans  la  dépense  de  la  chaleur,  en  n'ayant  d'autres  ren- 
seignements que  l'indication  des  thermomètres.  Si  nous  n'avions 
à  consulter  qu'un  des  deux  thermomètres  t^  ou  <%  nous  ne  pour- 
rions nous  prononcer  sur  la  cause  des  changements  qu'il  expri- 
merait. 

En  effet,  considérons  le  thermomètre  t*  qui  traduit  ce  qu'on 
pourrait  appeler  la  température  périphérique  de  l'appareil  ;  si  ce 
thermomètre  monte,  cela  peut  tenir  &  ce  qu'on  a  ouvert  davan- 
tage, soit  le  robinet  R,  soit  celui  du  gaz,  c'est-à-dire  augmenté 
la  vitesse  de  la  circulation  ou  augmenté  la  production  de  chaleur. 
Inversement,  un  abaissement  du  thermomètre  C^  peut  tenir  à  une 
clôture  de  l'un  ou  de  l'autre  robinet. 

De  même,  si  nous  n'avions  sous  les  yeux  que  le  thermomètre  ^S 
nous  ne  saurions  pas  si  l'élévation  de  la  température  centrale  est 
due  à  un  accroissement  de  la  production  ou  &  une  diminution  de 
la  dépense  de  chaleur. 

Mais  consultons  les  deux  thermomètres  &  la  fois.  Slls  s'élèvent 
tous  deux,  c'est  que  la  production  de  chaleur  augmente  ;  s'ils 
s'abaissent  tous  deux,  c'est  que  la  production  diminue.  Ainsi, 
des  variations  de  même  sens  dans  les  indications  des  deux  iherma- 
mètres  correspondent  à  un  changement  dans  la  production  de 
chaleur.  Si  les  variations  des  deux  thermomètres  sont  de  sens 
contraire,  c'est  le  robinet  R  qui  a  changé  d'ouverture.  En  eflTet, 
dans  le  cas  où  l'on  ferme  un  peu  ce  robinet  qui  règle  la  circulation 
du  liquide,  l'eau  chaude  se  refroidit  plus  complètement  dans  le 
tube,  mais  celle  qui  est  dans  la  caisse  va  moins  abondamment 
emporter  la  chaleur  au  dehors  ;  la  température  devra  donc  s'éle- 
ver dans  les  parties  centrales. 

Inversement,  une  ouverture  plus  large  du  robinet  R  enlèvera 
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plus  de  chaleur  de  la  caisse  pour  la  jeter  à  Textérieur,  et  la  tem- 
pérature, s'abaissant  dans  les  centres,  s'élèvera  &  la  périphérie. 
Ainsi,  une  variation  de  sens  inverse  des  températures  centrale  et 
périphérique  exprime  un  trouble  vaso-moteur. 

Ces  indications  sont  très  importantes  au  point  de  vue  médical; 
en  effet,  depuis  l'introduction  du  thermomètre  en  clinique,  on 
discute  pour  savoir  quel  est  le  meilleur  endroit  pour  appliquer 
cet  instrument.  La  plupart  des  médecins  préfèrent  rechercher  la 
température  centrale,  parce  qu'elle  est  moins  variable,  tandis  que 
d'autres  conseillent  de  mesurer  la  température  superficielle,  pré- 
cisément &  cause  de  sa  variabilité. 

La  vérité  est  que,  si  l'on  se  borne  à  explorer  la  température  en 
une  seule  région  du  corps,  aucun  choix  n'est  bon,  à  cause  de  l'in- 
certitude qui  existe  toujours  sur  les  causes  de  la  variation  qu'on 
observe.  Il  faut  explorer  la  température  en  deux  endroits  différents, 
dontrun  représente,  autant  que  possible,  la  température  centrale; 
l'autre,  la  température  superficielle  du  corps. 

Pour  l'estimation  de  la  température  centrale,  on  peut  introduire 
le  thermomètre  dans  la  bouche  et  le  faire  tenir  sous  la  langue,  la 
respiration  se  faisant  par  le  nez.  Le  rectum,  l'urèthre,  donnent  des 
températures  qui  correspondent  assez  bien  à  celle  du  sang  dans  les 
régions  profondes.  On  peut  encore  plonger  le  thermomètre  dans 
l'urine  au  moment  de  l'émission,  comme  l'ont  fait  Forel  et  Mosso 
dans  leurs  expériences.  Mais  l'aisselle  est  un  mauvais  endroit 
pour  l'exploration  de  la  température;  nous  en  donnerons  plus 
loin  la  raison. 

Quant  au  lieu  où  Ton  prendra  la  température  des  parties  super- 
ficielles, la  main  paraît  être  le  meilleur,  puisqu'elle  subit,  &  un 
haut  degré,  les  influences  de  la  température  ambiante. 

Il  n'est  pas  nécessaire  de  rappeler  les  précautions  &  prendre 
dans  l'exploration  des  températures  ;  tous  les  médecins  les  connais- 
sent. L'essentiel  est  de  laisser  assez  longtemps  en  place  le  ther- 
momètre qui  doit  marquer  la  température  centrale,  pour  être  sûr 
qu'il  a  atteint  son  équilibre  et  donne  la  vraie  valeur  de  cette  tempé- 
rature, car  c'est  la  plus  importante  à  mesurer  exactement. 

Admettons  le  chiffre  de  37<>,5  pour  la  température  rectale  chez 
rhomme  en  santé;  tout  écart,  en  plus  ou  en  moins,  que  présentera 
la  température  centrale  en  cette  région,  ne  prendra  sa  véritable 
signification  que  si  l'on  observe,  en  même  temps,  la  température  de 
la  main  soumise  aux  causes  extérieures  de  refroidissement.  Ainsi, 
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une  élévation  de  la  température  rectale  à  39^",  40%  kl%  si  elle 
coïncide  avec  un  échaufTement  de  la  main,  signifiera  qu'il  y  a  aug- 
mentation de  la  production  de  chaleur;  si  elle  coïncide  avec  un 
refroidissement  de  la  main,  exprimera  qu'un  resserrement  vascu- 
laire,  ou  quelque  obstacle  à  la  circulation  du  sang,  empêche  la 
chaleur  d'aller  se  perdre  à  la  surface  du  corps.  Un  abaissement  de 
la  température  rectale  au-dessous  de  37<',  s'il  s'accompagne  de 
chaleur  de  la  mai n,  exprimera  un  trouble  des  vaso-moteurs  et  une 
perte  de  chaleur  par  les  surfaces;  mais  s'il  coïncide  avec  un  refroi- 
dissement de  la  main,  il  exprimera  une  diminution  dans  la  produc- 
tion de  chaleur.  Nous  reviendrons  sur  ce  sujet  à  propos  de  la 
température  dans  les  maladies. 


CHAPITRE   XXXII. 

CARACTÈRES  PARTICULIERS  DE  LA  CIRCULATION  DANS  CERTAINS 

ORGANES. 


Circalation  du  cœur.  —  Circulation  des  muscles.  —  Circulation  dans  les  glandes.  — 
Vitesse  de  la  circulation  veineuse  du  foie. 


Bien  que  la  circulalion  s'accomplisse  partout  sous  l'influence 
de  l'impulsion  du  cœur  plus  ou  moins  atténuée  par  la  résistance 
des  petits  vaisseaux,  il  existe  toutefois  pour  les  divers  organes 
des  différences  dans  la  manière  dont  s'effectue  le  mouvement  du 
sang.  Ces  différences  sont  en  relation  intime  avec  l'état  de  repos 
ou  d'action  des  organes,  et  révèlent  une  admirable  harmonie 
entre  les  fonctions  des  êtres  vivants. 

Tout  organe  au  repos  présente  une  circulation  plus  lente  que 
pendant  son  activité.  Partout,  en  effet,  le  sang  est  nécessaire  & 
l'accomplissement  des  fonctions  :  le  cerveau,  lorsqu'il  pense  avec 
intensité,  la  glande,  lorsqu'elle  sécrète,  le  muscle,  lorsqu'il  fait  du 
travail,  ont  besoin  d'une  circulation  plus  rapide  que  pendant  leur 
repos.  En  effet,  ces  fonctions  ne  s'accomplissent  qu'en  empruntant 
au  sang  des  matériaux  qui  s'épuiseraient  bien  vite  s'il  ne  s'en 
faisait  un  renouvellement  continuel  par  une  rapide  circulation. 

Aussi  voit-on  partout  une  relation  intime  entre  l'activité 
fonctionnelle  et  la  rapidité  du  cours  du  sang.  Le  rein,  dont  la  sécré- 
tion est  continue,  a  continuellement  une  circulation  rapide  et 
verse  par  ses  veines  un  sang  rutilant  qui  n'a  pas  eu  le  temps  de 
prendre  les  caractères  veineux,  tandis  que  les  glandes  salivaires 
ou  les  glandes  gastriques  ont  une  circulalion  lente  pendant 
leur  repos,  et  rapide  pendant  leur  sécrétion.  Dans  certains  organes, 
comme  le  poumon  et  le  foie,  dont  le  rôle  est  de  modifier  l'état  du 
sang  veineux,  il  y  a  deux  espèces  de  circulations  :  l'une  que  Ton 
doit  considérer  comme  propre  h  l'organe  lui-mônne  et  destinée  à 


582  LA  CIRCULATION  DO  SANG. 

sa  nutrition,  Tautre,  hors  de  proportion  par  son  abondance  avec 
les  besoins  de  l'organe,  est  destinée  à  modifier  le  sang  qui  le  tra- 
verse. Ainsi,  le  poumon  est  nourri  par  les  vaisseaux  bronchiques, 
tandis  que  le  sang  veineux  de  Tartëre  pulmonaire  traverse  des 
voies  spéciales  où  il  subit,  au  contact  de  l'air,  la  transformation 
connue  sous  le  nom  d'hématose.  De  même,  le  foie,  nourri  par  les 
vaisseaux  émanés  de  Tarière  hépatique,  modifie  le  sang  de  la 
veine  porte  auquel  il  emprunte  en  grande  partie  les  matériaux  de 
la  sécrétion  biliaire. 

La  peau  présente  également  deux  sortes  de  circulations  ré- 
pondant &  des  besoins  différents.  Indépendamment  des  vaisseaux 
qui  président  à  sa  circulation  propre,  la  peau  en  renferme  d'autres 
qui  permettent  un  passage  rapide  du  sang  des  artères  aux  veines: 
ce  sont  les  anastomoses  de  Sucquet  (g  231],  qui  forment  de  riches 
réseaux  au  voisinage  des  articulations  et  qui,  lorsqu'elles  se 
relâchent,  deviennent  le  siège  d'une  circulation  superficielle  très 
rapide  par  laquelle  s'échappe,  en  grande  partie,  la  chaleur  du  sang 
si  elle  se  trouve  en  excès. 

Le  cerveau,  plongé  dans  un  liquide  incompressible,  et  renfermé 
avec  lui  dans  une  cavité  osseuse,  a  une  circulation  assez  diffé- 
rente de  celle  des  organes  dont  l'expansion  est  libre.  Si  l'on  fait 
une  ouverture  aux  parois  du  crâne,  on  reproduit  les  conditions 
des  expériences  précédemment  décrites  où  un  organe,  contenu 
dans  un  appareil  rempli  d'eau,  traduit  ses  changements  de  volume 
par  des  déplacements  de  ce  liquide.  £n  effet,  dans  les  cas  où  il 
existe  une  ouverture  au  crâne  ou  au  rachis,  les  mouvements 
du  liquide  céphalo-rachidien  expriment  les  changements  de  vo- 
lume du  cerveau  qui  sont  liés  &  la  dilatation  ou  au  resserrement 
de  ses  vaisseaux. 

Il  faudrait  des  développements  très  étendus  pour  décrire  les 
particularités  de  la  circulation  des  différents  organes,  même  en 
ne  considérant  que  l'état  adulte,  et  en  laissant  de  côté  les  formes 
successives  par  lesquelles  passe  la  circulation  chez  le  fœtus.  Ces 
phases  si  curieuses  sont  indiquées  dans  les  traités  classiques  ; 
nous  y  renverrons  le  lecteur  et  nous  nous  bornerons  à  étudier, 
chez  l'adulte,  quelques-uns  des  types  les  plus  importants,  tels 
que  la  circulation  du  cœur,  celle  des  muscles,  du  cerveau,  de  l'œil 
et  des  glandes. 
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Be  la  elv««latloB  dans  le  emwtw. 

§  363.  —  Chez  l'homme  et  chez  les  vertébrés  supérieurs,  le  cœur 
possède  des  vaisseaux,  de  sorte  qu'indépendamment  du  sang  qui 
le  traverse,  et  qui  reçoit  de  lui  son  mouvement  pour  les  besoins 
de  la  graude  et  de  la  petite  circulation,  cet  organe  possède  une  cir- 
<;ulation  propre.  Mais  celle-ci  offre  d'intéressantes  particularités  : 
elle  est  intermittente,  ou  du  moins  subit  des  alternatives  d'accé- 
lérations et  de  ralentissements  rythmées  comme  les  mouvements 
du  cœur  lui-même. 

Une  erreur  longtemps  accréditée,  puisqu'elle  était  déjà  discutée 
par  Haller  et  par  Sénac,  consistait  à  admettre  que  les  valvules 
sigmoîdes  de  l'aorte,  soulevées  violemment  par  le  passage  de 
l'ondée  sanguine,  ferment  l'ouverture  des  artères  coronaires  pen- 
dant la  systole  des  ventricules,  de  sorte  que  le  cœur  ne  recevrait 
de  sang  que  pendant  l'abaissement  de  ces  valvules,  c'est-à-dire 
pendant  la  diastole  ventriculaire.  Brucke  a  soutenu  récemment 
cette  opinion  et  s'est  trouvé,  &  cet  égard,  en  lutte  avec  Hyrtl  qui 
prétendait,  au  contraire,  que  l'orifice  des  artères  coronaires  est 
libre  pendant  la  systole  du  ventricule. 

Un  argument  décisif  en  faveur  de  cette  dernière  opinion  est 
fourni  par  l'expérience  de  Chauveau  que  nous  avons  citée  plus 
haut  (g  213),  et  dans  laquelle  ce  savant  a  réussi  &  inscrire  la  vitesse 
du  sang  dans  l'artère  coronaire,  en  même  temps  que  les  pulsations 
de  cette  artère.  On  voit,  sur  les  tracés,  qu'une  impulsion  rapide 
est  imprimée  au  sang  des  coronaires  au  moment  où  le  ventricule 
entre  en  systole  ;  et  de  plus,  que  la  compression  exercée  par  les 
parois  musculaires  des  ventricules  sur  les  branches  artérielles  qui 
les  traversent  obstrue  ces  vaisseaux,  et  arrête  presque  complète- 
ment le  cours  du  sang,  pendant  la  dernière  partie  de  la  phase 
systolique. 

La  circulation  du  cœur  est  donc  intermittente,  non  pas  à  cause 
de  la  discontinuité  de  l'afllux  du  sang,  mais  à  cause  de  la 
variabilité  des  résistances  que  le  sang  éprouve  à  traverser  les 
parois  ventriculaires,  suivant  qu'elles  sont  en  systole  ou  en 
diastole.  Les  artères  du  cœur,  tantôt  oblitérées  &  leurs  branches 
terminales,  tantôt  redevenues  subitement  perméables,  éprouvent 
des  changements  intermittents  de  diamètre  que  Brown-Séquard 
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a  pris  pour  des  mouvements  rythmiques  de  ces  vaisseaux^;  mais 
si  ces  variations  de  calibre  des  vaisseaux  du  cœur  étaient  dues  & 
des  contractions  rythmiques  de  leurs  parois,  il  n'y  aurait  aucune 
raison  pour  que  le  rythme  de  ces  resserrements  vasculaires  coïn- 
cidât avec  celui  du  cœur. 


De  la  clrenlatioB  dmwm  les  ■uiaele*. 

g  364.  —  La  disposition  anatomique  des  capillaires  dans  les 
faisceaux  musculaires  striés  fait  prévoir  que  certains  de  ces  vais- 
seaux, logés  dans  l'interstice  des  fibres  contractiles,  doivent  être 
comprimés  quand  ces  fibres  se  gonflent  en  se  raccourcissant; 
mais,  d'autre  part,  l'existence  d'anastomoses  transversales  semble 
assurer  au  passage  du  sang  des  voies  toujours  perméables.  Il  est 
donc  difficile  de  prévoir,  d'après  la  disposition  anatomique  des 
vaisseaux,  comment  la  circulation  du  muscle  sera  modifiée  sui- 
vant l'activité  ou  le  repos  de  cet  organe;  aussi,  les  physiologistes 
ont-ils  fait  beaucoup  d'expériences  pour  résoudre  cette  ques- 
tion. 

Le  fait  bien  connu  que,  dans  l'opération  de  la  saignée,  on 
augmente  l'écoulement  du  sang  en  faisant  exécuter  au  patient 
des  mouvements  avec  les  doigts,  montre  péremptoirement  que  le 
mouvement  augmente  la  vitesse  de  la  circulation  dans  les  muscles. 
Ge  résultat  n*cst  pas  en  contradiction  avec  ce  que  Chauveau  a  si- 
gnalé, d'un  ralentissement  dans  la  circulation  des  artères  coronaires 
pendant  la  systole  des  ventricules;  en  effet,  après  ce  ralentissement 
systolique,  on  observe  une  accélération  diastolique  très  marquée, 
et  il  est  probable  que  ce  second  effet  prédomine. 

Quand  un  muscle  se  contracte  d'une  manière  intermittente,  les 
compressions  et  relâchements  alternatifs  de  ses  vaisseaux  en- 
travent et  accélèrent,  tour  à  tour,  le  cours  du  sang;  cepen- 
dant, rinfluence  accélératrice  l'emporte,  puisque  les  veines 
versent  plus  de  sang  pendant  l'action  que  pendant  le  repos  du 
muscle.  Mais  quand  on  contracte  un  muscle  d'une  manière  per- 
manente ou  tétanique,  on  y  ralentit  considérablement  le  cours 
du  sang.  11  est  probable  que  la  compression  permanente  à  la- 

1 .  Brown-Séqaard,  Mouvementé  rythmiques  des  artères  coronaires  {Soc.  de  Bio- 
hgie,  1881). 
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quelle  sont  alors  soumis  les  vaisseaux  intra-musculaires  est  la 
caase  de  ce  ralentissement. 

Ces  influences  inverses  de  la  contraction  intermittente  et  de  la 
contraction  permanente  des  muscles  sur  la  circulation  peuvent  se 
démontrer  par  les  changements  opposés  que  ces  deux  modes  de 
contraction  amènent  dans  la  tension  artérielle.  Nous  avons  déjà 
cité  (g  222)  Texpérience  qui  prouve  qu'une  course  rapide  fait  baisser 
la  tension  dans  les  artères  d'un  cheval,  et  que  le  repos  ramène 
cette  tension  à  son  niveau  primitif.  Gela  ne  peut  s'expliquer  que 
par  une  perméabilité  des  vaisseaux  des  muscles  plus  grande 
pendant  le  mouvement  que  pendant  le  repos. 

Pour  prouver  que  la  contraction  permanente  est  un  obstacle 
au  cours  du  sang,  on  peut  faire  sur  soi-même  Texpérience  sui- 
vante: on  applique  au  poignel  un  sphygmographe  &  transmission, 
puis,  pendant  qu'on  inscrit  le  tracé  (fig.  259),  on  contracte  énergî- 
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Fig.  359.  Élévation  de  la  tension  artérielle  par  la  contraction  des  membres  inférieurs. 

quement  les  muscles  des  jambes  et  des  cuisses,  de  manière  à 
tenir  les  membres  inférieurs  en  état  de  rigidité  permanente. 
Aussitôt  la  ligne  d'ensemble  du  sphygmogramme  s'élève,  et  reste 
élevée  pendant  la  durée  de  la  contraction ,  à  peu  près  comme 
si  l'on  avait  comprimé  les  artères  fémorales  *. 

g  365.  —  Eocpériences  directes  sur  les  variations  de  la  circvr- 
lotion  dans  les  miiscleSy  suivant  qu'ils  sont  en  repos  ou  en  action. 
—  Pour  mieux  saisir  les  modiflcations  du  cours  du  sang  dans 
les  muscles  sous  l'influence  du  mouvement  ou  du  repos,  Lud- 
wig  et  Schmidt  ont  opéré  sur  des  muscles  soumis  à  la  circula- 
tion artificielle.  Faisant  arriver  par  l'artère  du  sang  défibriné, 
sous  charge  constante^  ces  auteurs  recueillaient  le  sang  qui  s'échap- 

1.  Ponr  faire  cette  expérience,  il  faut  quelque  habitude;  on  a  d'abord  une  tendance 
à  effectuer  un  effort  quand  on  contracte  énergiquement  ses  muscles;  dès  lors,  les  effets 
respiratoires  de  Teflort  avec  occlusion  de  la  glotte  interviennent.  Il  faut,  pour  être  sûr 
d'éviter  cette  cause  d'erreur,  parler  pendant  la  durée  de  Texpérience  ;  on  est  bien  sûr 
alors  de  n'avoir  pas  la  glotte  fermée  et  Teffort  est  rendu  impossible. 
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pait  par  la  veine,,  et  en  comparaient  les  débits  dans  les  différent» 
états  du  muscle.  Ils  ont  observé  que»  si  le  muscle  est  soumis 
&  des  courants  tétanisateurs,  la  circulation  s'arrête,  tandis  que, 
si  les  courants  qui  Texcitent  sont  assez  éloignés  les  uns  des  autres 
pour  que  le  muscle  passe  par  des  alternatives  de  raccourcissement 
et  de  relâchement,  le  cours  du  sang  est  plus  rapide  que  dans  le 
muscle  au  repos  ^  Ces  expériences  ont  été  reprises  en  Angleterre 
par  Gaskell  qui  a  constaté  également  une  influence  favorable  de 
la  contraction  des  muscles  sur  la  circulation  du  sang*. 

g  366.  —  Influence  de  la  contraction  des  muscles  sur  le  volume 
du  sang  qu'ils  contiennent.  —  Dans  ses  expériences  faites  au 
moyen  du  pléthysmographe,  Mosso^  a  obtenu  des  résultats  qui 
concordent  entièrement  avec  ceux  de  Gaskell.  En  effet,  la  contrac- 
tion musculaire  ferait  diminuer  le  volume  de  Tavant-bras  et  de  la 
main  d'oii  elle  chasse  le  sang.  Dès  que  la  contraction  cesse,  le 
membre  augmenterait  de  volume  par  le  retour  du  sang,  et  garde- 
rait môme  quelque  temps  un  volume  plus  grand  qu'à  Tétai 
normal,  ce  qui  prouve  que  les  vaisseaux  sont  relâchés. 

1.  Pour  appliquer  à  un  muscle  sa  mclhode  des  circulations  arliflcielles,  Ludwig 
(Ludwig  et  Schmidt,  Arheilen  aus  d.  Phyt.  Anst.  zu  Leipzig  1869)  s'adresse  au  bicep» 
femoris  du  chien,  dont  la  circulation  peut  être  Tacilement  isolée  par  des  ligatures  qui 
oblitèrent  les  vaisseaux  artériels  étrangers  au  biceps.  On  conserve  Thypogastrique  et 
la  poplitée  pour  recevoir  des  canules  destinées  à  apporter  au  muscle  du  sang  défibriné: 
deux  autres  canules  sont  appliquées  aux  veines  pour  recueillir  le  sang  qui  aura 
traversé  le  muscle. 

2.  La  méthode  qui  a  déjà  servi  à  apprécier  l'action  des  nerrs  vaso-moteurs  d'après 
Tabondance  plus  ou  moins  grande  de  l'écoulement  du  sang  qui  revient  d*une  région  a 
été  employée  avec  beaucoup  de  taleot  par  Gaskell  (Joum,  of  Phyêiologyt  Cambridge, 
1818)  pour  évaluer  les  effets  de  l'action  des  muscles  sur  la  circulation  dans  leur  inté- 
rieur. Ce  physiologiste,  recueillant,  toutes  les  cinq  secondes,  le  saag  qui  s'écoulait  par 
la  veine,  construisit,  pour  chaque  expérience,  une  courbe  dans  laquelle  ce  débit  était 
porté  en  ordonnée.  Les  expériences  de  Gaskell  montrent  que  la  contractioa  et  le  re- 
lâchement des  muscles  ne  produisent  pas,  à  toutes  leurs  phases,  les  mêmes  effets  sur 
la  circulation  du  sang.  Ainsi,  au  début  de  la  contraction  permanente,  le  courant  vei- 
neux augmente  ;  en  effet,  les  vaisseaux  comprimés  expulsent  le  sang  qu'ils  renfer- 
ment, mais  cet  effet  est  passager,  et  si  la  contraction  se  maintient,  Técoulement  du 
sang  diminue  et  s'arrête  même.  Quand  la  contraction  cesse,  Técoulement  veineux  di- 
minue encore;  en  effet,  il  se  loge  d'abord  une  certaine  quantité  de  sang  dans  les  vais- 
seaux redevenus  perméables,  mais,  au  bout  de  quelques  secondes,  l'écoulement  sanguin 
augmente  et  atteint  son  maximum,  puis  revient  à  la  valeur  moyenne  qu'il  présentait 
pendant  le  repos  des  muscles.  Ces  variations  de  la  circulation  aux  différentes  phases 
de  Taction  du  muscle  rappellent  ce  qui  se  passe  dan»  la  circulation  pulmonaire  aux 
différentes  phases  de  la  respiration  (g  288). 

3.  Mosso,  suite  Variazioni  locale  del  poUo  nel  Vantibraoeio  deP  uomo,  {Labora- 
torio  di  farmacologia  sperimerlale  delVUniveraita  di  Torino^  1878). 
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Les  changements  rythmiques  du  volume  du  bras  qui  corres- 
pondent aux  systoles  du  cœur  et  que  nous  avons  précédemment 
décrits  sous  le  nom  de  pouls  des  organes  (§  126}  sont  modifiés 
d'une  manière  assez  singulière  par  la  contraction  permanente  des 
muscles.  Mosso,  introduisant  le  bras  d'un  homme  dans  son  hy* 
dro-sphygmographe,  recueillit  le  tracé  ligne  l ,  figure  260,  puis, 
lui  faisant  contracter  avec  force  les  muscles  de  Tavant-bras 
et  de  la  main,  observa,  pendant  la  contraction  même,  un  ac- 
croissement de  l'amplitude  des  pulsations,  ligne  2.  Enfin,  après 
que  la  contraction  eut  cessé,  il  vit  l'accroissement  de  l'ampli- 
tude du  pouls  se  maintenir  encore  pendant  plusieurs  minutes, 
ligne  3. 

On  comprend  facilement  le  troisième  tracé  qui  s'explique  par 
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Fig.  3«o.  Pulsations  de  la  main.  —  Ligne  i,  avant  la  contraction  musculaire  ;  ligne  3,  pendant 
la  contraction  ;  ligne  S,  après  la  contraction. 


une  plus  grande  laxité  des  vaisseaux  après  que  la  contraction 
est  finie  ;  ce  résultat  concorde  avec  les  mesures  du  volume  général 
du  muscle  relâché  et  avec  les  expériences  sur  le  débit  veineux 
après  la  contraction.  Mais  comment  expliquer  la  plus  grande 
amplitude  des  variations  cardiaques  du  volume  du  membre  pen- 
dant la  contraction  elle-même,  puisqu'il  est  prouvé  qu'à  ce  mo- 
ment le  membre  reçoit  moins  de  sang?  Il  semble  qu'on  doive 
faire  intervenir,  pour  expliquer  ce  phénomène,  la  compression 
que  les  muscles  exercent  sur  les  vaisseaux  artériels  et  capillaires, 
compression  qui  diminue  la  force  élastique  de  leurs  parois  et  les 
fait  céder  plus  facilement  aux  accroissements  cardiaques  de  la 
pression  (§  308). 

§  367.  —  Influence  des  nerfs  vaso-moteurs  sur  la  circtdation  mus- 
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culaire.  —  Indépendamment  des  influences  mécaniques  qui  mo- 
difient le  cours  du  sang  pendant  l'activité  des  muscles,  il 
peut  s'exercer  une  action  vaso-motrice  capable  d'agir  sur  la 
circulation  de  ces  organes.  Pour  faire  la  part  de  cette  influence, 
Ludwig  et  HâQz  '  ont  fait  des  expériences  directes  :  ils  ont  opéré 
sur  le  biceps  fémoral  du  chien.  Dans  ce  muscle,  les  nerfs  moteurs 
et  les  nerfs  vasculaires  ont  des  origines  différentes  et  suivent 
des  trajets  différents,  de  sorte  qu'il  est  possible  d'étudier  isolé- 
ment l'action  de  chacun  d'eux. 

En  abolissant  l'influence  des  nerfs  moteurs  au  moyen  du  curare, 
Ludwig  el  H&riz  ont  vu  s'accélérer  le  cours  du  sang  dans  les  mus- 
cles sous  l'influence  d'excitations  de  la  moelle  épinièrc  ;  ils  ont 
noté  en  outre  que  les  vaisseaux  des  muscles  sont  très  sensibles 
aux  excitations  traumatiques  :  celles-ci  laissent  après  elles  un  relâ- 
chement persistant  des  vaisseaux  dans  les  parties  qui  ont  été  irritées. 

Cet  épuisement  plus  facile  de  la  contractilité  dans  les  vaisseaux 
musculaires  a  été  nié  par  Griitzner  et  Heidenhain*.  Il  y  aurait,  pour 
ces  auteurs,  des  vaso-dilatateurs  des  muscles  contenus  dans  le 
tronc  du  sciatique.  Heidenhain,  Alexander  et  Gottstein',  coupant 
le  sciatique  et  le  crural  d'un  chien,  ont  vu  que  la  pression  veineuse 
s'élève  plus  vite  du  côté  paralysé  quand  une  influence  quel- 
conque accroît  la  pression  artérielle;  c'est  un  effet  naturel  du  re- 
lâchement des  capillaires. 


De  la  drcnlatloB  émmm  les  glandes. 

g  368.  —  C'est  sur  la  glande  sous-maxillaire  qu'ont  été  faites 
les  expériences  les  plus  complètes  sur  les  relations  qui  existent 
entre  l'état  de  la  circulation  et  la  sécrétion  salivaire.  Ludwig 
a  découvert  l'action  remarquable  de  la  corde  du  tympan,  dont 
l'excitation  provoque  un  écoulement  abondant  de  salive  par  le 
conduit  de  Wharton.  Cl.  Bernard  a  vu,  sous  la  même  in- 
fluence, la  circulation  s'accélérer  beaucoup  dans  les  vaisseaux 
de  la  glande.  Au  lieu  d'un  sang  noir  et  peu  abondant  que  ra- 
menaient les  veines  pendant  l'arrêt  de  la  sécrétion,   on  voit. 


1.  Ludwig  uud  n&fii,  Arbeitm  aus  d.  Phys.  Ànslalt  zu  Leipsig,  p.  93,  1870. 

2.  Analyse  in  Jahresberichte...  Hoffmann  et  Schwalbe^  p.  70^  1878. 

3.  Ibid.,  p.  71. 
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quand  la  glande  fonctionne,  les  veines  projeter  un  jet  saccadé  de 
sang  rutilant.  A  ces  signes  on  peut  reconnaître  qu'un  rel&chement 
s'est  produit  dans  les  vaisseaux  de  la  glande. 

A  l'état  physiologique,  ces  modifications  vaso-motrices  se  pro* 
duisent  lorsqu'une  impression  sapide  accompagne  l'ingestion  des 
aliments  ;  il  survient  alors  un  relâchement  réflexe  des  vaisseaux 
de  la  glande,  comme  dans  l'excitation  de  la  corde  du  tympan. 
Pour  Bernard,  comme  pour  tous  les  physiologistes,  le  centre  réflexe 
de  ces  phénomènes  est  bulbaire.  Ce  n'est  que  très  accessoirement 
que  Bernard  lui-même  a  admis  l'intervention  du  ganglion  sous- 
maxillaire,  et  seulement  lorsque  les  connexions  de  Pappareil  ner- 
veux de  la  glande  avec  les  centres  étaient  complètement  détruites. 

§  369. — De  la  circulation  dans  la  veine  porte  et  dans  le  foie.  —  La 
circulation  de  la  veine  porte  mérite  une  mention  spéciale  &  cause 
du  double  rôle  que  cette  veine  joue  chez  l'adulte.  Ramenant  le  sang 
de  l'intestin,  à  la  façon  d'une  veine  ordinaire,  elle  se  subdivise,  au 
niveau  du  hile  du  foie,  &  la  façon  d'une  artère  ;  ses  branches 
pénètrent  dans  cet  organe,  et  s'y  divisent  en  capillaires  ténus  qui 
donnent  naissance  &  de  nouvelles  ramifications  convergentes 
formant  les  origines  des  veines  sus-hépatiques.  C'est  par  ces  der- 
nières que  le  sang  veineux  venu  de  l'intestin  et  qui  a  traversé  le 
foie  se  verse  dans  la  veine  cave  inférieure.  Rosapelly  ^  a  fort  bien 
étudié  le  mécanisme  de  la  circulation  porte-hépatique  dans  les 
différents  points  de  son  trajet  ;  il  a  vu  comment  la  veine  porte 
présente,  dans  son  parcours  entre  l'intestin  et  le  foie,  une  pres- 
sion positive  qui  augmente  &  chacune  des  inspirations  que  fait 
l'animal,  tandis  que  les  veines  sus-hépatiques  sont  le  siège  d'une 
pression  négative  que  les  inspirations  exagèrent,  comme  cela  se 
passe  pour  toute  veine  voisine  du  thorax.  Ainsi,  dans  l'arbre  vas- 
culaire  qui  traverse  le  foie  et  qui  émane  de  la  veine  porte,  le 
sang  est  doublement  sollicité  &  suivre  son  cours  :  d'une  part,  la 
pression  positive  de  la  veine  porte  a  une  valeur  de  7  à  20  milli- 
mètres de  mercure;  d'autre  part,  l'aspiration  thoracique  du  côté 
des  veines  sus-hépatiques  peut  atteindre  7  ou  8  millimètres.  Ces 
deux  valeurs  s'ajoutent  algébriquement  pour  constituer  la  force 
avec  laquelle  le  sang  traverse  le  foie. 

1.  Ch.-L.  Rofiapelly,  Recherches  théoriques  et  expérimentales  sur  les  causes  et  le 
mécanisme  de  la  circulation  du  foie  (Thèse,  Paris,  1873). 
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On  voit,  d'après  cela,  Timportance  du  rôle  de  la  respiration  pour 
faciliter  la  circulation  hépatique»  et  Ton  conçoit  que  les  influences 
qui  augmentent  l'étendue  des  mouvements  respiratoires,  telles  que 
l'habitude  de  l'exercice  musculaire,  activent  la  circulation  hépa- 
tique, tandis  que  la  vie  sédentaire  produit  une  stase  dans  le  foie  et 
par  conséquent  dans  Tintes  tin. 


Vlle««e  de  la  elrenlailoa  Tetaense  du  foie. 

g  370.  —  L'obstacle  que  le  foie  oppose  au  passage  du  sang  delà 
veine  porte  paraît  plus  faible  que  celui  des  autres  réseaux  capil- 
laires; Rosapelly  a  vu,  en  pratiquant  la  circulation  artiflcielle. 
que  de  Teau  traversait  cet  organe  avec  une  grande  facilité.  Mais 
c'est  surtout  en  recourant  &  la  méthode  de  Hering  qu'il  a  déter- 
miné la  vitesse  de  la  circulation  hépatique.  La  solution  de  cyano- 
ferrure  de  potassium  injectée  dans  la  veine  porte»  au  niveau  du 
hile  du  foie,  a  mis  de  6  &  12  secondes  pour  passer  jusque  dans 
les  veines  sus-hépatiques.  Cette  solution  avait  entièrement  tra- 
versé le  foie  au  bout  d'une  minute.  Des  calculs  qu'il  a  faits  sur  la 
longueur  du  trajet  vasculaire  que  le  sang  veineux  doit  parcourir 
au  travers  du  foie,  Rosapelly  conclut  que  la  vitesse  du  sang  vei- 
neux dans  le  foie  est  d'environ  5  millimètres  par  seconde. 

La  circulation  intesUnale  varie  beaucoup  suivant  l'état  d'absti- 
nence ou  de  digestion  ;  dans  ce  dernier  cas,  le  relâchement  des 
capillaires  intestinaux  fait  affluer  le  sang  en  abondance  dans  la 
veine  porte;  et  comme  le  foie  ne  se  .laisse  pas  traverser  sans 
résistance,  le  sang  s'accumule  dans  cette  veine  qu'il  distend  et 
où  la  pression  s'élève,  malgré  la  grande  extensibilité  de  ses  parois*. 
Il  faut  ajouter  que  pendant  la  période  digestive  il  s'opère  une 
absorption  considérable  de  liquide  par  les  radicules  gastro-intes- 
tinales du  système  porte  :  d'où  résulte  une  nouvelle  cause  d'aug- 
mentation de  la  pression  dans  ce  système.  Aussi  est-ce  dans  Tétat 
de  digestion  que  Rosapelly  a  toujours  trouvé  le  maximum  de 
pression  dans  la  veine  porte. 

!.  L'extensibilité  de  la  veine  porte  et  de  ses  branches  afférentes  est  si  grande,  que  si 
Ton  pratique  la  ligature  de  celte  veine  au-dessous  du  foie,  et  si  Ton  ouvre  Pabdomeii 
pour  que  la  veine  ne  soit  pas  comprimée  extérieurement,  on  la  voit  se  remplir  de 
sang  jusqu'à  ce  que  Tanimal  meure  comme  s'il  avait  subi  la  perte  de  tout  son  saog 
par  bémorrhagie. 
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CARACTÈRES  PARTICULIERS  DE  LA  CIRCULATION   DANS  CERTAINS 

ORGANES  (suite). 

De  la  circulation  cérébrale.  —  Des  palsations  qae  présente  la  surface  du  cenreaa  o.a 
des  méninges  dans  le  cas  de  perle  de  substance  de  la  botte  osseuse.  —  Influence  du 
liquide  céphalo-rachidien  sur  la  circulation  cérébrale.  —  Des  phénomènes  yaso-mo- 
teurs  qui  se  produisent  dans  le  cerveau.  --  De  la  circulation  rétinienne. 


De  Ui  eljFeiilAtloB  eérébrale. 

g  371.  —  La  circulalion  cérébrale  se  traduit  au  dehors  par  des 
phénomènes  qui  ont  depuis  longtemps  attiré  l'attention  des 
observateurs  :  les  battements  des  fontanelles  chez  les  enfants,  et 
les  pulsations  du  cerveau  quand  il  existe  au  crâne  une  perle  de 
substance.  Hais  l'interprétation  de  ces  battements  a  donné  liciu 
&  des  théories  nombreuses  et  &  de  longues  discussions  qui  n'oot 
plus  qu'un  intérêt  historique,  maintenant  qu'il  est  bien  établi  qUe 
les  pulsations  du  cerveau  sont  le  résultat  des  changements  (i|e 
volume  de  cet  organe,  sous  la  double  influence  des  pulsations  du 
cœur  et  des  mouvements  respiratoires  ^ 

Entourés  du  liquide  céphalo-rachidien,  et  enveloppés  dans  lit 
cavité  osseuse  du  crâne  et  du  rachis,  le  cerveau  et  la  moelle  épi- 
niëre  sont  dans  la  même  condition  que  la  main  introduite  dans 
l'appareil  à  déplacement  de  liquide  (§  127).  Si  une  ouverture  est 
faite,  soit  au  crâne,  soit  au  canal  rachidien»  on  pourra  inscrire 

1.  Pour  rbistorique  de  c^  questions,  nous  renverrons  le  lecteur  à  un  important  tra- 
vail de  Salathé  (C.  r.  Lab,^  II)  ei  à  un  mémoire  de  François-Franck,  Recherches  cri- 
tiquee  et  expérimentales  sur  les  mouvements  alternatifs  dtexpansion  et  de  resser^ 
rement  du  eet*veau  dans  leurs  rapports  avec  la  circulation  et  la  respiration  {Joum 
de  Vanat,  et  de  la  physiol.,  mai  1877. 

Cette  question  a  été  reprise  depuis  lors  par  plusieurs  physiologistes,  et  Tensembie 
des  travaux  publiés  jusqu'à  1880  a  été  résumé  dans  un  artido  critique  de  M.  Vaillard 
dans   la  Revue  mensuelle  de  médecine  et  de  chirurgie^  août  18S0. 
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les  mouvements  de  ce  liquide  par  les  procédés  précédemment  in- 
diqués pour  constater  les  changements  de  volume  des  organes 
sous  l'influence  de  la  circulation  et  de  la  respiration.  Sur  les  fon- 
tanelles des  enfants,  sur  les  fongus  de  la  dure-mère,  ou  sur  les 
cicatrices  qui  suivent  les  pertes  de  substance  du  crâne,  il  suffit 
d'appliquer  un  explorateur  de  la  pulsation  du  cœur  {§  99),  pour 
obtenir  des  tracés  fidèles  des  changements  de  volume  du  cerveau. 
Nous  n'aurons  qu'à  emprunter  &  différents  auteurs  les  tracés 
recueillis  dans  leurs  expériences,  pour  montrer  la  parfaite  iden- 
tité des  changements  de  volume  du  cerveau  avec  ceux  des  autres 
organes,  sous  Tinfluence  de  la  circulation  du  sang. 

g  372.  —  Les  changements  de  volume  du  cerveau  correspondent 
parfaitement  aux  changements  de  la  pression  du  sang  dans  les 
artères.  La  preuve  en  est  donnée  par  Texpérience  suivante  que 
nous  empruntons  à  Salathé^  Sur  un  chien  trépané,  on  a  recueilli 
simultanément  figure  A  le  tracé  de  la  pression  du  sang  dans 


Fig.  361.  Inscription  simultanée  iie  la  pression  carotidieuoe  P.C,  des  mouYements  du  oerTcau  T.C, 
de  la  respiration  R.  —  Cette  figure  montre  que  les  changements  de  Tolume  du  cenreau  sont  \m 
au  Tariations  cardiaques  et  respiratoires  de  la  pression  du  sang. 

la  carotide  P.C,  celui  des  mouvements  du  liquide  céphalo-rachi- 
dien T.C,  et  enfin  celui  de  la  respiration  R  inscrit  au  moyen  d'un 
pneumographe.  Des  repères  montrent  l'exacte  superposition  des 
trois  courbes,  et  permettent  de  constater  l'identité  parfaite  des 
variations  de  volume  du  cerveau  avec  les  variations  de  la  tension 
artérielle. 

1.  Salaihé,  RechercJies  sur  le  mécanisme  de  la  circulation  dans  la  cavité  céphalo- 
raekidienne.  {Trav.  Lab.,  t.  II,  p.  346). 
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§  373.  —  Un  obstacle  au  retour  du  sang  veineux  produit  dans  le 
cerveau  une  augmentation  de  volume  semblable  à  celle  que  nous 
avons  indiquée  dans  les  membres  dont  on  comprime  les  veines 
(g  127).  Il  en  est  de  môme  quand  la  pesanteur  relient  le  sang  dans 
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Fig.  262.    Augmentation  du  Tolume  du  cerveau  sous  l'influence  de  l'abaissement  de  la  tète. 

le  cerveau;  cet  organe  se  gonfle  comme  le  ferait  un  membre 
placé  dans  une  position  déclive.  La  figure  262  empruntée  &  Fran- 
çois-Franck montre  l'augmentation  de  vohime  du  cerveau  chez 
UD  sujet  qui  inclinait  la  tête  en  bas. 

g  374.  —  La  compression  des  carotides,  restreignant  l'abord  du 
sang  dans  le  cerveau  à  la  quantité  fournie  par  les  artères  verté- 
brales, produit  une  diminution  du  volume  de  cet  organe  et  un 


Fig.   263.  Pulsations  du  cerveau. 
En  «  on  comprime  les  carotides;  en  m  les  carotides  cessent  d'être  comprimées. 

affaiblissement  de  ses  pulsations.  Mosso  ^  a  recueilli  le  tracé 
figure  263  sur  un  homme  affecté  d'une  large  perte  de  substance 
des  parois  crâniennes.  On  voit  que  de  a  en  ta,  durée  de  la  com- 
pression des  carotides,  le  cerveau  diminue  de  volume  et  n'a  plus 
que  des  pulsations  faibles  ;  on  voit  aussi  qu'à  partir  d'w,  lorsque 


1.  Mosso,  Sulla  CircoL  d.  sangue  nel  cerv,  deW  uomo  (Roma,  1880). 
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la  compression  a  cessé,  les  vaisseaux  du  cerveau  sont  plus  dilata 
qu'à  l'étal  normal,  et  que  leurs  pulsations  sont  plus  fortes.  Cet  effet 
a  déjà  été  signalé  pour  les  autres  organes;  partout  les  vaisseaux 
se  rel&chent  lorsqu'ils  ont  été  un  instant  soustraits  &  la  pression 
normale  du  sang(§  251]. 

g  375.  —  Un  effort  produit  sur  la  circulation  cérébrale  les  mêmes 
effets  que  sur  la  tension  des  artères.  La  figure  264  empruntée  à 
François-Franck»  montre  comment,  pendant  un  effort  d'expiration, 
la  glotte  étant  fermée,  le  cerveau  augmente  de  volume;  comment 
ses  pulsations  deviennent  plus  petites  et  offrent  un  dicrotisme 
très  prononcé;  comment  enfin,  après  l'effort,  la  chute  de  la 
pression  artérielle  entraîne  la  diminution  de  volume  du  cerveau 
dont  les  pulsations  revêtent  les  caractères  déjà  décrits  &  propos 
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Fig.  364.  EffaU  d*aii  effort  sur  les  roouTemenU  du  cenreia. 

des  modifications  du  pouls  (§  317),  et  des  changements  de  volume 
de  la  main  (§  318),  sous  la  même  influence. 

Flemming*  a  constaté  également  que  dans  le  cerveau,  comme 
dans  tous  les  autres  organes,  l'amplitude  des  pulsations  aug- 
mente quand  la  fréquence  des  mouvements  du  cœur  diminue.  La 
toux  aurait  la  même  influence  sur  le  volume  du  cerveau  que  sur 
celui  des  autres  organes;  pendant  la  compression  des  fémorales, 
le  cerveau  se  gonfle;  le  repas,  et  surtout  Tingestion  d'alcool,  aug- 
mentent l'amplitude  des  battements  du  cerveau. 

g  376.  —  Les  changements  de  volwme  du  cerveau  se  produisent 

1.  François-Franck  et  Brisaaud,  Mouvements  du  cerveau  ches  une  femme  atteinte 
(tune  large  perte  de  substance  du  pariétal  {Trav,'lab.,  HI,  p.  141). 
%  Flemming,  The  Motions  of  the  Brain  {Glasgow.  Med,  Joum.  July,  1877). 
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également  dans  le  cas  où  la  boîte  crânienne  est  intacte.  -~  Considé- 
rant comme  inextensibles  les  parois  du  crâne  et  du  canal  rachidien, 
Monro  et  Kellie  avaient  admis  que  le  cerveau  ne  saurait  éprouver 
de  variations  de  volume.  Un  grand  nombre  de  physiologistes  ont 
admis,  d'après  eux,  que  les  mouvements  du  cerveau  ou  du  liquide 
céphalo-rachidien  n'existent  pas  à  l'état  normal  et  qu'ils  exigent, 
pour  se  produire,  une  solution  de  continuité  des  parois  osseuses 
du  crâne  ou  du  canal  médullaire. 

Richet  *  a  démontré  que  l'enveloppe  osseuse  de  Taxe  cérébro- 
spinal ne  doit  pas  être  considérée  comme  rigide  et  de  capacité 
invariable.  L'extensibilité  que  le  canal  spinal  présente  au  niveau 
des  trous  de  conjugaison,  et  la  dépressibilité  des  sinus  veineux, 
permettent,  dit-il,  au  liquide  céphalo-rachidien  de  la  cavité  crâ- 
nienne de  se  loger  dans  le  canal  vertébral,  en  tendant  les  liga- 
ments intervertébraux,  ou  en  déplaçant  une  partie  du  sang  con- 
tenu dans  les  sinus  rachidiens.  Aussi  Richet  a- 
t-il  considéré  le  canal  vertébral  comme  servant 
de  «  tuyau  d'échappement  »  au  liquide  céphalo- 
rachidien,  chaque  fois  que  le  cerveau  augmente 
de  volume*. 

Or,  ces  changements  supposent  un  passage  al- 
ternatif du  liquide  rachidien,  de  la  cavité  du  crâne 


1.  Richet,  Traité  d*anatom%e  chirurgicale, 

1t,  Pour  figurer  ce  rdle  du  caoal  vertébral,  Salathé  a  construit 
un  petit  appareil  qui  reproduit  d^une  manière  fort  simple  les 
déplacements  du  liquide  céphalo-rachidien.  Soit  (ûg.  265)  un  ballon 
de  caoutchouc  G  représentant  le  cerveau  relié,  par  un  tube  a,  à 
une  ampoule  de  caoutchouc  V  qui  répond  au  ventricule  du  cœur. 
Des  compressions  intermittentes  de  l'ampoule  V  produisent  des 
gonflements  intermittents  de  Tampoule  C.  Or  celte  ampoule  G  est 
renfermée  dans  un  ballon  de  verre  B,  plein  d*eau,  de  môme  que 
le  cerveau  est  renfermé  dans  la  bofte  crânienne  remplie  de  liquide 
céphalo-rachidien.  Le  ballon  B  communique  avec  un  tube  R  ter- 
miné lui-même  par  une  ampoule  de  caoutchouc  L.  Ge  tube,  et 
cette  ampoule,  représentent  le  canal  vertébral  avec  son  élasticité  ; 
enfin,  en  haut  du  ballon,  une  large  tubulure  imite,  lorsqu'elle 
est  ouverte,  les  conditions  d'une  trépanation  du  cr&ne.  Nous  sup- 
posons cette  tubulure  fermée  par  un  bouchon. 

Si  Ton  exerce  des  compressions  intermittentes  sur  la  boule  V,  il 
se  produit  des  changements  de  volume  de  Tampoule  cérébrale, 
visibles  &  travers  les  parois  du  ballon  de  verre  ;  en  mÔme  temps, 
on  constate  que  Tampoule  L  qui  termine  le  tube  rachidien  se 
gonfle  par  le  déplacement  du  liquide  céphalo-rachidien.  Vient-on 
tube  R,  Tampoule  cérébrale  devient  absolument  inextensible. 


Fig.  36S.  Schéma  de 
la  disposition  du 
cerreau  et  du  rAle 
du  liquide  céphalo- 
rachidien. 

à  comprimer  le 
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dans  celle  du  rachis,  et  réciproquement.  Ce  mouvement  existe-t-il 
sur  les  animaux  vivants? 

Assurément,  le  passage  est  libre  et  suffisant  pour  permettre 
au  liquide  de  passer  aisément  d'une  cavité  dans  l'autre,  mais 
les  expériences  instituées  jusqu'ici  pour  montrer  TexisteDce  de 
ce  mouvement  ne  sont  pas  concluantes.  Il  est  possible  que  les 
changements  de  volume  du  cerveau  s'opèrent  en  déplaçant  le 
sang  des  veines  cérébrales  par  un  mécanisme  semblable  à  celui 
que  Richet  a  indiqué  pour  les  veines  du  rachis. 

Mosso  a  démontré,  en  elFet,  que  chaque  systole  du  cœur  produit 
une  expulsion  saccadée  du  sang  des  veines  du  cerveau,  et  que  des 
pulsations  veineuses  s'observent  quand  on  introduit  un  manomètre 
dans  les  sinus  du  cr&ne,  et  même  dans  les  veines  jugulaires  ^ 
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Fig.  366.    Tracés  simultanés  de  la  pression  dans  le  sinus  longitudinal  supérieur  3  V, 
et  de  la  pression  carotidieune  G. 

La  figure  266  montre  les  pulsations  du  sinus  sagittal  d'un  chien, 
inscrites  en  môme  temps  que  les  changements  de  la  pression  du 
sang  dans  la  carotide.  On  constate  le  synchronisme  de  ces  deux 
sortes  de  pulsations,  et  l'on  voit,  dans  les  deux  tracés,  les 
influences  de  la  respiration  sur  la  pression  du  sang.  Le  déplace- 
ment du  sang  des  sinus  est  sans  doute  exagéré  par  la  trépanation 
nécessaire  pour  l'application  du  manomètre,  mais  on  ne  peut 
douter  que,  dans  les  conditions  physiologiques,  la  pénétration 
du  sang  artériel  dans  le  cerveau  ne  s'accompagne  d'une  sortie 

1.  Le  déplacement  du  sang  veineux  par  l'abord  du  sang  dans  le  cenreau  avait  été 
vu  et  compris  par  plusieurs  auteurs  anciens,  notamment  par  Carson  (1819);  plus  tard, 
Berthold,  rapprochant  les  modiflcations  circulatoires  intracràniennes  de  certains  phéno- 
mènes analogues  qui  se  produisent  dans  la  circulation  oculaire  et  dont  nous  parlerons 
tout  à  rheure,  a  interprété  dans  le  même  sens  les  pulsations  du  bout  céphalique  des 
jugulaires  {Centralblalt,  1869).  —  Pour  l'historique  de  cette  question,  voyez  un  article 
de  François-Franck  sur  la  circulation  cérébrale  (Gaz.  hebdomadaire,  iuiWei  1881). 
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de  sang  veineux,  lorsqu'on  voit  des  pulsations  isochrones  au 
pouls  se  produire  dans  un  manomètre  adapté  aux  veines  ju- 
gulaires. 

Reste  &  savoir  si  ce  déplacement  du  sang  des  veines  crâniennes 
est  suffisant  pour  loger  tout  le  sang  qui  pénètre  dans  les  artères 
du  cerveau,  ou  si  une  partie  du  liquide  céphalo-rachidien  passe 
du  crâne  dans  le  canal  vertébral,  pour  permettre  Texpansion 
complète  des  artères  du  cerveau.  La  solution  de  cette  question 
appelle  de  nouvelles  expériences.  Toutefois  les  recherches  de 
Mosso*  à  cet  égard  sembleraient  faire  admettre  que  la  circulation 
n'exige  pas  un  passage  du  liquide  intra-crAnien  dans  le  canal 
vertébral.  Le  synchronisme  des  mouvements  du  liquide  céphalo- 
rachidien,  au  crâne  et  au  canal  vertébral,  qu'on  observe  dans  le 
cas  d'une  double  trépanation,  s'expliquerait  par  une  turgescence 
simultanée  des  artères  crâniennes  et  spinales,  sous  Tinfluence  des 
systoles  du  cœur  et  des  mouvements  respiratoires. 


paluitloiM  qne  présente  la  ■■rteee  da  eerreaa  on  d««  ménlaces 
daas  les  eas  de  perte  de  eabstaaee  de  la  boite  oseeuoe. 


g  377. — Nous  n'avons  considéré,  jusqu'ici,  que  les  mouvements 
du  liquide  céphalo-rachidien  produits,  sur  un  animal  trépané,  par 
les  changements  de  volume  des  artères  du  cerveau.  Mais,  dans  les 
lésions  du  crâne,  c'est  bien  souvent  le  cerveau  lui-même,  ou  les 
méninges,  qui  font  hernie  par  Touverture  osseuse,  et  présentent 
des  pulsations  isochrones  au  pouls.  Ces  pulsations  n'expriment 
pas  la  turgescence  propre  de  la  région  du  cerveau  qui  fait  saillie 
au  niveau  de  la  perforation  ;  elles  sont  la  résultante  de  l'expansion 
totale  des  vaisseaux  cérébraux  dont  l'effet  se  concentre  au  niveau 
de  l'ouverture  du  crâne.  La  substance  du  cerveau,  molle  et  semi- 
fluide,  obéit,  à  la  manière  d'un  liquide,  aux  changements  de 
pression  qui  se  produisent  à  l'intérieur  de  la  botte  crânienne.  On 
attribuait  autrefois  ces  déplacements  de  la  portion  herniée  du 
cerveau  à  un  soulèvement  de  la  totalité  de  cet  organe  sous  l'in- 
fluence des  pulsations  artérielles  de  l'hexagone  cérébral. 

l.MossOj  loceit.,  p.  124. 
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Uiflaeaee  ém  llqalde  eé^halo*melil4lea  mw  la  elrealAtloa  eéréhrale. 

§  378.  —  Le  liquide  céphalo-rachidien  constitue  un  admirable 
moyen  de  protection  pour  la  substance  délicate  du  cerveau  qui, 
suspendu  et  également  comprimé  en  tous  sens  dans  un  liquide 
de  densité  à  peu  près  égale  à  la  sienne,  échappe  aux  chocs  et  aux 
ébranlements  qui  eussent  été  pour  lui  des  causes  de  lésions 
graves.  Il  semble  en  outre  que  la  présence  de  ce  liquide  s'oppose 
à  la  trop  brusque  expansion  des  artères  cérébrales ,  et  amortisse 
les  chocs  qui  pourraient  provenir  de  cette  cause  intérieure.  Mais 
ce  liquide  me  semble  avoir  en  outre  une  influence  que  je  n'ai  vue 
signalée  nulle  part  :  celle  d'atténuer  les  effets  de  la  pesanteur  sur 
la  circulation  cérébrale,  et  de  Tel  rendre  moins  inégale  dans  les 
différentes  attitudes  du  corps. 

Reportons-nous  au  schéma  qui  représente  théoriquement  la 
disposition  du  cerveau  et  du  liquide  céphalo-rachidien.  Supposons 
que  Tappareil  soit  tenu  verticalement,  comme  le  représente  la  fi- 
gure 265;  la  colonne  formée  par  le  poids  du  liquide  céphalo-ra- 
chidien renfermé  dans  Taxe  spinal  tend  à  produire,  dans  la  cavité 
crânienne,  un  vide  qui  se  manifestera  par  une  rentrée  d'air  si 
nous  ouvrons  le  robinet  situé  en  haut  de  l'appareil.  La  même 
aspiration  s'exerce  dans  le  cr&ne  d'un  animal  que  nous  place- 
rions dans  une  attitude  verticale.  Si  nous  trépanons  la  colonne 
vertébrale,  puis  le  crâne,  dans  cette  attitude,  au  moment  de  la 
trépanation  crânienne,  nous  verrons  s'affaisser  les  méninges  cé- 
rébrales et  se  gonfler  les  méninges  rachidiennes,  ce  qui  annonce 
une  descente  du  liquide  sous  l'influence  de  la  pesanteur. 

Sur  les  sujets  atteints  d'une  perte  de  substance*  du  crâne,  on 
constate  que,  dans  l'altitude  couchée,  la  membrane  cicatricielle 
est  convexe  et  molle,  tandis  que  s'ils  prennent  l'attitude  verti- 
cale, la  cicatrice  devient  concave  et  tendue,  parfois,  au  point 
de  supprimer  toute  pulsation  cérébrale. 

Dans  l'intégrité  de  la  botte  crânienne,  cette  aspiration  existe 
nécessairement,  et  si  elle  ne  se  traduit  pas  au  dehors,  nous  devons 
admettre  qu'elle  produit,  sur  le  cerveau  lui-même ,  une  aspira- 
tion analogue  &  celle  d'une  ventouse  et  tend  &  dilater  les  vais- 
seaux du  cerveau.  Or  c'est  précisément  dans  l'attitude  verticale 
que  le  cours  du  sang  artériel  est  entravé  par  la  pesanteur,  il 
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semble  donc  que  cette  action  défavorable  au  cours  ascendant  du 
Bang  soit  compensée  par  Tinfluence  aspiratrice  dont  nous  venons 
de  parler.  Inversement,  dans  l'attitude  couchée,  l'aspiration  du 
liquide  céphalo-rachidien  devient  nulle  ;  dans  la  position  verti- 
cale, la  tète  en  bas,  elle  doit  se  transformer  en  une  compression 
de  la  surface  extérieure  du  cerveau,  sous  la  charge  de  la  colonne 
du  liquide  rachidien  qui  agit  de  haut  en  bas. 

Il  suit  de  I&  que  les  vaisseaux  du  cerveau  éprouvent  probable- 
ment, &  un  moindre  degré  que  ceux  de  la  face,  les  influences  des 
changements  d'attitude  qui  amènent  de  si  grandes  modifications 
dans  la  coloration  du  visage. 


I^aoméaes  ▼•••-■loténps  qvl  se  prodalaent  daas  le  e«rrea«. 

g  379.  —  Outre  les  changements  de  volume  qu'éprouvent  les 
vaisseaux  du  cerveau  sous  l'influence  du  cœur,  de  la  respiration 
et  de  la  pesanteur,  il  en  est  d'autres,  plus  importants  encore  & 
connaître,  qui  dépendent  de  leur  contractilité  propre  et  de  Taction 
des  nerfs  vaso-moteurs.  La  fonction  cérébrale  est  liée  intimement 
à  l'état  de  la  circulation  :  le  cerveau  se  congestionne  dans  la 
pensée  intense,  tandis  que  ses  vaisseaux  se  resserrent  et  ralen- 
tissent le  cours  du  sang  dans  l'état  de  repos  de  l'esprit  et  en 
l'absence  d'émotions. 

Donders  avait  déjà  recouru,  pour  constater  la  variabilité  de  la 
circulation  cérébrale,  à  un  ingénieux  procédé  qui  consiste  à 
trépaner  le  cr&ne  d'un  animal,  et  &  protéger,  par  un  disque  de 
verre,  le  cerveau  dénudé  ;  on  obsersre  l'état  des  vaisseaux  &  tra- 
vers cette  sorte  de  fenêtre. 

L'inscription  des  changements  de  volume  du  cerveau,  chez 
l'homme  affecté  de  perforation  crânienne,  fournit  un  moyen 
bien  plus  précis  de  constater  l'état  de  la  circulation  cérébrale. 
C'est  par  cette  méthode  que  Mosso  s'est  attaché  à  déterminer  les 
changements  qui  se  produisent  dans  la  circulation  du  cerveau 
sous  diverses  influences. 

Sur  différents  sujets  affectés  de  plaies  du  crâne,  ce  physiolo- 
giste a  appliqué  un  appareil  explorateur  des  pulsations  relié  à  un 
tambour  à  levier,  et  il  a  recueilli  des  tracés  qui  démontrent  que  la 
circulation  du  cerveau  subit  des  variations  locales  qui  ne  peuvent 
s'expliquer  que  par  des  contractions  ou  des  relâchements  des  vais- 
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seaux  du  cerveau.  Nous  ne  pou- 
vons rapporter  complètement  ces 
intéressantes  expériences,  mais 
nous  en  citerons  quelques  ré- 
sultats. 

Dans  le  sommeil ,  le  cerveau 
diminuerait  de  volume  et  présen- 
terait des  pulsations  moins  am- 
ples ,  ce  qui  est  d'accord  avec 
Topinion  de  Donders  qui  consi- 
dère le  cerveau  comme  anémié 
pendant  le  sommeil.  Au  réveil,  au 
contraire,  Hosso  a  vu  le  cerveau 
se  gonfler  notablement  et  ses  pul- 
sations augmenter  d'amplitude. 
Les  mêmes  effets  se  sont  produits 
dans  le  sommeil  naturel  et  dans 
le  sommeil  provoqué  par  le  chlo- 
ral. 

§  380.  —  La  partie  la  plus  cu- 
rieuse du  travail  de  Mosso  est  celle 
où  ce  physiologiste  étudie  les  in- 
fluences des  émotions  et  de  la 
pensée  sur  la  circulation  céré- 
brale. Les  expériences  furent  faites 
sur  un  paysan  atteint  de  perte  de 
substance  du  cr&ne.  Cet  homme 
fut  soumis  &  une  double  explora- 
tion,celle  des  changements  de  vo- 
lume de  Tavant-bras  et  celle  des 
pulsations  cérébrales  ;  on  recueil- 
lit alors  un  double  tracé.  Or,  cha- 
que fois  qu'on  éveillait  Tattention 
du  patient,  soit  par  un  bruit,  soit 
en  l'appelant  par  son  nom,  on 
constatait  des  effets  inverses  au 
cerveau  et  &  la  main  ;  le  cerveau 
augmentait  de  volume,  tandis  que 
les  vaisseaux  de  la  main  se  resser- 
raient. Ce  fait  a  son  importance, 
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et  montre  bien  que  les  changementa  du  volume  du  cerveau  et 
de  la  main  n'étaient  point  passifs  et  reliés  à  un  changement  de 
l'impulsion  cardiaque,  sans  quoi  ils  eussent  été  tous  deux  de 
même  sens. 

Pour  provoquer  chez  son  malade  un  effort  intellectuel,  Mosso 
recourut  au  moyen  suivant  :  il  lui  proposa  la  solution  d'une 
multiplication  de  deux  chifiTres  &  effectuer  mentalement  pendant 
que  le  tracé  s'inscrivait.  Il  vit  que  peu  de  temps  après  le  mo- 
ment a  (flg.  267)  où  le  problème  avait  été  posé,  le  cerveau  aug- 
mentait de  volume  et  présentait  des  pulsations  plus  fortes. 
C'était  l'instant  où  le  sujet  en  expérience  effectuait  sa  multiplica- 
tion ;  puis,  un  nouveau  gonflement  du  cerveau  se  produisit  au 
moment  où  le  patient  allait  exprimer  de  vive  voix  le  résultat  de 
son  calcul.  Pendant  ce  temps  l'inscription  des  changements  de 
volume  de  l'avant-bras  ne  traduisait  aucune  variation  notable 
dans  la  circulation  de  ce  membre. 

Il  semble  donc  que  c*était  bien  &  l'activité  cérébrale  qu'on 
devait  attribuer  les  phénomènes  vaso-moteurs  qui  se  produisaient 
dans  les  vaisseaux  du  cerveau.  On  a  objecté  à  Mosso  que,  sous 
l'influence  d'une  contention  d'esprit,  on  ne  respire  pas  comme  à 
l'état  normal,  et  que  cette  influence  peut  avoir  retenti  sur  la 
circulation  cérébrale,  mais  il  ne  parait  pas  que  ces  objections 
aient  de  valeur  réelle. 

Ces  études  qui  ne  sont  qu'à  leur  début  promettent  d'intéres- 
sants résultats;  elles  ouvrent  un  champ  nouveau  et  plein  d'intérêt 
aux  expérimentations  physiologiques. 

De  Ui  «lr«BUittoa  rétlateniie. 

g  381.  —  C'est  par  l'axe  du  nerf  optique  que  passent  les  artères 
et  les  veines  de  la  rétine.  Ces  vaisseaux  apparaissent  à  l'inté- 
rieur de  l'œil  au  niveau  de  la  papille,  et  se  divisent  en  branches 
qu'on  peut  suivre  longtemps  et  dont  les  divisions  dichotomiques 
finissent  par  former  des  rameaux  imperceptibles.  Cette  arbori- 
sation vasculaire  constitue  une  circulation  isolée,  car  on  n'admet 
pas  aujourd'hui  l'existence  d'anastomoses  entre  la  circulation 
rétinienne  et  les  vaisseaux  ciliaires,  au  niveau  de  Vora  serrala. 

L'appareil  vasculaire  qui  rampe  à  la  surface  de  la  rétine  est 
soumis  à  une  certaine  pression  :  la  tension  de  la  sclérotique  com- 
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prime  les  milieux  liquides  de  Tceil  avec  une  force  qui  crée  dans 
ces  liquides  une  pression  de  20  à  aO""  de  mercure.  C'est  donc 
sous  cette  pression  que  se  fait  normalement  la  circulation  réti- 
nienne  ;  à  chaque  pulsation  du  cœur,  la  turgescence  des  artères 
élève  légèrement  la  pression  intra-oculaire,  on  peut  s'en  assu- 
rer au  moyen  d*un  manomètre  &  mercure  à  colonne  très  fine 
(g  114)  dont  la  canule  serait  piquée,  &  travers  la  sclérotique,  jus- 
que dans  les  humeurs  de  Tceil. 

En  comprimant  le  globe  de  Tœil  avec  le  doigt  pendant  qu'on 
examine  la  rétine  à  Tophthalmoscope»  on  voit  pâlir  cette  mem- 
brane ;  les  vaisseaux  les  plus  petits  disparaissent  d'abord,  puis 
les  veines  et  les  artères  s'effacent,  le  sang  artériel  ne  pouvant  plus 
pénétrer  dans  l'œil,  et  le  sang  veineux  s'échappant  au  dehors. 
Sous  l'influence  de  cette  anémie,  la  rétine  est  frappée  de  cécité 
passagère.  Tout  se  passe,  dans  la  circulation  rétinienne,  comme 
dans  celle  d'un  organe  graduellement  anémié  par  compression. 
Hais  avant  de  produire  cette  anémie  complète  de  la  rétine,  on 
assiste  à  de  curieux  phénomènes  :  je  veux  parler  de  battements 
vasculaires  qui  se  succèdent  dans  l'ordre  suivant. 

Les  veines  rétiniennes  se  vident  en  partie  de  leur  contenu 
sanguin  et  leurs  branches  d'origine  deviennent  invisibles;  les 
troncs  volumineux  restent  seuls  apparents,  et  l'on  voit  le  sang 
qu'ils  renferment  s'échapper  du  côté  de  la  papille,  pour  refluer 
et  s'échapper  encore.  Ces  mouvements  du  sang,  décrits  sous  le 
nom  de  pulsations  veineuses,  s*observent  spontanément  dans  une 
maladie  qui  élève  beaucoup  la  pression  intra-oculaire,  le  glatp- 
corne. 

A  un  degré  plus  prononcé  de  compression  de  ToBil,  les  veines 
sont  vidées,  et  c'est  dans  les  artères  que  les  battements  appa- 
raissent. Comprimons  l'œil  plus  fortement  encore,  nous  verrons 
les  artères  ne  recevoir  de  sang  que  dans  les  maxima  de  la  pres- 
sion artérielle,  puis  n'en  plus  recevoir  du  tout  Ainsi,  du  côté  des 
artères,  les  choses  se  passent  comme  dans  tous  les  organes  soumis 
&  une  compression  ^§  308).  Le  seul  phénomène  obscur  consiste 
dans  les  pulsations  veineuses  que  développe  la  compression  de 
l'œil.  On  sait,  eu  effet,  que  le  pouls  veineux  des  extrémités  ne  se 
produit  que  dans  les  cas  de  dilatation  des  vaisseaux  capillaires  et 
de  passage  facile  du  sang  des  artères  aux  veines  (|  284).  Or,  la 
compression  de  l'œil  aurait  précisément  pour  effet  de  rétrécir  les 
capillaires  et  de  faire  obstacle  au  passage  du  sang;  ce  n'est 
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donc  point  par  le  mécanisme  ordinaire  que  se  produit  le  pouls 
des  veines  de  la  rétine. 

Si  Ton  tÀte  le  pouls  d'une  artère  en  môme  temps  qu'on  examine 
le  fond  de  Tœil,  on  voit  qu'une  décoloration  subite  des  veines 
correspond  au  pouls  artériel.  En  effet,  le  gonflement  des  artères 
rétiniennes  ne  peut  se  faire  sans  un  affaissement  des  veines.  L'in- 
compressibilité du  contenu  liquide  de  Tœil  et  Tinextensibilité  de 
la  sclérotique  imposent  cette  alternance  du  calibre  des  vaisseaux 
artériels  et  veineux.  Telle  est  la  théorie  proposée  par  Donders  ^ 
pour  expliquer  les  battements  veineux  qui  s'observent  dans  un 
œil  comprimé. 

On  pourrait  s'étonner  de  voir  le  calibre  des  veines  subir  des 
variations  si  apparentes  tandis  que  l'augmentation  du  diamètre  des 
artères  n'est  pas  appréciable.  Mais  il  faut  remarquer  qu'il  existe 
une  grande  différence  entre  l'état  de  ces  deux  sortes  de  vaisseaux 
à  l'intérieur  de  l'œil.  Les  artères,  lorsqu'elles  sont  remplies,  sont 
de  forme  cylindrique  et  leurs  changements  de  calibre  sont  très 
peu  visibles.  Mais  les  veines  s'aplatissent  sous  la  pression  du 
liquide  et,  entre  leurs  parois  presque  adossées,  s'étale,  sur 
une  assez  grande  largeur,  une  mince  couche  de  sang.  A  la  moin- 
dre compression,  l'adossementdes  parois  de  la  veine  s'effectue  et  la 
lame  sanguine  s'échappe,  amenant  une  décoloration  subite. 

Les  pulsations  des  artères  de  la  rétine  n'apparaissent,  avons- 
nous  dit,  que  sous  l'influence  d'une  compression  de  l'œil  plus  forte 
que  celle  qui  provoque  les  battements  veineux.  Il  y  a  cependant 
des  cas  où  les  artères  de  la  rétine  ont  présenté  spontanément  des 
battements  sans  qu'on  en  ait  vu  dans  les  veines.  Ainsi  dans  l'in- 
suflisance  aortique  *,  où  la  pression  du  sang  subit  de  très  grands 
écarts  entre  ses  maxima  et  ses  minima.  Les  effets  de  cette  lésion 

1 .  Voiri  pour  rhistorique  de  celte  question)  un  mémoire  récent  de  Helfreich  (VUrlz* 
bourg,  1881). 

S41  manquait  à  celle  théorie  une  démonstration,  on  la  trouverait  dans  les  expé- 
riences de  Mosso  sur  la  circulation  cérébrale  ($  375)  qui  montrent  que  la  dilatation  arté- 
rielle s'accompagne  d'impulsion  simultanée  du  sang  contenu  dans  les  veines.  S'il  était 
possible  de  voir  l'état  de  la  circulation  cérébrale,  on  conslalerait  sans  doute  dans  les 
veines. du  cerveau  des  pulsations  négatives  pareilles  à  celles  des  veines  de  la  rétine, 
n  y  a  certainement  encore  d'autres  organes  où  la  circulation  s'effectue,  pour 
ainsi  dire,  dans  un  appareil  clos;  le  testicule  et  certaines  glandes  doivent  offrir  des 
conditions  assez  analogues.  Mais  c'est  le  cerveau,  avons-nous  vu,  qui  offre  au  plus  haut 
degré  celle  particularité,  de  ne  pouvoir  recevoir  du  sang  artériel  qu'autant  qu'une 
certaine  quantité  de  sang  veineux  s'échappe  pour  lui  faire  place; 

2.  Annales  d'ocuiisUquey  t.  LXVU,  p.  278. 
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valvulaire  sur  la  circulation  artérielle  seront  décrits  plus  loin  (ils 
expliquent  tout  naturellement  les  battements  qu'on  a  observés 
dans  les  artères  de  la  rétine). 

Dans  la  syncope,  Wordsworth^  a  vu  également  battre  les  artères 
rétiniennes;  mais  dans  ce  même  cas,  la  cause  était  toute  diffé- 
rente, le  cœur  était  très  ralenti,  et  il  est  probable  que  la  tension 
artérielle  était  trop  faible  pour  que  le  sang  pénétrât  dans  les 
vaisseaux  rétiniens,  sauf  aux  moments  où  les  systoles  cardiaques 
élevaient  cette  tension. 

1.  J.  G.  Wordsworlh;  Ophthalmic  HospUal  Reports,  vol.  IV,  l**  partie,  1864. 
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DE   LA  CIRCULATION   DU   SANG    DANS  LES  MALADIES. 


Les  lois  physiologiques  se  retrouvent  dans  les  troubles  pathologiques  de  la  circulation. 

—  Troubles  de  la  circulation  capillaire  dans  les  maladies.  —  Des  forces  qui  prési- 
dent à  la  cireulatioD.  —  Caractères  extérieurs  de  la  forte  et  de  la  faible  tension 
artérielle.  —  Effets  produits  par  une  vitesse  inégale  dans  la  grande  et  la  petite 
circalalion.  —  Importance  du  contrôle  réciproque  des  différents  éléments  de  dia- 
gnostic :  auscultation  combinée  avec  la  méthode  graphique  et  avec  la  détermination 
des  températures.  —  Caractères  graphiques  des  altérations  organiques  de  l'appareil 
circolatoire.  —  Importance  de  la  précision  du  diagnostic  dans  les  maladies  du  cœur. 

—  Influence  de  la  respiration  sur  la  circulation  dans  les  maladies  du  cœur  et 
des  vaisseaux.  —  Résultats  empiriques  fournis  par  les  caractères  du  pouls  et  de  la 
pulsation  du  cœur  dans  les  maladies. 


Ijen  lois  physiologiques  se  retrouTeitt  d«Ms  les  troubles 
patholoifl^ues  de  la  clreulatloa. 

g  382. — En  abordant  Tétude  pathologique  de  la  circulation,  nous 
n'entrons  pas  dans  une  voie  nouvelle  :  la  pathologie,  en  effet, 
n'est  pas  soumise  &  des  lois  spéciales,  et  les  maladies  n'amènent 
parfois  qu'un  trouble  très  léger  dans  l'harmonie  des  fonctions.  Si 
la  doctrine  de  Broussais,  subissant  le  sort  de  tous  les  systfemes,  a 
prioriy  est  aujourd'hui  abandonnée,  elle  a  laissé  après  elle  une 
grande  idée  qui  constitue  toute  une  révolution  médicale,  c'est  que 
la  médecine  est  physiologiqite.  C'est-à-dire  que,  dans  la  production 
des  phénomènes  morbides»  il  n'intervient  pas  de  forces  spéciales, 
mais  seulement  les  forces  qui  président  aux  fonctions  normales 
de  la  vie. 

Lorsqu'un  poison  est  introduit  dans  le  sang,  il  exalte  ou  atténue 
les  propriétés  des  tissus,  excite  ou  paralyse  certains  nerfs,  et 
entraîne  ainsi  des  troubles  de  la  circulation  dont  nous  avons  déjà 
cité  quelques  exemples  (§332).  Bien  des  causes  morbifiques  sem- 
blent agir  de  la  môme  manière. 
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Les  germes  infectants  qui  pénètrent  notre  organisme  et  dans 
certaines  maladies,  s'y  multiplient  en  quantités  effroyables,  ne 
paraissent  pas  troubler  la  circulation  d'une  manière  directe  et 
mécanique.  Ces  corpuscules  sont,  en  général,  trop  ténus  pour 
embarrasser  le  cours  du  sang  dans  les  voies  capillaires;  mais, 
par  leur  développement  même,  ils  font  subir  aux  humeurs  une  alté- 
ration que  nous  pouvons  concevoir  comme  analogue  aux  chan- 
gements qu'éprouvent  certains  liquides  sous  l'influence  de  la 
fermentation.  Le  sang,  dès  lors,  est  empoisonné  et  provoque  dans 
la  circulation  des  troubles  de  différentes  sortes. 


Trovbles  de  la  elrealatloB  «aplUalre  dans  les  maladies. 

§  383.  —  Les  maladies  dont  le  caractère  dominant  est  un  trouble 
de  la  circulation  vasculaire  ont  été  rassemblées  par  les  nosolo- 
gistes  dans  des  groupes  voisins  les  uns  des  autres  ;  on  y  trouve 
des  affections  dont  les  unes  sont  généralisées  dans  l'économie 
tout  entière,  tandis  que  d'autres  se  localisent  dans  un  ou  plusieurs 
organes.  Ainsi,  la  fièvre  et  Talgidité  avec  leurs  différentes 
formes,  les  états  congestifs  et  inflammatoires,  les  hémorrhagies 
spontanées,  etc.  Les  découvertes  modernes  sont  venues  justifier 
un  pareil  groupement,  et  montrer  que  l'élément  principal  de  ces 
états  morbides  semble  consister  en  une  altération  du  mouvement 
du  sang. 

La  couleur,  le  volume  et  la  température  des  organes  varient, 
en  effet,  quand,  leur  état  circulatoire  change.  C  est  principalement 
cet  ordre  de  phénomènes  qui  a  attiré  l'attention  des  médecins  et 
leur  a  fait  saisir  une  ressemblance  symptomatique  entre  des 
affections  souvent  très  diverses  parleurs  effets  ou  parleurs  causes. 
Mais  si  la  médecine  ancienne  a>compris  l'analogie  qui  existe  entre 
ces  différentes  maladies,  elle  a  été  moins  bien  inspirée  quand 
elle  a  cherché  à  assigner  une  cause  à  chacune  d'elles;  privée  de 
notions  physiologiques,  elle  fut  réduite,  pour  expliquer  les  symp- 
tômes, à  des  hypothèses  trop  souvent  prises  pour  des  réalités. 

De  tout  temps,  la  chaleur  animale  a  été  considérée  comme  le 
phénomène  vital  par  excellence*  depuis  les  légendes  les  plus 
anciennes  jusqu^aux  théories  médicales  contemporaines,  on 
trouve,  sous  différentes  formes,  la  même  idée:  une  combustion 
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incessante  produit  de  la  chaleur  chez  les  êtres  vivants;  à  la  mort, 
le  foyer  s'éteint  et  le  cadavre  se  refroidit. 

En  voyant  que,  dans  certaines  parties  du  corps,  la  tem- 
pérature s'élève  ou  s'abaisse,  on  a  conclu  que  dans  ces  parties  la 
force  vitale  s'accroissait  ou  diminuait,  de  sorte  que,  peu  à  peu,  la 
pathologie  tout  entière  se  réduisit  à  des  accroissements  ou  à  des 
diminutions  de  force,  à  des  états  sihéniques  ou  asthéniqiLes^  à  des 
manifestations  d'activité  ou  de  passivité.  Les  noms  changeaient, 
mais  l'idée  générale  restait  la  même  :  partout  on  retrouvait  ce  dua- 
lisme fait  de  deux  entités^  la  force  et  la  faiblesse,  déguisées  sous  des 
noms  différents. 

En  ce  qui  concerne  les  changements  qui  se  manifestent  dans  la 
température  animale  et  qui  constituent  le  phénomène  le  plus  appa- 
rent dans  certaines  maladies,  la  physiologie  nous  apprend  à  dis- 
tinguer les  changements  dans  la  production  de  chaleur,  de  ceux 
qui  ne  consistent  qu'en  une  répartition  anormale  de  cette  chaleur 
dans  l'économie. 

On  a  vu  (§  362)  que  la  production  de  chaleur  en  excès  se  traduit  ' 
par  une  élévation  de  la  température  dans  les  centres  et  dans  les 
parties  périphériques  tout  à  la  fois,  tandis  qu'un  trouble  vaso- 
moteur,  s'il  échauffe  les  régions  superficielles,  ne  le  fait  qu'en 
refroidissant  les  parties  profondes.  On  distinguera  de  la  même  ma- 
nière le  refroidissement  qui  tient  à  la  production  de  la  chaleur  de 
celui  qui  dépend  d*un  obstacle  à  la  circulation. 


Des  forées  4«1  président  *  la  elrenlAtloB. 

g  384.  —  Dans  les  chapitres  qui  précèdent,  on  a  montré  que  la 
circulation  présente  des  variations  locales  qui  accélèrent  ou  ra- 
lentissent le  cours  du  sang  dans  chaque  organe,  et  des  variations 
générales  qui  modifient  la  vitesse  du  courant  sanguin  dans  l'or- 
ganisme entier.  Pour  obtenir  ces  effets,  il  semble  que  la  nature 
n'ait  besoin  que  d'une  seule  force ,  la  contraclilité  du  cœur  et 
des  petits  vaisseaux.  Cette  force,  augmentée  ou  diminuée,  soit 
dans  une  région  circonscrite,  soit  dans  une  grande  étendue  du 
système  vasculaire,  rend  compte  de  tous  les  changements  de  la 
circulation. 

Des  faits  nombreux  portent  à  admettre  que  le  cœur  accomplit 
un  travail  sensiblement  uniforme  et  que,  s'il  accélère  son  rythme, 
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les  ondées  qu'il  envoie  dans  les  artères  sont  moins  volumi- 
neuses,  ou  rencontrent  moins  de  résistance;  s'il  ralentit  ses  mou- 
vements, c'est  qu'il  envoie  des  ondées  plus  abondantes,  ou  qull 
éprouve  plus  de  résistance  à  se  vider. 

La  pénétration  plus  ou  moins  abondante  du  sang  dans  le  sys* 
tëme  artériel,  ou  dans  une  artère  en  particulier,  donne  naissance 
à  des  phénomènes  très  bien  connus  aujourd'hui,  mais  qu'il  était 
impossible  de  comprendre  autrefois.  Et  cependant,  même  avant 
la  découverte  de  la  circulation  du  sang,  on  cherchait  déjà  à  leur 
assigner  une  cause.  C'était  toujours  en  imaginant  des  Forces  ou 
des  propriétés  particulières  du  cœur  et  des  vaisseaux  qu'on  fai- 
sait face  à  toutes  les  exigences.  Ces  hypothèses  ont  été  trop  facile- 
ment acceptées  par  les  générations  suivantes,  plus  portées  au  res- 
pect des  anciens  qu'à  la  recherche  toujours  pénible  de  la  vérité. 

De  nos  jours  encore,  certains  médecins  sentant,  au  voisinage 
d'une  partie  enflammée,  les  artères  battre  avec  une  force  insolite, 
attribuent  ces  pulsations  exagérées  à  un  surcroît  de  l'action  des 
vaisseaux.  Ne  rétrogradent-ils  pas,  sans  s'en  douter,  jusqu'à  l'en- 
fance de  la  médecine?  N'invoquent-ils  pas  cette  force  pulsifique  des 
artères  que  la  découverte  de  Harvey  eût  dû  pour  jamais  ensevelir 
dans  l'oubli? 

Suivant  l'état  de  contraction  ou  de  relâchement  des  petits  vais- 
seaux, la  circulation  présente,  dans  les  maladies,  deux  types  oppo- 
sés :  celui  de  la  forte  tension  artérielle  et  celui  delà  faible  tension. 


C«r«cté^e«  extérieurs  de  la  ffmrte  et  de  la  faible  teaaiea 
artérielle. 

§  385.  —  L'uniformité  du  travail  du  cœur  implique  cette  consé- 
quence, que  les  variations  de  la  circulation  tiennent,  presque  exclu- 
sivement, à  des  changements  de  calibre  des  petits  vaisseaux  sous 
l'influence  du  système  nerveux  vaso-moteur.  Quand  le  relâchement 
se  produit  dans  les  vaisseaux  d'une  grande  partie  de  l'organisme, 
il  en  résulte  un  abaissement  de  la  tension  artérielle  ;  quand  c'est 
le  resserrement  des  vaisseaux  qui  prédomine,  les  artères  ont  une 
forte  tension.  Ces  deux  états  opposés  de  la  circulation,  à  tension 
forte  ou  à  tension  faible,  se  traduisant  par  un  ensemble  de 
signes  qui  permettent  de  les  distinguer  chez  l'homme,  et  d'ap- 
précier l'état  de  la  tension  artérielle,  presque  aussi  sûrement 
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qu'on  le  Tait  chez  les  animaux  au  moyen  du  manomètre.  Ces  signes 
sont  empruntés  aux  caractères  de  la  pulsation  du  cœur  et  des  ar^ 
tèreSy  ainsi  qu'&  la  répartition  de  la  température. 

La  forte  tension  artérielle  s'accompagne  ordinairement  de  pul- 
sations rares  (g  21 7)  ;  le  cœur  se  vide  difficilement,  la  pénétration  du 
sang  dans  les  artères  est  lente  (g  1 8 1  )  et  ne  provoque  pas  ces  brusques 
coups  de  bélier  qui  impriment  aux  vaisseaux  une  Torte  et  brusque 
dilatation  ;  le  dicrotisme  n'a  que  peu  d'amplitude,  mais,  en  revan^ 
che,  les  rebondissements  du  pouls  peuvent  être  multiples,  à  cause 
du  long  intervalle  qui  leur  donne  le  temps  de  se  produire  (g  175). 
La  pulsation  du  cœur  présente,  au  niveau  du  ventricule  gauche, 
une  phase  systolique  ascendante  indiquant  un  effort  croissant  du 
ventricule  pendant  toute  la  durée  de  la  systole  (g  169).  En  même 
temps,  le  resserrement  des  petits  vaisseaux ,  cause  primitive  de 
cette  tension  élevée  des  artères,  se  traduit  par  la  diminution  du 
volume  des  extrémités  (g  250),  par  la  moindre  coloration  des  tégu- 
ments, par  l'abaissement  de  la  température  périphérique  (g  342);  le 
sang,  logé  en  grande  partie  dans  le  système  artériel,  remplit  moins 
les  vaisseaux  veineux  dont  le  calibre  parait  presque  effacé  :  il  existe, 
en  effet,  un  antagonisme  constant  entre  la  tension  artérielle  et  la 
tension  veineuse. 

La  faible  tension  artérielle  se  traduit  par  les  phénomènes  oppo- 
sés &  ceux  qui  viennent  d  être  décrits;  il  n'est  pas  nécessaire  de 
les  énumérer  spécialement. 

Tels  sont  les  caractères  qui  révèlent  l'élévation  ou  l'abaissement 
de  la  tension  artérielle^  quand  ces  états  dépendent  du  relâchement 
ou  de  la  contraction  des  petits  vaisseaux;  il  en  est  autrement 
quand  les  changements  de  la  tension  dépendent  d'un  défaut  d'har- 
monie entre  la  circulation  pulmonaire  et  la  circulation  générale 
(g  290). 


EfTet»  prodaltft  par  vite  Tltesse  iné^Ale  damm  la  sraitde  et 
la  petito  clremiatlon. 

§  386.  — Nous  avons  vu  qu'une  môme  quantité  de  sang  doit,  à 
chaque  instant,  traverser  chacune  des  portions  de  l'appareil  circu- 
latoire. Une  coupe  idéale  faite  au  niveau  du  cœur  droit  ou  du 
cœur  gauche,  au  niveau  de  Taorte  ou  de  Tartère  pulmonaire,  des 
capillaires  généraux  ou  des  capillaires  du  poumon,  doit  présenter, 
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en  tous  ces  points,  le  même  débit;  sans  cela,  le  sang  s'accumu- 
lerait en  amont  du  point  où  la  circulation  est  ralentie. 

.Cette  uniformité  de  la  circulation  dans  tous  les  segments  du 
parcours  du  sang  est  incessamment  troublée.  Une  compression 
exercée  sur  une  veine  suffit  pour  accumuler  une  notable  quantité 
de  sang  derrière  le  point  comprimé  et  pour  enlever,  pendant  un 
certain  temps,  à  la  circulation,  le  sang  qui  est  retenu  dans  les 
veines  distendues.  Une  stase  bien  plus  importante,  car  elle  retentit 
sur  la  circulation  veineuse  tout  entière,  est  celle  qui  se  produit 
dans  le  cœur  droit  et  dans  les  artères  pulmonaires,  quand  les 
vaisseaux  du  poumon  ne  laissent  point  passer  une  quantité  de 
sang  égale  à  celle  qui  traverse  la  grande  circulation. 

Cette  stase  pulmonaire,  on  en  connaît  les  effets  d'après  les  ré- 
sultats de  Texpérimentation  physiologique  (§  290)  :  on  sait  qu'elle 
empêche  le  cœur  gauche  de  se  remplir  assez  pour  envoyer 
aux  artères  une  quantité  suffisante  de  sang.  Il  y  aura  donc,  dans 


Fig,  3M.  Pools  de  'agonie  dans  un  cas  de  stase  pulmonaire  arec  cyanose. 

le  cas  d'obstacle  à  la  circulation  pulmonaire,  un  ralentisse- 
ment de  la  circulation  artérielle  et  un  refroidissement  des  extrémi- 
tés, comme  dans  le  cas  d*une  contraction  exagérée  des  petits  vais- 
seaux de  la  grande  circulation.  Mais  une  différence  fondamentale 
distinguera  ces  deux  états  :  tandis  que  dans  le  resserrement  des 
capillaires  généraux  la  tension  artérielle  est  forte,  le  pouls  rare  et 
peu  rebondissant,  dans  le  cas  de  stase  pulmonaire  (fig.  26n)  la  ten- 
sion artérielle  est  faible,  le  pouls  est  fréquent,  dicrote,  et  présente 
ordinairement  des  influences  respiratoires  très  marquées. 

C'est  surtout  la  fréquence  du  pouls  qui,  en  l'absence  d'indi- 
cations manométriques,  permet  de  distinguer  sur  l'homme  les 
effets  de  la  stase  pulmonaire  de  ceux  de  la  contraction  des  capil- 
laires généraux.  Encore,  ce  signe  n'esl-il  pas  infaillible  :  dans  la 
péritonite,  par  exemple,  l'accumulation  d'une  grande  quantité  de 
sang  dans  les  veines  abdominales,  en  détournant  de  la  circulation 
une  grande  partie  de  la  masse  du  sang,  produira  des  effets  très 
analogues  à  ceux  d'une  stase  dans  les  vaisseaux  du  poumon^ 

QueUe  que  soit  la  précision  des  moyens  dont  on  dispose  pour 
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reconnaître  la  nature  des  troubles  circulatoires,  la  sagacité  du 
médecin  aura  toujours  une  grande  part  lorsqu'il  s*agira  de  discer- 
ner la  cause  de  deux  effets  identiques.  C'est  en  faisant  concourir 
un  grand  nombre  de  moyens  différents  pour  le  diagnostic  d'une 
maladie  ou  d'une  lésion  de  l'appareil  circulatoire,  que  Ton  arri* 
vera  à  en  déterminer  la  nature  avec  certitude. 


ht  eoBlr^le    rédpr^qae    é^m   êÊtÊéw^mîm   éléoMBls  ée 
••tlct  «■•eolUitloit  «•■ibiBée  «wee  to  aiélbode  (mphl^ae 
et  «vee  la  détormlnatlan  des  teaipératares. 

g  387.  —  A  l'époque  où  fut  publiée  la  Physiologie  médicale  de 
la  circulation  du  sang^  je  n'avais  encore  appliqué  sur  l'homme 
que  le  sphygmographe,  et  cependant  je  pouvais  déjà  montrer  que 
certains  types  du  pouls  donnent  des  renseignements  de  haute 
valeur  pour  le  diagnostic  des  maladies  du  cœur  et  des  vaisseaux. 
Mais  j'insistais  sur  la  nécessité  de  ne  recourir  à  l'emploi  exclusif 
d'aucun  moyen  de  diagnostic»  et  de  contrôler  toujours  par  l'aus- 
cultation les  signes  fournis  par  les  tracés  du  pouls.  Aujourd'hui 
qu*un  nouvel  élément^  la  cardiographie,  s'ajoute  à  ceux  sur  les- 
quels on  pouvait  baser  le  diagnostic  des  maladies  du  cœur,  la 
détermination  des  lésions  de  cet  organe  deviendra  plus  précise 
encore,  mais  à  la  condition  que  l'on  fasse  concourir  au  diagnostic 
tous  les  moyens  dont  on  peut  disposer. 

La  cardiographie  et  la  sphygmographie  combinées  se  prêtent  un 
mutuel  appui;  on  comprend  mieux  le  mécanisme  de  la  circulation 
cardio-vasculaire  quand  on  peut  saisir  à  la  fois  comment  le  sang 
est  chassé  par  le  ventricule,  et  comment  il  est  reçu  par  les  artères. 
Dans  les  maladies  du  cœur  surtout,  la  cardiographie  s'annonce 
comme  un  précieux  élément  de  diagnostic  ;  elle  révèle  en  effet  des 
actes  dont  l'existence  échappe  à  tout  autre  moyen  d'observation , 
tels  que  la  réplétion  des  ventricules,  l'action  plus  ou  moins 
énergique  des  oreillettes,  la  vacuité  plus  ou  moins  grande  qui  suit 
la  systole  ventriculaire,  etc. 

Si  Tauscultation  traduit  quelquefois  par  des  bruits  anormaux 
des  lésions  valvulaires  très  légères,  d'autres  fois  elle  ne  donne  que 
des  signes  peu  prononcés  pour  des  lésions  importantes  qui  com- 
promettent beaucoup  la  fonction  du  cœur.  En  somme,  l'intensité 
des  bruits  révélés  par  l'auscultation  n'est  pas  en  raison  du  trouble 
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de  la  circulation  cardiaque.  L'inscriplion  de  la  pulsation  du  cœur, 
traduisant  au  contraire  le  trouble  fonctionnel,  supplée  à  ce  que 
l'auscultation  a  d'insuffisant. 

'  Nous  consacrerons  un  chapitre  spécial  aux  bruits  anormaux 
tiui  se  produisent  dans  le  cœur  et  dans  le  système  vasculaire.  On 
a  généralement  considéré  ces  bruits  comme  résultant  du  pas- 
sage du  sang  par  un  oriHce  rétréci,  et  en  vertu  de  cette  théorie 
générale  on  a  admis,  sans  preuves  suffisantes,  des  spasmes  sié- 
geant aux  orifices  du  cœur  ou  sur  le  trajet  des  vaisseaux.  Nous 
ferons  voir  qu'un  simple  abaissement  de  la  tension  artérielle,  tel 
qu'il  s'en  produit  après  une  course  rapide,  après  une  hëmor- 
rhagie,  ou  pendant  la  Gèvre,  sufQt  pour  faire  naître  un  bruit  de 
BOufQe  aux  orifices  artériels  du  cœur;  tandis  qu'une  élévation  de  la 
pression  artérielle  atténue  ou  supprime  les  bruits  qui  se  produi- 
duisent  &  ces  orifices,  même  quand  il  existe  une  lésion  organique 
^u  cœur  ou  des  vaisseaux. 

La  théorie  des  i)ruits  de  soufQe  relève  entièrement  de  la  physi- 
que, ainsi  que  Chauveau  l'a  fait  voir  par  de  remarquables  expé- 
riences que  nous  aurons  à  exposer,  en  nous  écartant  parfois,  sur 
certains  points,  de  la  théorie  de  ce  physiologiste. 


ém  r«pp*rell  drcalatolve. 

§  388.  —  Tandis  que  les  troubles  fonctionnels  de  la  circulation 
se  traduisent  par  un  nombre  assez  restreint  de  types  du  pouls 
exprimant  des  changements  dans  la  contraction  des  capillaires, 
et  peut-être  dans  la  force  du  cœur,  les  altérations  organiques 
du  cœur  et  des  vaisseaux  donnent  naissance  à  un  nombre 
presque  infini  de  variétés  du  pouls  et  de  la  pulsation  cardiaque. 
Cela  tient  à  ce  que  les  lésions  portent,  en  général,  sur  plusieurs 
points  de  l'appareil  circulatoire.  Une  lésion  simple  et  n'atteignant 
quun  seul  orifice  du  cœur  est  chose  rare,  car  presque  toujours  la 
lésion  d'un  orifice  consiste  en  un  rétrécissement  avec  insufGsaDce 
des  valvules;  le  plus  souvent  plusieurs  orifices  sont  altérés  à  la 
fois,  et  ces  lésions  se  compliquent,  dans  certains  cas,  d'athérome 
-de  l'aorte  et  des  gros  vaisseaux. 

Toutes  ces  altérations  modifient  le  cours  du  sang,  chacune  é,  sa 
manière,  de  sorte  que  la  combinaison  de  lésions  de  sièges  diffé- 
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rents,  d'intensités  inéigales,  engendre  une  variété  extrêoie  de 
troubles  dans  la  circulation  cardio-vasculaire. 

On  se  perdrait  dans  cette  complication,  si  Ton  n'avait  de  pré- 
cieux moyens  d'analyser  la  signification  des  tracés  pathologiques 
du  cœur  ou  des  vaisseaux.  Ces  moyens  consistent,  d'une  part  dans 
les  expériences  de  pathologie^  au  moyen  desquelles  on  crée  sur 
un  animal  toile  ou  telle  lésion  du  cœur  ou  des  artères  ;  d'autre 
part,  dans  l'emploi  de  l'appareil  artificiel  ou  schéma  de  la  circu- 
lation. Sur  cet  appareil,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  dit,  on  gou- 
verne à  son  gré  la  force  impulsive  du  cœur,  le  volume  des  sys- 
toles, la  réplétion  des  cavités  et  la  résistance  des  petits  vaisseaux  ; 
on  change  l'élasticité  de  l'aorte  ou  des  artères;  on  rétrécit  les 
orifices  du  cœur  ;  on  en  rend  les  valvules  insuffisantes  ;  enfin  on 
pratique  des  rétrécissements  des  artères,  ou  bien  on  adapte  à  ces 
vaisseaux  des  poches  élastiques,  imitant  les  différentes  sortes  d'à- 
névrysmes. 

Depuis  que  l'inscription  des  pulsations  du  cœur  est  devenue 
applicable  à  la  clinique,  elle  a  apporté  de  nombreux  renseigne- 
ments sur  la  nature  des  lésions  du  cœur  ou  des  vaisseaux.  D'autre 
part,  cette  inscription  combinée  &  celle  du  pouls  ou  de  la  respira- 
tion fait  saisir  d'importantes  relations  qui  échapperaient  le  plus 
souvent  &  nos  sens. 

Les  cardiogrammes  et  les  sphygmogrammes  recueillis  simulta- 
nément donnent  la  mesure  du  temps  qui  s'écoule  entre  la  pulsation 
du  cœur  et  celle  d'une  artère.  Cette  mesure,  que  l'emploi  du  c/iro- 
nographe  permet  d'obtenir  avec  une  exactitude  extrême;  traduit 
le  plus  ou  moins  de  facilité  que  le  cœur  éprouve  à  se  vider,  car 
les  valvules  sigmoîdes  de  l'aorte  se  soulèvent  plus  ou  moins  tôt, 
suivant  la  charge  exercée  sur  elles  par  la  pression  du  sang  (§  79). 

Mais  c'est  surtout  pour  apprécier  le  retard  différent  du  pouls  de 
deux  artères  que  l'inscription  simultanée  des  deux  pulsations  a 
de  l'importance.  On  peut  ainsi  mesurer  avec  exactitude  le  défaut 
de  synchronisme  des  pulsations  dans  deux  artères  homologues, 
phénomène  que  les  médecins  connaissent  sous  le  nom  de  pouk 
différent  et  auquel  ils  attachent,  avec  raison,  une  grande  impor- 
tance pour  le  diagnostic  du  siège  des  anévrysmes.  Or,  le  défaut 
de  synchronisme  du  pouls  de  deux  artères  homologues  n'est 
perceptible  au  toucher  que  dans  des  cas  fort  rares,  lorsque 
l'intervalle  entre  les  deux  battements  est  très  grand;  dans 
les  tracés ,  au  contraire ,  on  apprécie  facilement  un  défaut  de 
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synchronisme  d'un  vingtième  ou  d'un  trentième  de  seconde. 
Quand  le  pouls  est  irrégulier,  il  est  indispensable  dlnscrire  à 
la  fois  les  pulsations  du  cœur  et  celles  des  artères»  si  Ton  veut 
connaître  la  véritable  nature  du  rythme  anormal  des  pulsations. 
Il  existe,  en  effet,  des  types  variés  d'irrégularités  du  pouls.  Parfois 
le  nombre  des  battements  du  cœur  excède  celui  des  pulsations 
artérielles,  parce  que  certaines  systoles  ventriculaires  sont  trop 
faibles  pour  soulever  les  valvules  sigmoldes  et  pour  faire  pénétrer 
le  sang  dans  les  artères.  Gela  se  produit  quelquefois  par  suite 
d'inégalités  dans  la  force  des  systoles,  mais  plus  souvent  encore 
par  suite  d'un  reflux  du  sang  à  travers  la  valvule  mitrale  insuffi- 
sante. Or  ces  reflux  s^accompagnent  de  caractères  particuliers 
de  la  pulsation  du  cœur  inscrite  au  cardiographe. 


■■ipoit«ae«  êe  la  prë«lsioB  du  éimgmomU»  dmmm  les 


§  389.  —  Le  concours  de  tous  les  éléments  dont  on  dispose 
aujourd'hui  donne  une  précision  très  grande  au  diagnostic  des 
lésions  cardiaques.  On  a  fait,  il  est  vraità  notre  école  organicienne 
le  reproche  de  pousser  déjà  trop  loin  cette  précision.  Gela  ne 
conduit,  disait-on,  qu'à  la  constatation  de  désordres  tellement 
graves  qu'ils  sont  au-dessus  des  ressources  de  la  thérapeutique. 
Lorsque  Bouillaud  a  affirmé  que  le  diagnostic  d'une  maladie  du 
cœur  était  devenu,  grâce  à  Tauscultation,  aussi  certain  que  celui 
de  n'importe  quelle  maladie  chirurgicale,  à  côté  de  ses  admira- 
teurs il  s'est  trouvé  des  indifférents  qui  considéraient  toute  cette 
perfection  comme  stérile  et  rappelaient  la  célèbre  épigraphe  que 
Gorvisart  écrivit  en  tète  de  son  livre  sur  les  maladies  du  cœur  : 
Hseret  lateri  lethalis  arundo. 

Dût-on  admettre  l'exactitude  de  Tassertion  de  Gorvisart  et  con- 
sidérer les  lésions  du  cœur  comme  incurables,  il  n'en  est  pas 
moins  vrai  que  ces  maladies  peuvent  persister  pendant  bien  des 
années  sans  compromettre  la  vie.  Souvent  ces  lésions  ne  causent 
la  mort  qu'indirectement,  quand  elles  se  compliquent  de  maladies 
pulmonaires  ou  d'accidents  cérébraux.  Mais  Tincurabilité  des  lé- 
sions organiques  du  cœur  n'est  rien  moins  que  démontrée  ;  chez 
les  jeunes  sujets  principalement,  on  constate  souvent  la  dispari- 
tion de  tous  les  signes  d'une  lésion  valvulaire  ;  on  est  alors  en 
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droit  d'admettre  que  cette  lésion  elle-même  a  disparu.  J'ai  vu, 
pour  mon  compte,  des  exemples  de  guérison  totale  d'insuffisances, 
aortiques  trës  caractérisées. 

Du  reste,  la  parfaite  connaissance  de  la  nature  d'une  lésion  du 
cœur  permet  seule  d'instituer  ce  que  l'on  peut  appeler  l'hygiène 
spéciale  du  malade,  et  de  prescrire  des  moyens  destinés,  tantôt  à 
faciliter  la  circulation  générale  ou  la  circulation  pulmonaire,  tan- 
tôt h  produire  un  resserrement  des  vaisseaux  de  la  grande  ou  de- 
la  petite  circulation. 

L'étude  graphique  de  la  fonction  du  cœur  et  des  vaisseaux  est 
un  excellent  moyen  de  suivre  les  elTeis  d'un  traitement ,  et  de- 
saisir  l'action  des  médicaments  d'après  la  comparaison  des  types 
recueillis  à  différents  intervalles  après  leur  administration.  C'est 
ainsi  que  Lorain,  et  après  lui  beaucoup  d'éminents  praticiens, 
ont  étudié  sur  les  malades  les  effets  de  la  digitale,  de  Topium,  de 
la  quinine,  etc.  La  thérapeutique  chirurgicale  elle-même  s'éclaire- 
de  cette  méthode  quand  elle  veut  observer  la  marche  de  certaines 
guérisons,  soit  qu'il  s'agisse  de  constater  le  retour  graduel  de  la 
circulation  d'un  membre  après  une  ligature  d'artère,  soit  qu'il 
faille  suivre,  jour  par  jour,  heure  par  heure,  l'oblitération  graduelle 
d'un  anévrysme  ou  celle  des  vaisseaux  d'une  tumeur  pulsatile. 


lees  de  la  respiration  sur  la  eirenlalloa  dans  les  maladies  ém 
eœar  et  des  Talsseaux. 


§  390.  —  Dans  la  circulation  normale,  on  aperçoit  à  peine  sur 
le  sphygmogramme  les  influences  de  la  respiration  ;  mais,  dans 


Fig.  269.  Influences  exagérées  de  la  respiration  sur  les  caractères  du  pouls  dans  l'asthme. 

les  maladies,  cette  influence  est  parfois  très  marquée,  soit  que  les 
mouvements  respiratoires  agissent  avec  plus  d'énergie,comme  dans 
l'asthme  (fig.  269],  ou  dans  les  cas  d'obstacles  au  passage  de  l'air  par 
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les  voies  respiratoires  ;soitque  le  cœur  OU  les  vaisseaux  se  trouvent 
dans  un  état  qui  les  rende  plus  sensibles  aux  influences  de  la 
respiration.  Un  anévrysme  de  Taorte,  par  exemple,  rend  par- 
fois les  influences  respiratoires  sensibles  jusque  dans  des  artères 
très  éloignées  du  cœur;  d'autre  part,  certaines  lésions  du  cœur, 
telles  que  la  persistance  du  canal  artériel,  se  traduisent  par  des 
inflexions  du  sphygmogramme  qui  correspondent  aux  phases  de 
la  respiration.  Il  est  bien  entendu  que  ces  signes  échappent  entiè- 
rement au  tact  le  plus  exercé. 

Les  irrégularités  du  pouls  sont  quelquefois  rythmées  avec  la 
respiration.  Or,  bien  que  le  rôle  de  la  respiration  soit,  dansées 
cas,  encore  assez  obscur,  on  arrivera  bientôt  peut^tre  à  le  com- 
prendre. En  effet,  Tinfluence  de  la  respiration  modiGe  le  rythme 
du  cœur  chez  certains  animaux,  chez  le  chien  par  exemple  (§  100). 
Celte  modification  s'observe  surtout,  paratl-ii,  quand  la  tensioD 
artérielle  est  élevée.  11  y  a  là  des  rapprochements  à  faire,  et  des 
expériences  à  instituer;  nous  les  signalons  à  Taltention  des  phy- 
siologistes et  des  médecins. 


Bésaltals  empiriques  fonrais  pmw  les  earaetéres  da  pouls 
et  ém  la  poisatloit  du  ecsur  dans  les  aialadles. 

§  391.  —  Il  arrive  quelquefois  de  rencontrer,  dans  certaines 
maladies,  des  formes. du  pouls  ou  de  la  pulsation  du  cœur  qui  se 
reproduisent  à  peu  près  constamment  avec  des  types  identiques, 


Fig.  370.  Caractères  dn  pouls  dans  la  colique  de  plomb. 

sans  qu'il  soit  possible  d'assigner  une  cause  à  la  production  de 
ces  formes.  Dans  ces  cas,  il  est  important  de  ne  pas  hasarder  une 
théorie.  Pourquoi  le  pouls  de  la  colique  de  plomb  et, en  général, 
de  rintoxication  saturnine,  a-t-il  des  dicrotismcs  mulliples  et 
une  ascension  verticale  (fig.  270j?  Pourquoi  rinsufDsatice  mitrale 
produitrclle,  plus  que  toute  autre  lésion  du  cœur,  l'irrégularité 
du  pouls?  Pourquoi  les  fièvres  éruptives  présentent-elles,  souvent 
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à  leur  début,  un  pouls  fréquent,  mais  dépourvu  des  caractères 
de  la  Faible  tension  artérielle,  etc.  ?  Toute  réponse  actuelle  à  ces 
questions  aurait  l'inconvénient  d'empêcher  des  recherches  nou- 
velles; et  pourtant  on  entrevoit  déjà  la  cause  probable  de  ces  ca- 
ractères du  pouls. 

I^  colique  de  plomb  parait  s'accompagner  d'un  surcroit 
d'énergie  de  la  systole  du  c  a  v .  L'insufDsance  mitrale,  en 
produisant  un  reflux  de  sang  du  ventricule  dans  l'oreillette  gau- 
che, constitue  une  diminution  du  travail  de  la  systole  qui  est 
ainsi  avortée;  cela  permet  au  cœur  d'exécuter,  après  une  courte 
pause,  une  systole  nouvelle  (§  217).  Mais  ces  interprétations,  nous 
le  répétons,  seraient  prématurées;  des  expériences  spéciales,  sou- 
vent répétées  et  variées  de  diverses  manières,  donneront  seules 
une  réponse  satisfaisante  à  ces  questions. 

§  392.  —  De  Cassocialion  des  dilférents  éléments  de  diagnostic. 
—  La  percussion,  la  paipation  et  l'auscultation  sont  les  trois  pré- 
cieux moyens  qui  ont  porté  le  diagnostic  des  affections  du  cœur  & 
un  haut  degré  de  précision.  Il  n'y  a  rien  à  ajoutera  ce  qu'on  trouve 
dans  les  traités  classiquessur  l'application  qui  peut  enétre faite,  ni 
sur  la  préférence  qui  doit  être  accordée  ù  chacun  de  ces  moyens, 
suivant  les  cas  particuliers  ;  mais  il  est  utile  de  montrer  comment 
rinscription  de  la  pulsation  du  cœur  s'associe  aux  autres  mé- 
thodes, et  de  faire  ressortir  les  avantages  de  celte  association. 

La  percussion  du  cœur  et  la  paipation  renseignent  sur  la  posi- 
tion et  sur  le  volume  de  l'organe  central  de  la  circulation  ;  elles 
déterminent  le  lieu  oii  l'on  doit  rechercher  la  pulsation  de  chacun 
des  ventricules;  elles  indiquent  parfois  un  déplacement  ou  une 
augmentation  de  volume  du  cœur,  par  suite  desquels  la  pulsation 
doit  être  explorée  ailleurs  qu'en  son  siège  ordinaire.  L'auscultation 
suffit  bien  souvent  pour  faire  le  diagnostic  du  siège  de  la  lésion 
à  laquelle  on  a  affaire,  de  sorte  que  l'exploration  graphique  a 
surtout  pour  rôle  de  déterminer  la  nature  des  troubles  que  la 
lésion  apporte  dans  la  fonction  du  cœur. 

Il  y  a  toutefois  des  cas  où  l'auscultation  gagne  à  être  intime- 
ment combinée  &  l'exploration  graphique.  Ainsi,  dans  certaines 
lésions  dont  nous  parlerons  plus  loin,  le  battement  que  là  paipation 
perçoit  n'est  pas  la  pulsation  véritable  du  cœur,  c'est-à-dire  qu'il 
ne  correspond  pas  au  début  de  la  systole  des  ventricules.  Or*  en 
se  servant  d'un  stéthoscope  particulier,  on  peut  inscrire  la  puisa- 


558  LA  CIRCULATION  DU  SANG. 

tion  cardiaque  en  même  temps  qu'on  ausculte  les  bruits  du  cœur. 
Au  moment  où  se  produit  un  souffle,  on  suit  des  yeux  la  courbe 
qui  s'inscrit;  et  dans  cette  forme,  riche  en  détails,  où  se  marquent 
à  la  fois  les  systoles  et  les  diastoles  des  cavités  du  cœur,  on 
trouve,  relativement  au  moment  de  la  production  des  bruits,  des 
renseignements  bien  plus  complets  et  bien  plus  certains  que  ceux 
que  donne  le  battement  passager  qui  traduit  à  nos  sens  la  systole 
des  ventricules. 

Jusqu*ici  le  stéthoscope  qui  se  prête  le  mieux  à  cette  double 
exploration  est  celui  que  Constantin  PauP  a  imaginé.  Cet  in- 
strument est  formé  d'un  pavillon  étroit  qui  communique  avec 
deux  ou  plusieurs  tubes  flexibles  que  les  observateur  s'intro- 
duisent dans  les  oreilles.  Autour  du  pavillon  du  stéthoscope  est 
un  espace  annulaire  creux  dans  lequel  on  raréfie  l'air  au  moyen 
d'une  ventouse  en  caoutchouc.  Ce  vide  fait  adhérer  le  pavillon  du 
stéthoscope  aux  parois  thoraciques  et  maintient  l'instrument 
dans  une  position  fixe;  en  outre,  le  stéthoscope  ainsi  appliqué 
n'éprouve  pas ,  sous  l'influence  des  mouvements  respiratoires, 
les  degrés  inégaux  de  pression  contre  la  poitrine  qui  s'observent 
toujours  quand  l'instrument  est  maintenu  avec  la  main. 

Supposons  qu'un  des  tubes  du  stéthoscope  soit  introduit  dans  le 
conduit  auditif  et  que  l'autre  soit  mis  en  rapport  avec  le  tambour 
à  levier  d'un  polygraphe  ;  en  même  temps  qu'on  entendra  les  bruits 
du  cœur,  on  verra  les  pulsations  s'inscrire,  et  en  lisant  sur  ces 
dernières  l'instant  où  se  produit  chacun  des  actes  qui  constituent 
une  révolution  du  cœ.ur,  on  sera  renseigné  sur  l'instant  précis 
auquel  correspond  le  bruit  que  l'auscultation  révèle. 

Cet  appareil  semble  susceptible  de  modifications  qui  le  rendront 
plus  apte  à  cette  double  exploration  ;  mais,  tel  qu'il  est,  il  rend 
déjà  les  plus  grands  services  au  diagnostic  des  lésions  organiques 
du  cœur. 

En  passant  en  revue  les  signes  extérieurs  de  différentes  mala- 
dies qui  intéressent  spécialement  la  fonction  circulatoire,  nous 
commencerons  par  les  troubles  vaso-moteurs ,  et  nous  conser- 
verons pour  la  fin  Tétude  des  lésions  organiques  du  cœur  et  des 
vaisseaux. 

].  Constantin  Panl  {BiUl.  de  i'Acad.  de  médy  1881). 
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DR  LÀ   FIÈVRE    ET   DE   L'âLOIDITË. 


Ok  la.  nfiTRE  :  Chalear  des  téguments  dans  la  fièvre.  —  Phénomènes  qui  se  passent 
da  côté  do  cœur  et  des  artères  dans  la  fièvre.  —  De  l'algidité  :  De  la  p&leur  des 
téguments  dans  Talgidité.  —  De  Tamaigrissement  subit  qui  se  produit  sous  l'in- 
fluence de  Talgidité.  —  Diminution  de  la  force  et  de  la  fréquence  du  pouls  dans 
Talgidité.  —  Des  différentes  sortes  d*algidité.  —  Ordre  de  succession  de  ces  deux 
stades  dans  les  maladies  qui  présentent  Talgidité  et  la  fièvre. 


DE    LA   FIÈVRE. 

:§  393.  —  Le  nom  de  fièvre  qui  vient  du  latin  fervere\  celui  de 
pyrexie  qui  vient  du  grec  icvp,  montrent  que  c'est  l'élévation  de 
température  qui,  aux  premiers  Ages  de  la  médecine^  a  été  consi- 
dérée comme  le  phénomène  caractéristique  de  Tétat  fébrile.  Mais 
les  nosologistes  modernes,  attachant  plus  d'importance  à  Tentité 
morbide  qu'&  la  corrélation  des  phénomènes,  ont  cru  devoir 
prendre  pour  type  de  la  fièvre  Taffection  paludéenne.  Dans  cette 
maladie,  la  cause  est  toujours  la  même,  mais  on  observe,  à  titre 
«de  stades  successifs,  des  états  tout  &  fait  contraires ,  &  en  juger 
•du  moins  par  l'opposition  qui  existe  entre  les  symptômes.  L'ac- 
•cès  de  fièvre  intermittente  qui,  dans  la  pathologie  moderne,  re- 
présenterait la  fièvre  franche^  se  compose  de  trois  stades  que  les 
-auteurs  divisent  ainsi  *  : 

«  1*  Stade  de  froid.  —  Faiblesse,  courbature,  malaise  général, 
céphalalgie,  inaptitude  au  mouvement,  p&Ieur  de  la  face  et  des 

1.  Quelques  auteurs  de  Fécole  vitaliste  ont  fait  dériver  le  nom  de  fièvre  du  latin 
(M^tn)  /ê6r«o,  qui  veut  dire  purifier  ;  pour  eux,  en  effet,  la  fièvre  est  un  effort  de  la 
nature  pour  chasser  les  humeurs  peccarUes.  (Fixes,  de  Montpellier.  Traité  des  fièvres, 
nS9.)  Van  Swieten  émet  des  idées  semblables. 

3.  Campendiwn  de  médecine  pratique. 
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extrémités,  froid  très  vif,  tremblement,  pouls  petit,  fréquent,  irré- 
gulier; la  respiration  offre  les  mômes  caractères;  soif,  anorexie, 
parfois  nausées  et  vomissements; 

«  2<>  Stade  de  chaleur,  —  Bientôt,  au  froid  succèdent  des  bouflëes 
de  chaleur;  la  peau  se  colore,  s'injecte;  sa  température  paraît  s'é- 
lever; cependant  la  peau  reste  chaude  et  sèche;  le  mouvement  de 
rétraction  qui  s'était  produit  dans  les  tissus  et  semblait  avoir 
diminué  le  volume  des  parties,  est  remplacé  par  une  turgescence 
et  un  mouvement  inverse;  le  pouls  devient  plus  régulier,  dur 
et  plein  ;  la  respiration  est  accélérée  et  plus  large  ; 

ce  3<>  Stade  de  sueur.  —  Enfln,  une  légère  moiteur,  qui  se  change 
bientôt  en  une  sueur  abondante,  se  répand  sur  toute  la  surface  du 
corps,  puis  se  dissipe,  et  la  peau  reprend  sa  température  natu- 
relle ;  en  même  temps,  le  pouls  perd  de  sa  fréquence,  et  les  autres 
fonctions  reviennent  &  l'état  normal.  » 

Une  pareille  définition  de  la  fièvre  ne  saurait  se  prêter  à  une 
analyse  physiologique,  puisqu'elle  renferme  trois  états  presque 
entièrement  opposés  entre  eux.  Chacun  de  ces  stades  devra  donc 
être  étudié  à  part,  sauf  k  reconstituer  plus  tard  l'accès  fébrile  avec 
ses  trois  phases,  afin  d'en  rechercher  le  lien  physiologique. 

Nous  reviendrons  donc  aux  définitions  anciennes  de  la  fièvre 
avec  augmentation  de  chaleur.  S'il  est  vrai  que,  dans  l'accès  de 
fièvre  palustre,  cet  état  ne  soit  qu'un  stade,  on  le  trouve  souvent 
isolé  dans  d'autres  maladies  fébriles;  lui  seul  constitue  la  mani- 
festation vraiment  constante  de  la  fièvre,  telle  que  la  comprenaient 
les  anciens.  Disons  donc  avec  Galien  :  Febrisest  innati  caloris  decli- 
natio  ad  statum  qui  prœter  naturam  sit,  pulsibus  quoqtÂe  vehemefi" 
tioribv^  ac  crebrioribus  redditis. 

Si  nous  empruntons  à  l'ancienne  médecine  sa  définition  de  la 
fièvre,  c'est  parce  que  cette  définition  n'exprime  que  l'ensemble 
des  faits  observés  et  qu'elle  est  dégagée  de  toute  interprétation 
théorique;  nous  trouverons  dans  la  physiologie  l'explication  des 
phénomènes  que  la  clinique  a  constatés. 

Le  rôle  de  la  contractilité  vasculaire  relativement  à  la  réparti- 
tion de  la  température  a  été  précédemment  exposé  (§  34â).  On  a  vu 
aussi  comment  celte  contractilité,  réglant  le  cours  du  sang,  mo- 
difie la  tension  artérielle  (g  223),  et  par  suite  la  force  du  pouls 
(§  I85),ct  môme  la  fréquence  des  mouvements  du  cœur.  On  ne  s'é- 
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tonnera  donc  pas  si  nous  rapportons  au  relAchement  vasculaire 
les  phénomènes  qui  révèlent  l'existence  de  la  fièvre,  et  que  nous 
allons  rapidement  passer  en  revue,  en  les  partageant  en  deux  grou- 
pes : 

P  Phénomènes  qui  se  passent  du  côté  des  tissus  :  chaleur^  rou^ 
geur,  gonflement. 

2«  Phénomènes  qui  ont  pour  siège  les  artères  et  le  cœur  :  Force 
plus  grande  du  pouls,  modifications  de  sa  forme^  accélération  des 
mouvements  du  cceur. 


C^alear  des  tégmakcnim  dus  Ia  lièvre. 

g  394.  —  Lorsqu'on  touche  la  main  d'un  fébricilant,  on  la  trouve 
brûlante  et  Ton  n'hésiterait  pas,  d'ajprès  le  témoignage  des  sens, 
à  déclarer  que  le  malade  a  beaucoup  plus  chaud  qu'un  homme  en 
santé.  Mais  si,  pour  plus  de  rigueur  dans  l'observation,  on  emploie 
le  thermomètre  pour  apprécier  l'élévation  de  la  température, 
l'instrument  ne  signale  ordinairement  que  dans  quelques  régions 
une  température  au-dessus  de  la  normale.  Dans  les  fièvres  les 
plus  intensçs,  on  trouve  seulement  3  ou  4  degrés  centigrades  d'aug- 
inentation  de  la  température  de  la  )>ouche  ou  du  rectum.    .     . 

Cette  discordance  entre  les  renseignements  fournis  par  le  toucher 
et  les  indications  du  thermomètre  tient,  en  grande  partie,  &  ce  que 
la  main  et  l'instrument  ne  sont  pas  appliqués  aux  mêmes  parties  du 
corps  pour  y  explorer  la  température.  Le  toucher  s'adresse  au^i; 
parties  superficielles,  à  la  main,  aux  téguments  des  membres  oi^ 
de  la  face  du  malade,  tandis  qu'on  applique  le  thermomètre,  tantôt 
dans  l'aisselle,  tantôt  dans  les  cavités  naturelles  où  la  température 
est  toujours  plus  élevée. 

L'élévation  de  la  température  que  le  toucher  constate  dans  la 
fièvre  consiste  bien  plutôt  en  un  nivellement  de  la  température 
des  différentes  parties  du  corps  qu'en  un  cchauiTemenl  absolu.  Il 
se  produit,  sous  l'influence  de  la  fièvre,  un  effet  analogue  à  celui 
qu'on  observe  dans  un  organe,  après  la  section  du  grand  sympa- 
thique g  258,  ou  dans  le  corps  tout  entier,  après  la  section  du 
bulbe  et  la  division  des  origines  de  tous  les  nerfs  vaso-constric- 
teurs. 

Mais  nous  venons  de  dire  que  le  thermomètre,  lorsqu'on  le 

MARBY,  Circuiaiion,  36 
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plonge  dans  les  parties  profondes,  accuse  une  élévation  réelle  de 
tenapérature;  cet  échauffement  de  Fintérieur  du  corps  dans  les 
fièvres  s'accompagnant  d'une  circulation  très  rapide  exprime 
nécessairement  un  accroissement  de  la  production  de  chaleur, 
g  362*.  Toutefois,  on  ne  l'observe  pas  toujours.  Ainsi,  dans  le 
stade  de  chaleur  du  choléra,  stade  qu'on  a  appelé  réaction  et 
qui  est  franchement  fébrile,  à  en  juger  par  tous  les  symptômes 
généraux,  la  chaleur  intérieure  est  moindre  que  dans  le  stade 
précédent,  ou  d'àlgidité,  pendant  lequel  les  extrémités  du  corps 
étaient  froides. 

§  395.  —  De  la  rougeur  des  iégwnents  dans  la  fièvre.  —  La  colora- 
tion rouge  des  téguments  étant  due  à  la  plus  grande  quantité  de 
sang  qu'ils  renferment,  et  cette  quantité  de  sang  étant  sous  la 
dépendance  du  calibre  des  petits  vaisseaux,  il  était  tout  naturel 
de  rattacher  au  relâchement  vasculaire  la  rougeur  de  la  peau  qui 
accompagne  la  fièvre.  C'est  encore,  sous  une  forme  généralisée, 
la  coloration  rouge  des  tissus  dont  on  a  coupé  le  grand  sympa- 
thique. I 

Toutes  les  affections  fébriles  ne  présentent  cependant  pas  une  , 
rougeur  marquée  des  téguments;  il  semble  que  le  relâchement 
vasculaire  puisse  porter  sur  les  parties  profondes  sans  intéresser  , 
la  circulation  cutanée.  L'indépendance  des  circulations  locales  | 
permet  de  comprendre  cette  inégale  répartition  du  relâchement  | 
vasculaire.  I 

Enfin,  la  teinte  rutilante  des  téguments  dans  la  fièvre  montre 
bien  que  la  rougeur  n'est  pas  due  à  une  stase  du  sang,  mais  â  une 
circulation  plus  rapide.  Dans  les  veines  d'un  fébricitant,  comme 
dans  celles  d'une  glande  en  fonction  g  264,  le  sang  n'a  pour 
ainsi  dire  pasle lemps  de  devenir  veineux;  aussi,  lorsqu'on  saigne 
un  de  ces  malades,  trouve-t^on,  en  général,  le  sang  fort  rouge  et 

1.  Dans  la  Physiologie  médicale  dé  la  circulation  du  sang,  fi-appé  surfoot  do 
phôoomèoe  nivetlement  de  la  tempéraluret  jo  D*ai  pas  tena  sufOsammeot  compte  de 
l'élément  production  de  chaleur  et  j*ai  attribué  au  relâchement  vasculaire  le  réle 
primitif  dans  les  phénomènes  fébriles.  11  y  a,  en  réalité,  deux  sortes  de  fièyres,  on  do 
'moins  d'étals  fébriles  :  celui  où  le  troublo  vaso-moteur  est  primitif,  et  celai  où  ce 
trouble  est  consécutif  à  un  accroissement  de  la  production  de  chaleur.  Du  reste,  la 
théorie  de  la  fièvre  que  j'ai  donnée  a  eu  cette  mauvaise  fortune  que  ceux  qui  Toot 
acceptée  Tonl  attribuée  âi  Traube,  qui  Ta  reproduite  en  effet  (Die  Fieberlehre,  Mfd. 
Centralseitung,  1863  et  186'i),  tandis  que  ceux  qui  Pont  rejetée  m'ont  vivement 
réproclié  d'avoir  trop  négligé  l'accroisse  ment  de  la  production  de  chaleur* 
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quelquefois  presque  artériel.  La  rougeur  qui  tient  à  une  stase 
sanguine  se  caractérise,  au  contraire,  par  une  coloration  bleuâtre 
des  tégumentc,  ainsi  que  par  une  teinte  très  foncée  du  sang 
veineuxi 

g  396.  —  Gonflement  des  extrémités  dans  la  fièvre.  —  Le  gonfle- 
ment des  organes  dont  les  vaisseaux  sont  relâchés  a  déjà  été 
décrit  à  propos  des  influences  vaso-motrices  ;  il  est  naturel  de 
le  rencontrer  dans  la  fièvre.  Mais,  en  supposant  que  dans  cet  état 
morbide  tous  les  vaisseaux  soient  relâchés,  il  est  évident  que  le 
gonflement  ne  portera  pas  sur  tous  les  organes,  car  il  faudrait 
pour  cela  que  la  masse  de  sang  fût  augmentée.  Le  gonflement 
sera  donc  partiel,  et  c'est  à  la  périphérie  du  corps  qu'il  se  localisera. 
Le  sang,  en  effet,  se  logera  de  préférence  dans  les  vaisseaux  les 
plus  dilatables.  Or,  ce  sont  précisément  les  vaisseaux  superficiels 
qui  offrent  le  moins  de  résistance,  car,  dans  les  régions  profondes 
du  corps,  le  sang  qui  tend  à  dilater  les  vaisseaux,  ne  rencontre 
pas  seulement  comme  obstacle  la  force  contractile  de  leurs  parois, 
mais  encore  la  compression  qu'exercent  sur  eux  les  tissus  envi- 
ronnants. Pour  un  égal  relâchement  des  tuniques  contractiles, 
les  vaisseaux  superficiels  devront  donc  se  laisser  dilater  plus 
facilement  que  les  vaisseaux  profonds,  de  sorte  que  le  fébricitant 
aura  les  extrémités  et  la  face  gonflées.  La  fausse  bonne  mine  qui 
en  résulte,  et  qu'on  observe  pendant  la  période  aiguë  de  la  fièvre 
typhoïde,  par  exemple,  fait  place  subitement  à  l'amaigrissement 
des  traits  et  à  l'émaciation  des  extrémités,  aussitôt  que  la  fièvre 
a  disparu  et  que  les  vaisseaux  ont  repris  leur  calibre  normal. 


PkéAOBiéAes  4«l  «e  passenl  dn  côté  dn  ecear  et  éem  iirtère* 
dans  la  flèvife* 

g  397.  —  Fréquence  plus  grande  des  mouvements  du  cœur  dans  la 
fièvre.  —  On  a  vu  §  217  que,  suivant  que  la  tension  artérielle 
s'abaisse  ou  s'élève,  les  battements  du  cœur  s'accélèrent  ou  se 
ralentissent.  Les  phénomènes  vaso-moteurs  de  la  fièvre  doivent 
donc  entraîner  une  accélération  des  mouvements  du  cœur. 

Les  médecins  ont  reconnu  que  le  chiffre  du  pouls  s'élève  ou 
s'abaisse,  en  général,  avec  la  température  ;  aussi,  la  plupart  d'entre 
eux  se  sont-ils  longtemps  bornés  à  compter  le  pouls  pour  estimei* 
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l'intensité  de  la  fièvre.  Boerhaave  a  dit,  quidquid  de  febre  novU 
medicus  id  vero  omne  velocitate  pulsuum  sola  eognoscUur.  On  ne 
pourrait  plus  accepter  aujourd'hui  cet  aphorisme  comme  l'expres- 
sion d'une  loi  générale.  Dans  certains  cas,  le  pouls  est  très  fré* 
quent  sans  que  la  température  superficielle  soit  élevée.  Ces 
désaccords  entre  la  température  et  la  fréquence  du  pouls  sont 
très  importants  à  connaître;  ils  correspondent  d'ordinaire  à  une 
stase  du  sang  dans  quelque  point  de  l'économie,  ainsi  que  nous 
l'avons  déjà  dit  g  386. Nous  indiquerons  des  exemples  de  ce  désac- 
cord &  propos  de  certaines  maladies  :  choléra,  péritonite,  etc» 

g  398.  —  Dt  la  force  du  pouls  dans  la  fièvre.  L'augmentation 
de  la  force  du  pouls  est  aussi  habituelle  dans  la  fièvre  que  l'aug- 
mentation de  fréquence  des  pulsations;  tous  les  auteurs  l'ont 
expressément  indiquée  dans  la  définition  de  cette  maladie.Or,  la  phy- 
siologie montre  que  deux  conditions  capables  d'augmenter  la  force 
du  pouls  existent  chez  le  féhricitant  :  d'une  part,  l'abaissement  de 
la  tension  artérielle  g  185  ',  d'autre  part  l'augmentation  du  volume 
des  artères,  g  182.  Il  est  facile  de  constater  par  le  toucher  cette  | 
augmentation  du  volume  des  artères  chez  les  sujets  qui  ne  sont  I 
pas  très  gras  et  chez  qui  l'on  sent,  à  travers  la  peau,  le  cordon 
formé  par  Tartère  radiale  au  poignet.  La  dilatation  des  artères  est 
un  eiTèt  du  relâchement  de  leurs  parois,  comparable  i  celui  qui 
se  produit  après  la  section  du  grand  sympathique. 

Ainsi,  tous  les  traits  saillants  par  lesquels  les  médecins  ont       I 
caractérisé  l'état  fébrile  avec  chaleur  peuvent  rigoureusement       ' 
être  rattachés  à  une  modification  de  la  contractilité  des  vaisseaux. 
Un  relâchement  vasculaire,  lorsqu'il  se  produit  dans  l'organisme       | 
tout  entier,  suffit  pour  entraîner  &  sa  suite  tout  le  cortège  des 
symptômes  fébrilçs. 

Il  est  vrai  que  plusieurs  de  ces  effets  pourraient  être  également 
produits  par  un  accroissement  de  l'action  du  cœur.  Cette  cause 
dé  la  fièvre  a  été  admise  sans  preuve  par  beaucoup  d'auteurs; 
Boerhaave*  dit  :  «  La  fièvre  consiste  en  une  contraction  plus  ra- 

1.  La  plupart  des  chevaax  qui  sont  abattus  dans  les  écoles  vétérioaires  sont 
atleints  de  lésions  du  pied.  Quelquefois  ces  afTections  sont  aiguës  et  accompagnées  de 
fièvre.  Dans  les  expériences  que  j'ai  faites  avec  Chauveau,  nous  avons  plusieurs  fois 

onslaté,  avec  le  manomètre,  que  les  chevaux  qui  avaient  la  flôvre  pr^ntaient  une 
ension  artérielle  plus  faible  qu'à  Pétat  normal. 

2.  Boerhaave,  Apfwr.  574,  tr  U,  in-4'.  Paris,  1771. 
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a  pidedu  cœur  irrité  par  une  cause  morbîfique.  »  Assurément  celle 
hypothèse  est  celle  qui  vient  la  première  à  l'esprit,  en  présence 
d'un  ensemble  de  symptômes  qui  annoncent  un  mouvement  plus 
rapide  du  sang,  mais  les  expériences  sont  contraires  à  cette  sup- 
position. N'avons-nous  pas  vu  que,  sous  l'influence  d'une  courise 
rapide,  on  fait  naître,  chez  un  animal,  tous  les  phénomènes  circu- 
latoires qui  se  rencontrent  dans  la  fièvre,  g  218?  Cet  échauiTement 
du  corps,  cette  augmentation  de  force  et  de  fréquence  du  pouls 
chez  l'animal  qui  vient  de  courir  ont  été  également  interprétés 
par  un  surcroît  de  l'activité  du  cœur,  et  pourtant,  le  manomètre 
appliqué  aux  artères  montre  que  la  pression  du  sang  y  est  plus 
faible  que  pendant  le  repos. 

Il  sera  curieux  cependant  de  provoquer  chez  les  animaux  dif- 
férentes espèces  de  fièvres,  soit  par  traumatisme,  soit  par 
inoculation  de  virus  sepliques,  et  de  chercher  au  moyen  du 
manomètre  si,  dans  tous  ces  cas,  la  pression  est  plus  faible  qu'à 
l'état  normal,  ou  si,  dans  quelques-uns,  il  n'y  a  pas  augmentation 
de  l'action  du  cœur.  La  différence  des  caractères  du  pouls  des 
fièvres  éruptives  avec  celui  des  autres  fièvres  tendrait  à  faire 
admettre  qu'il  peut  en  être  ainsi. 

-  §  399.  —  De  la  forme  du  pouls  dans  la  fièvre.  —  A  défaut,  de  me- 
sures manométriques  impossibles  à  obtenir  sur  Thomme,  on  peut. 


Fig.  371.  Ligne  1,  pouls  dans  la  flèTre;  ligne  3,  pouls  dans  l'apyrexie.  —  Sphygmogrammes 
recueillis  sur  un  même  malade. 


d'après  la  forme  graphique  du  pouls,  conclure  à  l'état  de  la  tension 
artérielle  dans  la  fièvre.  Cette  forme  est  en  général  celle  de  la 
faible  tension  §  385  ;  elle  rappelle  celle  qu'on  obtient  après  un 
exercice  musculaire  violent,  c'est-à-dire  dans  des  conditions  où 
l'existence  d'une  tension  faible  est  démontrée. 

La  figure  271  montre  le  pouls  d'un  malade  qui,  sous  l'innuenco 
d'une  coxalgie,  avait  tous  les  soirs  un  accès  de  fièvre  avec  chaleur. 
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La  ligne  supérieure  est  le  pouls  recueilli  pendant  la  fièvre,  Tinrë- 
rieure  est  le  pouls  recueilli  pendant  Tapyrexie,  Si  Ton  rapproche 
de  cette  figure  celle  qui  montre  la  forme  du  pouls  au  repos  et 
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Fig.  372.  Ligne  I.  Pouls  d'un  individu  au  repos;  ligne  3,  pouls  du  même  sujet  après  un 
exercice  musculaire. 


après  un  exercice  musculaire  violent  (fig.  272),  on  voit  entre  elles 
des  analogies  Frappantes  qui  plaident  en  faveur  de  l'existence 
d'une  faible  tension  artérielle  dans  la  fièvre*. 

§  400. —  Caractères  du  pouls  dans  les  différentes  espèces  de  fièvre,^ 
Si  Ton  quitte  le  point  de  vue  physiologique  pour  s'attacher  k  l'ob- 
servation clinique  des  différentes  espèces  de  fièvre,  on  trouve,  dans 
la  forme  du  pouls,  un  des  éléments  les  plus  importants  de  la  se- 
méiologie  ;  l'emploi  du  sphygmographe  permet  d'apprécier,  à  cet 
égard,  des  nuances  délicates  qui  échapperaient  au  toucher. 

Pour  que  celte  étude  fournisse  d'utiles  renseignements  sur  h 
marche  de  la  maladie,  il  faut  que,  dans  chacune  des  affections 
fébriles  dont  on  voudra  suivre  les  phases,  le  pouls  soit  recueilli 
au  moins  une  fois  chaque  jour.  Le  tracé  se  modifie  d'une  ma- 
nière très  caractéristique  suivant  que  la  maladie  tend  vers 
la  guérison  ou  vers  la  mort  ;  il  varie  aussi  sous  l'influence  de 
ces  changements  dans  l'état  général  auxquels  on  a  donné  le  nom 
de  crises;  enPm,  l'action  de  la  plupart  des  médicaments  se  marque, 
du  côté  du  pouls,  par  des  efîets  qui  souvent  peuvent  servir  à 
guider  la  thérapeutique. 

Dans  mes  premières  publications,  n'ayant  pour  étudier  les  modi- 

1 .  Chez  le  malade  dont  il  vient  d*être  question,  il  n*y  avait  pas  apyrexie  complète  le 
matin,  mais  l'état  fébrile  était  bien  moins  prononcé  qae  le  soir,  quoique  la  fréquence 
du  pouls  excédât  le  chiffre  normal.  Dans  les  ûèvres  intermittentes.  Tétai  d'apyrcxie 
semble,  au  contraire,  s'accompagner  de  tension  artérielle  plus  forte  qu'à  l'état  normal; 
le  pouls  est  en  môme  temps  plus  rare  qu'à  l'état  sain. 
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flcations  du  pouls  dans  les  maladies  que  les  types  que  j'avais  pu 
recueillir  moi-même,  j'appelais  de  tous  mes  vœux  le  concours 
d'autres  médecins  qui,  mieux  placés  que  moi  pour  suivre,  jour 
par  jour,  les  phases  des  maladies,  pouvaient  rassembler  des  séries 
de  tracés  correspondant  à  Télat  d'un  même  malade  observé  quo- 
tidiennement. Un  grand  nombre  de  médecins  ont  répondu  à  mon 
appel,  et  je  pourrais  aujourd'hui,  si  cela  n'excédait  l'étendue  de 
ce  chapitre,  présenter  de  nombreux  sphygmogrammcs  sur  lesquels 
on  suit,  avec  une  admirable  clarté,  les  transformations  de 
Tétat  circulatoire  dans  les  maladies.  Les  lecteurs  qui  voudraient 
se  convaincre  de  l'importance  des  modificalions  du  pouls  aux 
ditîérentes  phases  des  maladies  n'ont  qu'à  se  reporter  aux  remar- 
quables travaux  de  mon  regretté  collègue  et  ami  Lorain  K 

g  401.  —  Caractères  du  pouls  dans  Vélat  typhoïde,  —  Il  ne  fau- 
drait pas  croire  que  la  maladie  spéciale  qui  a  reçu  le  nom  de 


Fig.  373.  Série  de  sphygmogrammes  recueillis,  à  des  jours  successifs,  dans  une  fièvre  typhoïde. 

fièvre  typhoïde  présente  une  forme  du  pouls  qui  lui  soit  exclusive. 
A  côté  de  cette  maladie  qui  se  caractérise  analomiquement  par 
Tulcération  des  plaques  de  Peyer,  les  pathologistes  ont  groupé 

1.  Lorain,  U  Poula,  étvdts  de  médecine  clinique.  Paris,  1870.  —  Le  Choléra  ob" 
serve  à  Vhâpital  Saint-Antoine.  Paris,  1868.  —  De  la  température  du  corps  humain 
et  de  ses  variatiom  dans  les  différentes  maladies,  Paris,  1877. 
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d'autres  affections  qui,  sous  le  nom  d'étots  typhoïdes,  présetitenl 
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Fig.  274.  Série  de  sphygmogrammes  recueillis  à  intervalles  successifs  dans  la  ÛèTre  typhoïde, 

par  P.  Lorain. 

des  phénomènes  généraux  assez  analogues  à  ceux  de  la  fièvre 
typhoïde  proprement  dite.  Certaines  pneumonies,  les  érysipèles 


CHAPITRE  XXXV.  569 

grayedy  la  septicémie  (autrefois  infection  purulente)^  certaines 
formes  delà  fièvre  puerpérale,  etc.,  présentent  le  fades,  rabatte- 
ment des  forces  musculaires,  le  délire  qu'on  observe  dans  la 
fièvre  typhoïde;  la  similitude  s'étend  aux  caractères  de  la 
circulation  du  sang  dans  ces  différentes  afTectious,  comme  on 
en  pourra  juger  d'après  quelques  tracés. 

La  figure  273  représente  une  série  de  tracés  recueillis,  à  des  jours 
successifs,  sur  un  môme  malade  atteint  de  fièvre  typhoïde.  On  y 
voit  le  pouls  prendre  un  dicrotisme  de  plus  en  plus  prononcé  pen- 
dant la  phase  d'augment  (tracés  1  et  2),  puis  présenter  un  espace 
plus  grand  entre  les  deux  ondes  (tracés  3, 4]  ;  dans  cet  intervalle  se 
glisse  une  troisième  onde  qui  s'accentue  de  plus  en  plus  (5  et  6)  ; 
c'est  la  Un  du  plateau  systolique,  g  72,  qui  apparaît. 

Les  mêmes  caractères  s'observeront  dans  la  figure  274  em- 
pruntée à  l'ouvrage  de  Lorain  (1).  Ces  derniers  tracés  ont  été  ob- 
tenus avec  un  sphygmographe  qui  grandissait  les  courbes 
environ  deux  fois  plus  que  dans  la  figure  273. 

L'apparition  du  triple  rebondissement  est  un  caractère  impor- 
tant de  l'approche  de  la  convalescence;  nous  le  rencontrerons  à 
h  fin  des  autres  maladies  fébriles.  Au  moment  de  la  convales- 
cence, le  pouls  présente  parfois  aussi  un  peu  d'irrégularité. 

Le  caractère  le  plus  marqué  du  pouls,  dans  la  fièvre  typhoïde,  est 
assurément  l'existence  d'un  dicrotisme  très  prononcé;  ce  phéno- 
mène semble  tenir  à  la  laxité  extrême  des  parois  artérielles, 
g  174,  et  à  la  grande  perméabilité  des  capillaires.  On  retrouve 
le  dicrotisme,  à  peu  près  au  même  degré,  dans  les  autres  étals 
typhoïdes,  dans  certaines  pneumonies  et  érysi pèles  graves,  ainsi 
que  dans  la  septicémie.  Certains  agents,  1  alcool,  par  exemple, 
mettent  la  circulation  dans  un  état  analogue  à  celui  de  la  fièvre 
typhoïde  :  le  pouls  de  l'ivresse,  à  moins  qu'elle  ne  soit  accom- 
pagnée de  troubles  gastriques,  présente  à  nn  haut  degré  le  dicro- 
tisme. 

g  402.  —  Du  pouls  dans  la  pneumonie  à  forme  typhoïde.  —  J'em- 
prunte encore  à  l'ouvrage  de  Lorain  les  sphygmogrammes  repré- 
sentés fig.  275;  ils  sont  fournis  par  un  malade  qui,  au  cours  d'une 
pneumonie,  présenta  les  caractères  de  l'état  typhoïde;  le  dicro- 
tisme, très  prononcé  lorsqu'on  examina  le  malade  pour  la  pre- 

\,Lonin.  Delà  température  humaine,  i.lU 
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mière  fois  (le  20  avril),  fit  bientôt  place  (le  24)  au  pouls  de  la  con- 
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Fig.  275.  Série  de  sphygmogrammes  recueillis  dans  une  pneumonie  à  forme  typhoïde.  (P.  Lonin.) 


Fig.  276.  Série  de  sphygmogrimmes  recueillis  dans  une  pneumonie  franche.  (P.  Loraio.) 

valescence;  Tapparition  de  la  fin  du  plateau  systolique  y  est 
évidente.  On  pouvait  déjà  prévoir  la  convalescence  le  23,  d'après 
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le  changement  qui  s'était  produit  dans  la  forme  du  pouls  :  trù- 
croHsme. 

Si  Ton  compare  cette  figure  à  celle  qui  correspond  à  une  pneu- 
monie franche  S76,  on  voit  que  dans  celte  dernière,  môme  &  la 
période  aiguë  (5  juillet),  le  dicrotisme  est  moins  prononcé  et  que 
les  caractères  de  la  convalescence  s'accusent  plus  forfement  dans 
les  sphygmogrammes  (du  8  et  du  il  juillet). 

"    S  403.  —  Caractère  du  pouls  dans  la* septicémie  et  la  fièvre  puer- 
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Fi^.  277.  Sérto  de  sphygmogrammes  recueillis  dans  la  seplieémie.  (P.  Lorain.) 

pérale  .  —  Les  pathologistes  tendent  à  considérer  aujourd'hui  ces 
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deux  affections  comme  identiques  dans  leur  essence  :  de  part  et 
d'autre,  c'est  rintroduclion  dans  le  sang  d'un  ferment  qui  s'y  mul- 
:tiplie  et  en  altère  les  propriétés.  Une  accouchée  et  un  amputé  li- 
vrent tous  deux  aux  germes  atmosphériques  une  plaie  qui  leur 
ouvre  passage. 

Sans  entrer  dans  l'étude  de  ces  maladies,  il  suffit  de  rappeler 
qu'un  frisson  en  signale  le  début  et  que  la  fièvre  prend,  presque 
immédiatement,  une  intensité  extrême.  Le  pouls  acquiert,  dans  la 
première  période,  une  amplitude  énorme  et  un  dicrotisme  très  pro- 
noncé; la  fréquence  des  battements  du  cœur  devient  bientôt  trop 
grande  pour  que  le  dicrotisme  ait  le  temps  de  se  produire  com- 
plètement: il  est  tronqué  par  l'arrivée  de  la  pulsation  suivante, 
comme  dans  la  période  la  plus  aiguô  de  la  fièvre  typhoïde;  plus 
tard,  la  première  onde  se  voit  seule  (monocrotisme)^  par  suite  de 
l'extrême  accélération  du  pouls.  La  figure  277  est  un  exemple  de 
fièvre  puerpérale  suivie  de  mort. 

g  404.  —  Caractères  du  pouls  dans  les  fièvres  éruptives.  — Il  existe, 
en  général,  une  différence  très  grande  entre  le  pouls  des  fièvres 


Fig.  278.  Types  des  formes  du  pouls  dans  les  fièvres  éruptives. 
1  scarlatine  ;  3  rougeole  ;  3  variole  confluente  ;  4  varioloïde  ;  %  variole  coofluenle. 


éruptives,  &  leur  début,  et  celui  qu'on  observe  dans  les  autres  ma- 
ladies fébriles;  c'est  du  moins  ce  que  j'ai  constaté  dans  un  grand 
nombre  de  cas.  Cependant  il  n'est  pas  fait  mention  de  cette  diffé- 
rence dans  le  travail  de  Lorain.  Les  types  précédents,  figure  278, 
correspondent  à  des  fièvres  éruptives  de  natures  différentes  ;  on  voit 
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que  les  caractères  de  la  faible  tension  artérielle  manquent  presque 
entièrement:  ledicrotismey  estmoins  prononcé  qu'à  Tétat  normal, 
quoique  la  fréquence  corresponde,  dans  plusieurs  de  ces  cas,  &  un 
état  fébrile  intense.  Le  pouls  était  à  140  pulsations  chez  le  malade 
qui  a  fourni  le  tracé  n""  5  ;  la  peau  était  chaude  et  colorée.  On  pour- 
rait supposer  que,  dans  ces  cas,  Taclivité  du  cœur  était  augmentée 
et  que  la  fréquence  des  battements  de  cet  organe  était  due,  comme 
disaient  les  anciens,  à  une  excitation  directe  du  cœur.  Il  serait 
important  d'étudier,  au  moyen  d'expériences  sur  les  animaux,  les 
caractères  de  la  tension  artérielle,  après  avoir  provoqué  chez  eux, 
par  inoculation,  quelque  fièvre  éruptive. 

g  405.  —  Caractères  du  pouls  d<ins  la  fièvre  jaune.  —  Fusier  a  publié 
une  relation  des  épidémies  de  fièvre  jaune  qu'il  a  observées  à  la 
Vera-Gruz  *  ;  on  trouve  dans  son  travail,  des  sphygmogrammes 
nombreux  ;  nous  en  reproduisons  quelques-uns.  Une  particularité 
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Fig.  u79.  Formes  du  pouls  dans  la  fièvre  jauoc.  (Fusier.) 

notée  par  cet  auteur,  c*est  que  le  stade  de  chaleur  arriverait  dès 
le  début  de  la  maladie,  &  Tin  verse  de  ce  qui  se  passe  dans  le 
choléra.  Le  pouls,  dès  les  premiers  instants,  prend  une  amplitude 
énorme,  ligne  l  fig.  279;  il  ne  présente  pas  de  dicrotisme;  sa  frér 
quence  devient  extrême,  puis,  si  la  guérison  doit  arriver,  l'am- 
plitude du  pouls  tombe  au-dessous  de  la  normale  et  le  nialade 
entre  dans  la  période  de  convalescence;  ensuite,  pendant  très  long- 
temps, son  pouls  est  faible  et  rare  avec  rebondissements  multiples. 


1*  Pusier,  Hésume  ctéiudes  sur  la  fièvre  Jaune  observée  à  ta  Vera-^rux  de  \96'î  à 
1867.  (Exlrail  du  Spectateur  militait^.  Paris,  1877.) 
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Fusier  considérait  cet  état  comme  une  sorte  d'aigidilé  succédant 
4  la  fièvre. 
Dans  les  cas  où  la  maladie  se  prolonge  et  ne  tend  pas  à  la  gué- 


Fig.  280.  Formes  du  pouls  dans  la  Oèvre  jauae,  dernière  période.  (Fusier.) 

rison,  le  pouls  prend  les  caractères  typhoïdes  comme  on  le  voit  sur 
les  sphygmogrammes  de  la  figure  280. 


Nous  ne  pouvons  pousser  plus  loin  Texamen  des  caractères  du 
pouls  dans  les  fièvres;  un  traité  spécial  permettrait  seul  d  exposer 
ce  sujet  d'une  manière  suffisante  pour  guider  le  praticien  dans 
la  recherche  des  caractères  graphiques  du  pouls.  Nous  avons  voulu 
seulement  montrer  qu'une  ressemblance  frappante  existe  entre 
les  formes  du  pouls  appartenant  &  des  états  morbides  que  les 
nosologisles  ont  dès  longtemps  groupés  dans  une  même  famille. 
Nous  avons  également  essayé  de  faire  voir  quelle  importance  il 
y  avait  à  comparer,  les  uns  aux  autres^  les  tracés  recueillis  à  inter- 
valles successifs,  pour  y  saisir  la  tendance  de  la  maladie  vers  une 
issue  favorable  ou  funeste.  Nous  compléterons  Tétude  de  la  fièvre 
en  cherchant  Tinterprélation  physiologique  de  Tétat  opposé  au 
stade  de  chaleur,  c'est-à-dire  de  l'algidUéf  enfin  nous  rechercherons 
quel  lien  préside  à  la  succession  de  ces  deux  étals  dans  les 
maladies  à  deux  stades,  et  comment  se  comporte  la  température 
dans  les  différents  états  fébriles. 
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DE    L'ALaiDITÉ. 


g  406.  —  Le  mot  algidité  (de  algidus,  froid)  s'applique  à  un 
ensemble  de  symptômes  opposés  à  ceux  de  la  fièvre  :  les  extré- 
mités sont  froides,  la  peau  décolorée,  les  traits  amaigris,  la  face 
grippée  comme  celle  d'un  cadavre.  Les  doigts  sont  quelquefois  si 
efBlés,  que  les  bagues  tombent  d'elles-mêmes.  Le  pouls  est  petit, 
parfois  irrégulier,  la  fréquence  en  est  tantôt  plus  grande  qu'à 
Tétat  normal,  et  tantôt  diminuée. 

Dans  cette  description  classique  de  Tétat  algide,  sauf  la  fré- 
quence du  pouls  qui  peut  être  plus  grande  qu'à  l'état  normal,  on 
trouve  des  symptômes  à  peu  près  complètement  opposés  à  ceux 
de  la  fièvre,  qui  s'accompagne  de  chaleur.  Nous  montrerons  plus 
tard  que  ce  qu'il  y  a  de  contradictoire  dans  cette  fréquence  du 
pouls,  tantôt  augmentée  et  tantôt  diniionée,  peat  s'expliquer  par 
la  différence  des  canses  qui  paraissent  donner  naissance  à  l'état 
algkle.  Cette  même  différence  dans  la  cause  de  Talgidité  produit 
encore  des  modifications  dans  la  répartition  de  la  température. 
Il  est  donc  indispensable  d'étudier  isolément  les  différentes  va- 
riétés de  cet  état  morbide. 

Nous  commencerons  par  un  type  bien  défini  :  Talgidité  qu'on 
observe  dans  les  fièvres  pernicieuses.  «  Dans  cet  état,  le  pouls  se 
«  ralentit,  les  lèvres  et  la  langue  pâlissent  et  se  décolorent.  L'a« 
a  baissement  de  la  température  s'effectue  des  extrémités  au 
«  centre  :  les  pieds,  les  mains,  la  face,  se  refroidissent;  la  peau 
«  est  aussi  froide  que  le  marbre;  la  langue  est  pâle,  blanchCi 
tt  humide,  froide,  ainsi  que  l'air  chassé  de  la  poitrine.  La  chaleur 
a  se  réfugie  dans  Tabdomen  et  ne  s'y  dissipe  qu'en  dernier  lieu  ; 
1»  lé  pouls  se  ralentit,  devient  raVe,  fuit  sous  le  doigt  et  dispa- 
ci  ralt^  » 

L'ensemble  des  symptômes  est  ici  TinVerse  de  ceux  de  la  lièvre  J 
or  la  physiologie  va  nous  montrer  qu'Une  cause  tout  opposée^ 
c'est-à-dire  un  resserrement  vasculaire,  produit  les  phénomènes 
que  nous  venons  d'énuméier. 

1.  Compendium  de  médecine. 
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De  U  pAlew  4m  iégmmMÊLim  d«BS  l'algldlté. 

g  407.  —  Celle  p&Ieur  est  une  conséquence  de  la  noLoindre  quan- 
tité de  sang  contenue  dans  les  vaisseaux  ;  elle  correspond  &  la 
pâleur  des  tissus  dont  on  galvanise  le  grand  sympathique.  Ajou- 
tons que,  dans  la  plupart  des  cas^  elle  s'accompagne  d'une  légère 
teinte  bleuâtre  des  tissus.  Le  ralentissement  du  cours  du  sang 
dans  les  veines,  par  suite  du  resserrement  des  capillaires  artériels, 
parait  être  la  cause  de  celte  coloration  ;  en  effet,  le  sang  qui  passe 
lentement  des  artères  dans  les  veines  doit  prendre  à  un  haut 
degré  le  caractère  et  la  couleur  du  sang  veineux.  Il  se  produit 
ici  rinversc  de  ce  qui  arrive  dans  la  fièvre  :  on  sait  que  dans 
celle-ci  le  sang  conserve,  jusque  dans  les  veines,  sa  teinte  ruti- 
lante. 


fte  Tanuilgrlftseiiiettt  ««bit  qmî  ••  pr«4«lt  mom»  Tlaflacaee 
4e  l'alf  Idlté. 

g  408.  —  Il  est  inutile  d'insister  longuement  sur  ce  phénomène 
dont  la  cause  est  évidente.  Puisque  les  vaisseaux  relâchés  outre 
mesure  produisent,  dans  la  fièvre,  la  turgescence  des  tissus; 
^e  spasme  vasculaire  devait  nécessairement  produire  TefTet  in- 
verse. C'est  alors  que  le  globe  oculaire  s'enfonce  dans  l'orbite, 
parce  qu'il  n'est  plus  soutenu  par  la  turgescence  du  lacis  devais- 
peaux  qui  occupe  le  fond  de  la  cavité  orbitaire;  alors  aussi,  la  peau 
des  mains,  des  pieds  et  de  la  Tace  devient  trop  large  pour  les 
parties  qu'elle  contient  ;  on  y  peut  former  des  plis  qui  ne  s'effa- 
cent que  lentement:  c'est  ce  qu'on  a  appelé  perle  délasticité  de  la 
peau. 

.   Nous  allons  faire  l'examen,  des  phénomènes  qui  se  passent  du 
côté  des  artères  et  du  cœur. 


MmlttwtloB  de  la  fovee  et  de  la  fré^pi^ii'ee  da  pe«l»  dams 
l'algldlté. 

g  409.  —  Une  tension  artérielle  plus  forte  que  de  coutume  est 
la  conséquence  nécessaire  du  spasme  des  vaisseaux.  Or,  cette 
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tension  suffit  pour  diminuer  la  force  du  pouls,  §  185.  Ajoutons 
que  les  artères  elles-mêmes  participent  à  la  contraction,  et  nous 
aurons  une  raison  de  plus  pour  expliquer  l'affaiblissement  du 
pouls.  C'est  pour  cela  que,  dans  Tétat  algide  très  prononcé, 
le  pouls  devient  le  plus  souvent  insensible  à  la  radiale^  et 
qu'il  faut,  pour  le  sentir,  explorer  un  vaisseau  d*un  plus  gros 
volume.  La  diminution  de  la  fréquence  des  pulsations  est  encore 
un  effet  secondaire  de  la  tension  augmentée,  g  223.  L'ensemble 
des  phénomènes  circulatoires  est  donc  bien  complètement  inverse, 


Fig.  381.  Trois  types  du  pouls  dans  ralgidilé. 
Ligne  1,  mal  de  mer;  ligne  3,  nausées;  ligne  3,  après  un  Tomissement. 

dans  l'état  de  fièvre  et  dans  celui  d'algidité.  Ainsi,  un  pouls  rare, 
faible,  presque  entièrement  dépourvu  de  dicrotisme  s'observe 
dans  l'état  algide.  La  figure  281  en  montre  trois  types  recueillis 
dans  des  algidités  de  causes  diflérentes  :  le  n<*  1  est  le  pouls  du 
mal  de  mer  ;  le  n^"  2  a  été  pris  sur  un  sujet  qui  avait  des  nausées  ; 
le  n''  3  a  été  recueilli  sur  le  môme  sujet,  immédiatement  après  le 
vomissements 


1.  Le  Tomisstement  amène  Palgidité.  On  peat  dire  qae  cet  efîel  est  constant,  car 
tout  individa  qai,  sons  une  influence  quelconque,  est  pris  de  nausées,  pâlit  subite- 
ment; il  a  les  mains  froides,  le  pouls  ralenti  et  plus  faible  que  de  coutume;  il  pré- 
sente, en  un  mot,  tous  les  signes  de  la  contraction  vasculaire.  Mais,  dans  cet  état  de 
la  circulation,  il  peut  exister  des  degrés  très  variés.  En  général,  plus  la  durée  et  l'in- 
tensité de  Tétat  nauséeux  sont  considérables,  plus  l'nlgidité  est  prononcée.  L'ingestion 
de  certaines  substances,  et  particulièrement  celle  du  tartre  stibié,  peut  produire  une  algi*- 
dité  aussi  complète  que  celle  du  choléra,  ce  qui  a  Jéit  donner  à  cette  intoxication  le 
nom  de  choléra  slibié.  Certaines  plantes  de  la  funille  des  solanées  poaièdent  la 
propriété  nauséeuse  et  amènent  également  Tétai  algide.  Enfin,  le  mal  de  mer,  en 
même  temps  qu'il  cause  des  Tomissements  et  di&  nausées,  produit  l'étàl  algide  avec 
ions  les  caractères  que  nous  connaissons.  / 

Quelquefois,  pendant  les  efforts  du  vomissement,  il  survient,  dans  Tétat  de  la  cii^ 
calaiion,  des  changements  qui  sont  les  conséquences  mécaniques  de  l'effort  et  ne  durent 
pas  plus  qae  lui.  Ainsi  la  face  se  congestionne  parfois  sous  Tinfluence  de  '.la  stase  de 
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Dtana  ce?  cas,  l'algidité  se  montre,  pour  ainsi  dire,  isotémeot;  H 
est  vrai  qu'après  cette  période  de  froid  la  circulation  s'accélère 
l^g^emeot;  mais  ni  la.Gorce,  ni  la  fréquence  du  pools,  ni  Télé» 
yaUon  de  la  température  superficielle^  n'excèdent  beaucoup  le 
degré  normd.  Dans  les  malaittes  à  deux  stades,  Talgidité  est,  au 
contraire,  suivie  d'un  état  fébrile  très  prononcé.  Le  pouls,  de 
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Fig.  382.  Série  de  sphygmogrammes  recueillis  aux  différeaU  stades  d'une  fièTre  intemuUeoie. 

(Dr  Imans.) 

faible  et  rare,  devient  fort  et  fréquent;  et  si  Ton  suit,  à  courts 
Intervalles,  les  modifications  que  présentent  les  sphygmogrammes, 
OA  assiste  à  toutes  les  phases  de  la  transformation  de  Tétat 
circulatoire. 

Voici  quelques  exemples  de  cette  transformation  du  pouls.  La  fi- 
gure 282  montre  les  caractères  du  pouls  dans  les  stades  de  froid,  de 


«aof^  woeiix;  les  battements  du  cœur  se  précipitent  pendant  ces  mêmes  efTorts,  mais, 
kîealOi  après»  ils  reprennent  la  lenteur  qui  est  le  caractère  ordinaire  de  Talgidité. 

X  finnter  {loc.  eiLj  liv.  Ul,  p.  377)  aTait  été  frappé  de  cette  coïncidence  de  rabais- 
sement de  la  température  arec  le  Tomissement.  11  en  avait  tiré  cette  conclusion  que  le 
•l'éèlccalorrflcatioB  réside  probablement  dans  Testomac.  Aujourd'hui  que  raclioo 
lignai  sympaCbique  est  connue,  on  comprend  qu'une  même  influence  de  ce  nerf 
(  alla  Ibis  sur  Pestomac,  sur  linteslîn  et  sur  les  vaisseaux. 
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chaleur  et  de  sueur  d'un  accès  de  Gëvre  intermittenle.  Cette  figure 
estextraite  d'une  série  des  sphygmogrammes  qui  m'a  été  adressée 
en  1863,  par  le  D'  Imans,  d'Utreclit.  Les  n~  1  et  2  correspondent  à 
des  jours  d'apyrexie  ;  le  n*»  3  est  recueilli  pendant  un  stade  de 
froid^  à  6  heures  et  demie  du  soir.  À  9  heures,  le  malade  était 
dans  le  stade  de  chaleur  (ligne  4),  à  11  heures,  dans  le  stade  de 
sueur  (ligne  5).  On  administra  du  sulfate  de  quinine  et  le  lende- 
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Fig.  38$.  Série  de  sphygmogrammes  recueillis  aux  différentes  phases  d'uue  fièvre  intermilteiite» 

(P.  Lorain.) 


main  le  pouls  avait  repris  les  caractères  de  Tapyrexie  (lignes  6 
et  7). 

La  figure  283,  empruntée  à  Lorain,  montre  (ligne  1)  le  pouls  dans 
l'apyrexie;  (ligne  2),  un  stade  de  froid;  (ligne 3  et  4),  chaleur  et 
sueur;  (ligne  5J,  apyrexie  ;  (ligne  6),  nouveau  stade  de  froid. 

Enfîn,  la  figure  284  correspond  aux  changements  du  pouls  chez 
un  cholérique  dans  les  stades  d'algidité  et  de  réaction  fébrile  de  la 
maladie. 

En  comparant  entre  eux  les  différents  types  du  pouls  qui  vien- 
nent d'être  représentés,  on  aperçoit  certaines  différences.  Ainsi, 
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à  égale  faiblesse  des  pulsations,  on  n'observe  pas  toujours 
une  égale  diminution  de  leur  nombre  :  c'est  que  l'état  algide 
peut  tenir  à  des  causes  diverses  qui  n'ont  de  caractère  essentiel 
que  la  diminution  de  la  circulation  périphérique. 


Fig.  384.  Série  de  sphygmogrammes  recaeillis  aux  diiïéreats  slados  do  choléra. 

Algidité  extrême,  ligne  l  ;  Talgidilé  décroît  peu  k  peu,  lignes  3,  3  et  4  ;  U  réaction  fébrile  se  voit 

ligne  S  ;  nouTelle  algidité,  ligne  6.  (P.  Lorain.) 


•es  dilTéremtes  sortes  d'algldlté. 


g  410.  —  Dans  le  corps  tout  entier^  comme  dans  un  organe  isolé, 
la  circulation  peut  être  ralentie  par  deux  causes  :  par  la  contraction 
excessive  des  petits  vaisseaux,  ou  par  la  diminution  de  l'aRluxdu 
sang.  Les  mêmes  effets  se  produisent  sur  la  circulation  d*un 
membre,  soit  qu'on  galvanise  les  branches  du  grand  sympathique 
qui  s'y  rendent,  soit  que  l'on  comprime  l'artère  afférente,  car 
dans  les  deux  cas  la  pression  du  sang  est  trop  faible  pour  lutter 
contre  le  resserrement  des  vaisseaux.  De  même,  Talgidité  pourra  se 
produire  dans  deux  conditions  opposées  :  soit  qu'un  spasme  vas- 
culaire  généralisé  entrave  la  circulation,  soit  que  la  quantité  de 
sang  que  contiennent  les  artères  soit  insuffisante  &  les  remplir. 
Une  hémorrhagie  abondante  donnerait  naissance  à  cette  dernière 
sorte  d'algidité,  mais  alors,  indépendamment  de  la  cause  évidente 
de  cet  état  algide,  certains  signes  objectifs  permettraient  de  le 
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distingner  de  celui  qui  dépend  d'un  spasme  vasculaire.  Sur  un 
animal  soumis  à  d'abondantes  pertes  de  sang,  l'abaissement  de  la 
tension  artérielle,  Taccroissement  de  la  fréquence  du  pouls,  mon- 
treraient qu'il  ne  s'agit  pas  d'un  obstacle  produit  primitivement 
par  le  resserrement  des  petits  vaisseaux.  Sur  l'homme,  en  Tab- 
sence  d'un  moyen  direct  de  mesurer  la  tension  artérielle,  on 
sera  renseigné  par  la  fréquence  du  pouls  qui  est  augmentée 
après  une  hémorrhagie,  tandis  qu'elle  est  diminuée  dans  Talgi- 
dité  provenant  d'un  resserrement  vasculaire,  comme  celle  du 
mal  de  mer  ou  de  quelques  empoisonnements. 

Dans  certaines  maladies,  l'algidité  semble  avoir  une  cause  com- 
plexe. Ainsi,  dans  le  choléra,  l'existence  d'un  spasme  vasculaire 
paraît  incontestable,  mais  il  s'y  joint  une  notable  diminution  de 
la  masse  du  sang.  C'est  avec  raison  qu'on  a  appelé  hémorrhagie 
séreuse  la  perte  considérable  de  liquide  par  les  déjections  intes- 
tinales des  cholériques.  La  diminution  de  la  masse  du  sang  qui 
en  résulte  doit  compenser  les  effets  du  resserrement  vasculaire, 
et  maintenir  une  pression  assez  basse  dans  les  artères  ^  On  s'ex- 
plique ainsi  que  le  pouls  garde  souvent  une  assez  grande  fréquence 
dans  la  période  algide  du  choléra. 

Enfin,  il  est  encore  une  autre  cause  qui  tend  à  ralentir  la  circu* 
lation  générale,  c'est  l'existence  d'un  obstacle  à  la  circulation  pul- 
monaire. On  a  vu  §  290  que  si  l'on  oblitère  les  vaisseaux  du  poumon, 
soit  par  l'introduction  de  matières  pulvérulentes  dans  les  artères 
pulmonaires,  soit  par  l'injection  de  certaines  substances  comme 
l'ergotine,  soit  par  l'augmentation  de  la  pression  de  l'air  à  l'in- 
térieur  du  poumon  §289,  le  cours  du  sang  se  ralentit  dans  la  petite 
circulation,  et  le  cœur  gauche,  ne  recevant  plus  qu'une  quantité 
trop  faible  de  sang,  n'envoie  dans  les  artères  que  des  ondées  in- 
suffisantes. 

Dans  bien  des  cas,  un  obstacle  à  la  circulation  pulmonaire 
s'ajoute  aux  autres  influences  qui  produisent  l'algidité,  de  telle 
sorte  que  lescauses  de  cet  état  sont  extrêmement  complexes,  et  qu'il 
est  difficile  de  faire  la  part  de  chacune  d'elles.  Le  choléra,  par 
exemple,  présente  parfois,  à  un  haut  degré,  cette  gêne  de  la  circu- 
lation pulmonaire.  Outre  la  constatation  qu'on  a  faite  maintes  fois, 
à  l'autopsie  des  cholériques  morts  en  algidité,  d'une  réplétion 


1.  Cet  abaissement  de  la  pression  da  sang  dans  tes  artères  a  été  da  reste  constaté 
direclement  par  Uagendie  sur  un  cholérique. 
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énorme  des  cavités  droites  du  cœur  et  des  artères  pulmonaires, 
certains  signes  décelaient,  pendant  la  vie,  que  le  sang  traversait 
insufiisamment  le  poumon  :  ainsi,  la  dyspnée  accusée  par  les 
malades,  la  cyanose  et  le  refroidissement  de  l'haleine.  (Ce  dernier 
phénomène  paraît  tenir  &  ce  que  l'air  ne  rencontre  pas  dans  le» 
vaisseaux  du  poumon  un  sang  sufBsamment  renouvelé.) 

Beaucoup  d'autres  états  algides,  ceux  des  fièvres  pernicieuses 
en  particulier,  sont  visiblement  accompagnés  d'une  gêne  de  la 
circulation  pulmonaire.  Les  troubles  de  la  circulation  générale 
sont  donc  insuffisants  pour  indiquer  avec  certitude  la  cause  prin- 
cipale d'un  état  algide.  On  verra,  dans  le  chapitre  prochain,  com- 
ment la  comparaison  des  températures  superficielle  et  profonde 
renseigne  sur  la  cause  principale  de  l'algidité. 


Ordre  de  •accession  des  deux  stades  dans  les  maladies  qnl 
présentent  l'alf  Idlté  et  la  ft6vre. 

§411.—  C'est  une  des  lois  physiologiques  les  mieux  établies,  qu'un 
resserrement  excessif  des  petits  vaisseaux  est  suivi  d'un  relâciie- 
ment  exagéré.  On  a  vu  des  exemples  nombreux  de  ces  alternances, 
lorsqu'il  a  été  question  de  la  contractilité  vasculaire.  Mais  on  ne 
saurait  admettre  que  la  réciproque  se  produise  au  même  def(ié, 
et  qu'un  relâchement  vasculaire  soit  suivi  d'un  resserrement.  S'il 
est  vrai  que  cet  effet  existe  dans  un  grand  nombre  de  cas,  il  est 
plus  lent  à  se  produire,  et  beaucoup  moins  prononcé  que  le  relâ- 
chement après  la  contraction.  Or,  dans  les  maladies  à  deux  stades, 
on  voit  apparaître  d'abord  le  resserrement  des  vaisseaux,  tan- 
dis que  la  dilatation  ne  vient  qu'en  second  lieu.  Le  stade  de  froid 
précède  donc  celui  de  chaleur. 

Cet  ordre  constant  montre  bien  que,  dans  les  maladies,  il  n'y  a 
pas  renversement  des  lois  physiologiques;  il  tend  aussi  à  modifier 
la  manière  dont  on  doit  concevoir  la  nature  des  différents  états 
morbides.  On  donnait  autrefois  le  nom  de  sthénique  à  l'état  fébrile; 
on  le  considérait  en  effet  comme  produit  par  un  excès  de  force; 
inversement  on  appelait  asthénique  l'état  d'algidité. 

Ces  désignations  ne  sauraient  être  conservées,  car,  du  moment 
oii  Ton  admet  que  c'est  le  calibre  des  vaisseaux  qui  règle  le  cours 
du  sang,  il  faut  conclure  que  l'excès  de  force  contractile  de  ces 
vaisseaux  correspond  justement  à  l'état  algide,  et  leur  atonie  à  la 
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fièvre.  Ainsi,  la  succession  des  deux  stades  semble  justifier  Topi- 
nion  de  Henie  qui,  le  premier,  a  admis  qu'un  resserrement  vaacu- 
laire  énergique  est  suivi  d'un  relâchement  produit  par  épuise- 
ment de  la  contractilité.  La  découverte  de  deux  sortes  de  nerfs 
vaso-moteurs ,  dont  les  uns  provoquent  le  resserrement ,  et  les 
autres  le  relâchement  des  vaisseaux,  modifie  seulement  la  manière 
dont  on  devra  exprimer  la  succession  des  deux  stades  :  peut-être 
faudrait-il  dire  qife  dans  la  plupart  des  maladies  les  nerfs  vaso- 
constricteurs  sont  atteints  les  premiers,  et  que  les  vaso-dilatateurs 
le  sont  plus  tardivement.  Il  n'est  pas  certain  que  la  fièvre  jaune, 
g  405,  constitue  une  exception  à  cet  égard. 
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MODIFICATIONS  DE  LÀ    TEMPÉRATURE  GÉNÉRALE   DANS 
LES  MALADIES. 


De  la  calorimétrie  clinique.  —  De  la  thennoméirie  clinique.  —  Lieux  d^applicalion  da 
thermomètre.  —  Des  maladies  où  la  déperdition  de  chaleur  est  modifiée  par  on 
trouble  de  la  circulation.  —  Des  maladies  qui  s'accompagnent  d'uo  dutagemenl  dao» 
la  production  de  chaleur.  --  Courbes  simultanées  des  températures  centrale  et  pé- 
riphérique dans  les  maladies.  —  Rapports  entre  la  température  centrale  et  la  fré- 
quence du  pouls.  —  Des  sensations  de  chaleur  et  de  froid  chez  les  malades.  —  Des 
changements  de  la  température  après  la  mort. 


Dans  les  chapitres  xxx  et  xxxi  nous  avons  dit  comment  la  cha- 
leur modifie  la  circulation  du  sang  et  comment,  à  son  tour,  la  cir- 
culation change  la  répartition  de  la  chaleur  dans  les  différents 
points  de  l'organisme.  Ces  théories  physiologiques  jettent  une 
vive  lumière  sur  la  nature  des  maladies  qui  se  caractérisent  par 
un  changement  dans  la  température  du  corps.  La  pathologie 
présente  des  exemples  de  toutes  lesipodiQcationsde  la  température 
animale  que  les  physiologistes  savent  produire  dans  leurs  labora- 
toires. Certaines  maladies  semblent  avoir  pour  caractère  dominant 
une  production  exagérée  de  chaleur,  certaines  autres  une  diminu- 
tion de  cette  production  ;  ailleurs  c'est  une  circulation  trop  rapide 
qui  échauffe  la  surface  du  corps;  d'autres  fois  la  circulation 
ralentie  produit  une  algidité  dans  laquelle  un  refroidissement 
extrême  de  la  surface  du  corps  coïncide  avec  une  température 
centrale  plus  élevée  qu'en  santé.  Ces  différents  états  sont  facile^ 
&  confondre  entre  eux  ;  nous  essayerons  d'indiquer  les  moyens  de 
les  distinguer  les  uns  des  autres. 

L'évaluation  des  changements  dans  la  production  de  chaleur 
est  du  ressort  de  la  calorimétrie.  Hais,  comme  cette  méthode  n'est 
pas  encore  applicable  &  la  clinique,  il  faut  chercher  les  moyens  d'y 
suppléer  par  la  comparaison  des  températures  superficielle  et 


CHAPITAE  XXXVI.  585 

profonde  chez  les  malades.  On  va  voir  que  cette  comparaison 
fournit  d'importantes  notions  sur  la  production  de  chaleur  dans 
les  jifférentes  maladies.  Toutefois,  comme  certaines  tentatives  de 
rJorimétrie  clinique  ont  été  faites  à  différentes  époques,  il  y  a 
lieu  de  les  rappeler  en  quelques  mots. 


••  la  Mil«rbBétHe  ellal^ae. 

g  412.  —  On  doit  rattacher  &  là  calorimétrie  certaines  expériences 
dans  lesquelles  on  a  mesuré  la  quantité  de  clialeur  qu'un  malade 
cède,  en  un  temps  donné,  &  Peau  d'un  bain.  La  première  détermi- 
nation de  ce  genre  a  été  faite  par  Marteau  ^  Il  s'agissait  d'un 
homme  qui,  dans  un  espace  de  8  à  10  minutes,  avait  échauffé  d'un 
degré  l'eau  d'un  bain  froid  où  il  était  plongé;  en  calculant  le 
poids  de  l'eau  échauffée,  on  estima  que  le  corps  du  malade  avait 
cédé  au  bain  environ  250  calories. 

Liebermeister  et  son  élève  Kernig'  ont  basé  sur  ce  principe  une 
méthode  de  calorimétrie  clinique.  Ces  auteurs  ont  cru  pouvoir 
conclure  de  leurs  expériences  que,  chez  certains  malades,  la  pro- 
duction de  chaleur  est  double  ou  triple  de  sa  valeur  normale.  Mais, 
comme  la  température  du  bain,  suivant  qu'elle  est  plus  ou  moins 
élevée,  semble,  à  elle  seule,  faire  varier  la  production  de  chaleur, 
et  comme,  d'autre  part,  la  mesure  des  quantités  de  chaleur  cédées 
par  l'organisme  est  entourée  de  causes  d'erreur  malgré  les  précau- 
tions les  plus  minutieuses,  il  semble  encore  presque  impossible 
d'arriver,  par  cette  méthode,  &  des  évaluations  précises. 

On  peut  prévoir  le  moment  où  de  vastes  calorimètres'  recevront 
des  malades  et  permettront  d'établir  sur  des  mesures  rigou- 
reuses la  distinction  nosologique  des  maladies  où  la  production 
de  chaleur  est  augmentée  et  de  celles  où  elle  est  diminuée.  En 
attendant,  on  peut  déjà  savoir  si,  chez  un  malade,  la  production 
de  chaleur  est  élevée  ou  abaissée.  Ces  indications,  bien  que  pure- 
ment relatives,  sont  d'une  haute  importance;  elles  sont  fournies 
par  le  thermomètre. 

1.  Marteaa,  Lettres  êur  la  chaUtAr,  in-S»,  1748.  (V.  Lorain,  de  la  Température  ^u- 
ffiatne,  1. 1,  p.  203.) 

3.  KerDÎg,  Boqi)erimenteUe  Beilràge  xur  Kenntnitê  der  Varmeregtdierung  beim 
Uenechen.  Thè86  Dorpat,  1864. 

3.  Voir,  pour  Texpoié  de  la  calorigraphie,  la  Méthode  graphique,  p.  357  el  587. 
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Dcr  la  tlieraioaiélrle  ellnlqae. 

§  413.  —  La  thermométrie  ne  donne  de  notions  importantes 
sur  la  chaleur  animale  qu'autant  que  Ton  compare  la  température 
centrale  &  la  température  périphérique  du  corps.  En  effet,  de 
simples  changements  dans  la  vitesse  de  la  circulation,  suivant 
qu'ils  sont  produits  par  un  relâchement  ou  par  un  resserrement 
vasculaire,  se  traduisent  par  des  variations  de  sens  inverse  des 
températures  superflcielle  et  profonde.  Au  contraire,  tout  change- 
ment dans  la  production  de  chaleur  amènera  des  eiTets  de  même 
sens  dans  les  différentes  régions  du  corps  :  il  y  aura  dès  loi*s 


Fig.  285.  Schéma  des  répartitions  de  la  température,  suivant  qu*il  8*agit  d'un  chanfrement  dans  la 
production  de  chaleur,  ou  d*uo  trouble  circulatoire. 

élévation  simultanée,  ou  abaissement  simultané  des  températures 
superficielle  et  profonde.  Une  figure  schématique  rendra  ces  lois 
faciles  &  comprendre. 

Supposons  que,  sur  un  sujet  sain,  nous  ayons  mesuré  la  tem- 
pérature intérieure  du  corps  et  la  température  superficielle  ;  cette 
dernière  sera  toujours  la  plus  basse,  de  sorte  qu'on  pourra  expri- 
rher  la  différence  des  deux  températures  par  une  ligne  inclinée 
Norm,,  Hg.  285,  dans  laquelle  l'extrémité  gauche  exprime  la  tem- 
pérature centrale  (environ  37<»,5  cent.),  et  l'extrémité  droite  la 
température  superflcielle,  soit  dâ**. 

Nous  avons  dit  qu'un  trouble  vaso-moteur  quelconque  aura  des 
effets  inverses  sur  les  températures  superficielle  et  profonde; 
ainsi,  un  relâchement  des  vaisseaux,  en  accélérant  le  cours  du 
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sang,  répartira  les  températures  suivant  la  ligne  ponctuée  Yd^ 
élevant  la  température  superficielle,  mais  abaissant  la  tempéra- 
ture profonde,  §  361. 

D'autre  part,  un  resserrement  vasculaire  répartira  les  tempé- 
ratures suivant  Yr,  refroidissant  la  superficie  et  échauffant  le 
centre. 

Supposons,  au  contraire,  que  la  production  de  chaleur  soit 
modifiée.  S'il  s'agit  d'un  accroissement  de  cette  production,  tout 
s'échauffera  à  la  fois,  car  l'excès  de  chaleur  fera  relâcher  les  vais- 
seaux, et  la  répartition  des  températures  se  fera  suivant  la  ligne 
supérieure  Vrod+.  Si  la  production  de  chaleur  est  moindre,  la 
répartition  des  températures  se  fera  suivant  la  ligne  Prod — . 

Assurément,  la  valeur  absolue  des  indications  thermométriques 
varie  beaucoup  suivant  la  température  ambiante,  surtout  pour 
les  régions  superficielles  qui  sont  parliculièreiiient  exposées  aux 
influences  extérieures,  mais  le  sens  des  variations  sera  celui  qui 
vient  d*ôtre  indiqué.  Ce  renseignement  permeLlra  Jonc  de  tlistin- 
guer  la  nature  des  troubles  que  la  maladie  a  amenés  dans  la  tem- 
pérature. I 

Cette  méthode  de  thermométrie  comparative  suppose  quTiu 
préalable  on  s'entende  bien  sur  le» lieux  oii  devra  être  appliqué  le 
thermomètre  pour  évaluer  la  température  profonde  et  la  tempéra- 
ture superficielle. 


Llesx  d'applieatlon  da  theratomètre. 

g  414.  —  De  tous  les  points  accessibles  au  thermomètre,  le 
rectum  est  celui  qui  donne  la  température  la  plus  approchée  de 
celle  des  régions  centrales;  c'est  donc  celui  qu'on  doit  préférer*. 
Il  n'y  a  pas  de  difiiculté  à  explorer  la  température  rectale  dans  la 

1.  H.  Kronecker  vient  dlmaginer,  pour  déterminer  avec  précision  la  température 
centrale  dans  les  maladies ,  de  petits  thermomètres  à  déversement  dont  le  volume  est 
à  peu  près  celui  d*un  noyau  d'olive.  Ces  thermomètres  peuvent  être  avalés  impuné- 
ment, et  quand  le  malade  les  a  rejetés,  on  constate  un  vide  dans  leur  boule.  En  plon- 
geant rinstrument  dans  de  l'eau  dont  on  élève  graduellement  la  température,  on  fait 
dilater  le  mercure,  et  le  vide  disparaît  à  un  moment  donné.  Quand  le  déversement 
du  mercure  est  sur  le  point  de  se  produire,  on  lit  sur  un  thermomètre  gradué  la 
température  de  Teau  où  les  deux  instruments  sont  plongés.  Ce  degré  correspond  exac- 
tement à  la  plus  haute  température  à  laquelle  le  thermomètre  a  été  soumis  dans  l'in- 
térieur du  corps. 
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pratique  des  hdpilaux^  mais  dans  la  clientèle  privée,  beaucoup 
de  médecins  prennent  la  température  dans  la  bouche.  Ce  choix 
est  encore  admissible,  car  la  température  buccale,  bien  que  plus 
basse  que  celle  du  rectum,  suit  à  peu  près  les  variations  de  cette 
dernière.  Hais  une  très  mauvaise  méthode  consiste  à  appliquer 
le  thermomètre  dans  Taisselle;  en  efîet,  la  température  de  cette 
région  offre  des  changements  qui  sont  parfois  en  désaccord  com- 
plet avec  ceux  de  la  température  du  rectum  et  de  la  bouche. 

La  figure  286  montre  cette  singulière  variation  de  la  température 
de  Taisselle;  elle  est  formée  de  trois  courbes  qui  correspondent 
aux  variations  que  subit  la  température  de  trois  points  différents 


Fig.  3M.  Coarbes  des  yariationa  de  la  lempéralure  de  la  maia  M,  de  la  bouche  B,  de  PaisseUe  A, 
80ua  Tinfluence  de  changements  dans  la  température  de  Tair  extérieur. 


du  corps,  la  main,  l'aisselle  et  la  bouche,  quand  Tair  ambiant 
est  de  plus  en  plus  froid  ^ 

Quand  Tair  était  frais  (16^  cent.),  la  température  de  la  main  et 
celle  de  la  bouche  présentaient  un  écart  de  S^";  cet  écart  diminuait 
&  mesure  que  l'air  ambiant  s'échàuffail  davantage.  Par  une  cha- 
leur de  3]*,  il  n'y  avait  plus  qu'un  demi-degré  d'écart  entre  les 
températures  de  la  bouche  et  de  la  main.  Ce  premier  résultat  con- 

l.  Les  valeurs  de  la  températare  ambiante  se  lisent  sur  la  ligne  des  abscisses;  cette 
températare  a  Tarie  de  16*  à  31*  centigrades,  aax  différents  joars  ob  l'on  a  expérimenté. 
Sur  l'axe  des  ordonnées  est  l'échelle  des  températures  observées  en  chaque  partie  du 
corps;  c'est  à  cette  échelle  que  se  rapportent  les  hauteurs  des  trois  courbes  :  M,  tem- 
pérature de  la  main;  A,  température  de  l'aisselle;  B,  température  de  la  bouche,  le 
thermomètre  étant  placé  sous  la  langue,  et  la  respiration  se  faisant  par  le  nez. 

J'ai  recueilli  ces  températures  sur  moi-même,  pendant  l'été  de  1868,  ayant  soin  d'ex- 
périmenter toujours  à  la  même  heure,  d'être  toujours  vêtu  de  la  même  façon  (panlaloo 
et  veste  de  toile),  et  de  ne  commencer  la  détermination  des  trois  températures  qo*^ 
prés  être  resté  en  repos  et  assis  pendant  une  heure. 
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corde  avec  ce  que  nous  savons  du  nivellement  des  teiopératiires 
superficielle  et  profonde  dans  une  étuve  chauffée. 

Mais  si  nous  considérons  la  courbe  A,  elle  nous  montre  une  sin- 
gulière variation  de  la  température  de  Faisselle.  Tant  que  la 
température  ambiante  a  été  inférieure  à  SO^»,  l'aisselle  a  été  plus 
chaude  que  la  main  ;  dès  que  Tair  ambiant  s'est  échauffé  au-dessus 
de  20^ y  Taisselle  est  devenue  plus  froide  que  la  main.  Cette  varia- 
tion inverse  ressort  du  croisement  des  courbes  A  et  H,  croisement 
qui  s'observe  à  partir  du  moment  où  la  température  de  l'air  a 
atteint  22<'  environ. 

Ainsi,  a  l'inverse  des  régions  profondes  qui  sont  toujours  plus 
chaudes  que  les  régions  superficLellcs,.  l'aisselle,  pour  des  raisons 
encore  difficiles  à  saisir,  est  plus  chaude  que  la  main  si  la  tempé- 
rature ambiante  est  basse,  plus  froide,  si  la  température  ambiante 
est  élevée.  Il  ne  faut  donc  pas  chercher  en  cet  endroit  la  tem- 
pérature profonde  du  corps;  la  température  buccale  serait  moins 
défectueuse.  Mais  c'est  dans  le  rectum,dans  le  vagin,  dans  l'urëthre 
exploré  le  plus  profondément  possible,  dans  le  jet  d'urine  au 
moment  de  la  miction,  qu'on  trouvera  la  température  la  plus 
élevée  et  par  conséquent  la  plus  rapprochée  de  celle  des  régions 
profondes. 

Lorsqu'on  a  déterminé  la  température  centrale,  il  faut,  par 
une  seconde  opération,  mesurer  la  température  superficielle.  La 
bouche  étant  plus  exposée  que  le  rectum  au  refroidissement 
peut,  dans  certains  cas,  servir  à  cette  seconde  détermination; 
mais  la  main  est  préférable,  car  elle  se  prête  mieux  à  faire  res- 
sortir l'écart  entre  les  deux  températures.  On  doit,  préalablement, 
tenir  le  bras  hors  du  lit  pendant  quelques  minutes  ;  puis,  le  patient 
saisit  la  boule  du  thermomètre  et  la  garde  dans  la  main  pendant 
un  temps  toujours  le  même. 

g  415.  —  Étant  admis  que  la  température  rectale  doive  être 
de  37^,5,  à  l'état  normal,  si  un  malade  présente  un  excès  d'un 
demi-degré  dans  la  température  profonde,  cela  peut  tenir,  soit  à 
une  production  de  chaleur  exagérée,  soit  à  la  rétention  de  la  cha- 
leur dans  les  centres,  par  suite  d'un  ralentissement  de  la  circulation 
qui  diminue  la  déperdition.  Dans  le  premier  cas,  on  devra  voir  la 
température  centrale  et  la  température  périphérique  plus  élevées 
toutes  deux  qu'à  l'état  normal  (Prod.  +y  fig.  285);  dans  le  second, 
l'élévation  de  la  température  centrale  coïncidera  avec  l'abaisse- 
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ment  de  la  température  périphérique  [Vr.  fig.  285).  Les  relations, 
directes  ou  inverses,  des  deux  températures  permettront  également 
de  distinguer  Talgidilé  profonde,  tenant  à  la  moindre  production 
de  chaleur,  de  Talgidité  superficielle  où  la  surface  du  corps  est 
seule  refroidie,  tandis  que  Tintérieur  est  échauffé*. 


■Miladles   oii  la  déperAttioM  de  chalear  est  MOdiflée  pmr 
MB  trooble  de  Im  clrcvlation. 

§  416.  —  Les  expériences  de  Pécholier  sur  les  effets  du  tartre 
stibié  et  de  réniétine  §  349  m'avaient  paru  prouver  que,  dans  ces 
deux  empoisonnements,  c'est  un  resserrement  des  vaisseaux  qui 
fait  monter  la  température  centrale  et  baisser  la  température  péri- 
phérique. Aussi  ai-je  considéré  comme  probable  que  dans  Talgi- 
dité  du  choléra,  où  les  vaisseaux  superficiels  sont  exsangues,  la 
chaleur  devait  s'accumuler  dans  les  régions  centrales  '.  Ces  vues 
théoriques  ont  été  vérifiées  par  les  cliniciens  :  Zimmermann^ 
a  trouvé  dans  Talgidité  cholérique  la  température  rectale  à  39*»,2; 
Charcot*  a  constaté  aussi  dans  le  choléra  que  l'abaissement  de  la 
température  superficielle  est  accompagné  d'une  notable  élévation 
de  la  température  rectale;  le  même  antagonisme  a  été  signalé 
dans  le  stade  d'algidité  des  fièvres  pernicieuses. 

L'état  opposé  à  l'algidité  s'observe  dans  le  stade  de  chaleur  du 
choléra,  ce  qu'on  a  appelé  la  réaction  ;  alors  les  vaisseaux  sont 
relâchés,  et  la  circulation  prend  une  grande  vitesse.  Dans  cet 
état,  la  théorie  fait  prévoir  que  réchauffement  des  parties  super- 
ficielles du  corps  amènera  un  abaissement  de  la  température 
profonde.  Les  observations  de  Charcot  ont  encore  vérifié  cette 
prévision. 

Certains  agents  toxiques ,  par  exemple  l'alcool  pris  à  haute 
dose,  produisent  les  mêmes  effets'.  On  connaît  cette  pratique  vuU 
jg;aire  des  paysans  qui  consiste,  par  les  hivers  rigoureux,  à  en- 

1.  Il  faut  nécessairement  tenir  compte  de  la  température  ambiante  dans  Tapprécia- 
tion  des  écarts  entre  les  températures  superflcietie  et  profonde;  mais  la  valeur  absolue 
de  ces  écarts  importe  moins  que  le  sens  de  la  variation  qui  se  produit  au  cours  d'oDc 
maladie. 

2.  Marey,  Physiologie  pathologique  du  choléra,  (Gax,  hebd.,  1865,  p.  743  et  7^) 

3.  Zimmermann,  Deutsche  Kliniky  1855. 

4.  Charootî  Sur  la  température  du  rectum  dans  le  choléra  aaicUique.  Mém,  de  la 
Soc.  de  Biologie,  1865,  p.  202. 

~  5.  Lorain,  de  la  Température  humaine,  1. 1,  p.  499. 
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fouir  les  ivrognes  dans  du  fumier,  aQn  de  les  empêcher  de  se 
refroidir.  C'est  qu'en  effet  Talcool  accélère  beaucoup  la  circulation, 
et  abaisse  ainsi  la  température  centrale.^  Beaucoup  d'expériencefi 
faites  sur  les  animaux  ont  montré  que  l'alcool  produit  un 
abaissement  de  la  température  centrale. 

Il  est  probable  que,  si  les  médecins  appliquent  à  différents  états 
morbides  la  double  détermination  des  températures,  ils  en  trou- 
veront un  certain  nombre  où  la  circulation  rapide  et  réchauffe- 
ment de  la  superQcie  du  corps  s'accompagnent  d'un  abaissement  de 
la  température  profonde. 

En  résumé,  toute  maladie  dans  laquelle  un  changement  de  la 
circulation  modifie  la  déperdition  de  chaleur  devra  se  caractériser 
par  une  variation  inverse  des  températures  superficielle  et  pro- 
fonde. 

Des  maladies  qol  s'aecompagneni  d'un  changemeai    daas  la 
prodncilon  de  ehalenr. 

§  417.  —  L'inanition,  qu'elle  soit  produile  par  l'impossibilité 
d'ingérer  les  aliments,  par  leur  quantité  insuffisante,  ou  par  un 
défaut  d'absorption,  produit  constamment,  mais  à  des  degrés 
différents,  l'abaissement  de  la  température  centrale. 

Les  expériences  de  Chossat  ',  confirmées  par  un  grand  nombre 
de  physiologistes,  ont  rendu  ce  fait  évident.  Les  cliniciens  ont 
souvent  noté  l'abaissement  de  la  température  centrale,  soit  chez 
des  sujets  dont  un  cancer  du  pylore  empêchait  l'alimentation', 
soit  sur  des  aliénés  qui  refusaient  toute  nourriture.  Mais  c'est 
surtout  chez  les  enfants  qu'on  observe  le  refroidissement  par 
alimentation  insuffisante.  Tantôt  il  se  produit  un  simple  dé- 
périssement que  Parrot  a  nommé  athrepsie,  tantôt  l'état  désigné 

1.  Une  observation  curieuse  due  à  Boumeville  se  rapporte  à  un  cas  d'ivresse  coma- 
teuse à  la  suite  d'ingestion  d'alcool  :  la  température  centrale  était  tombée  à  36*.  (Voir 
Radouan,  de  VAlgidité  centrale.  Thèse,  Paris,  1873,  p.  78.)  • 

2.  Chossat ,  Recherches  expérimentales  sur  Vinanition  (  Joum,  de  Magendie  de 
1828),  a  montré  que  la  température  centrale  s'abaisse  graduellement  chez  les  animaux 
privés  de  nourriture,  puis,  qu'elle  baisse  plus  brusquement  aux  approches  de  la  mort. 
A  ce  moment,  la  température  rectale  descend  parfois  jusqu'à  16*.  En  même  temps»  la 
température  superficielle  s'abaisse  également  ;  tous  les  auteurs  ont  signalé  ce  fait.  De 
sorte  que  l'inanition,  qui  diminue  la  production  de  chaleur,  agit  dans  le  même  sens 
sur  les  températures  centrale  et  périphérique. 

3.  Joffroy  {Comptes  rendus  de  la  Soc.  de  Btot.,  3  juillet  1869)  a  vu  la  température 
do  rectum  tomber  à  34*  chez  une  femme  qui  saccombaità  an  cancer  de  l'estomac.' 
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SOUS  le  nom  de  sclérème  infantile.  La  température  centrale  s'a- 
baisse beaucoup,  elle  tombe  à  35«  environ,  aux  approches  de  la 
mort  ;  Parrot  l'a  vue  descendre  à  21*  dans  le  rectum  d'un  enfant 
atteint  de  sclérème. 

Dans  certains  empoisonnements,  dans  Turémie,  aprfes  la 
morsure  des  serpents  venimeux,  dans  ces  états  encore  mal 
déHnis  qu'on  nomme  adynamiques,  on  a  observé  un  abaissement 
considérable  de  la  température  centrale.  La  température  super- 
ficielle s'abaisse  parallèlement  dans  les  différentes  circonstances 
que  nous  venons  d'énumérer. 

§  418.  ~  La  production  de  chaleur  semble  augmenter,  au  con- 
traire, dans  les  fièvres  inTectieuses,  les  fièvres  éruptives,  la  pneu- 
monie, les  érysipèles,  etc.  Dans  ces  difTérents  états,  non  seule- 
ment la  peau  du  malade  est  chaude,  mais  le  thermomètre  accuse 
une  élévation  de  la  température  profonde.  De  sorte  que,  malgré 
Taccélération  du  cours  du  sang  et  la  déperdition  plus  grande  de 
la  chaleur,  l'excès  de  la  production  se  traduit  par  un  échauffe- 
ment  général  du  corps. 

Ainsi,  les  maladies  dans  lesquelles  la  production  de  chaleur  est 
changée  se  traduisent  par  la  variaiion  dams  le  même  eene  des  lem- 
péralures  superficielle  et  profonde. 

Gomme  Finlérél  véritable  de  la  thermométrie  clinique  est  de 
suivre  les  variations  de  la  température  en  deux  régions  diffé- 
rentes, il  est  important  de  représenter  sous  forme  de  courbes 
la  marche  de  ces  deux  températures.  Nous  allons  donner  quelques 
spécimens  de  ces  courbes  thermométriques,  afin  de  montrer  quelle 
clarté  elles  jettent  sur  la  marche  et  sur  le  pronostic  des  maladies. 


C««rbes  atmaliAMées  des  teaii^ratvres  oeBlrale  et  pérlpkérl^iBe 
émMu  len  aaakidles. 

Lorain*  avait  adopté  l'emploi  des  courbes  pour  représenter 
d'une  manière  saisissante  les  changements  qu'il  constatait  chaque 
jour  dans  l'observation  de  ses  malades;  il  avait  étendu  cette 
méthode,  non  seulement  aux  variations  des  températures  centrale 

1.  LoraÎD,  U  Choléra  obêervé à  VMpiial  SairU-Antaine,  Puis,  186S,  et  delà  Ttmr 
péraiure  humaine.  Œuvre  posibame  publiée  par  P.  Brouardel,  1877* 
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et  périphérique,  mais  à  celles  du  chiffre  du  pouls  et  de  la 
respiration,  aux  changements  du  poids  des  malades,  à  la  quantité 
de  l'urine  excrétée,  etc.  Brouardel  a  recouru  également  à  cette 
manière  de  représenter  la  marche  de  différentes  maladies  avec 
les  crises  intercurrentes.  C'est  aux  publications  de  Lorain  que 
nous  empruntons  les  courbes  ci-contre. 

§  419.  —  Courbes  des  variations  des  températures  dans  le  choléra. 
—  Dans  la  figure  287,  la  courbe  supérieure  ponctuée  correspond 


Fig.  287.  Coorbes  des  températures  dans  le  choléra. 

Â  la  température  centrale  prise  dans  le  rectum;  la  courbe  infé- 
rieure, formée  d'un  trait  plein,  représente  la  température  de  la 
bouche  qui,  dans  cette  observation,  correspond  à  la  température 
périphérique*. 


1.  Le  rectam  étant  moins  soumis  que  la  bouche  aux  causes  de  déperdition  de  chaleur, 
la  température  variera,  dans  ces  deux  points,  suivant  les  rapports  indiqués  entre  les 
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Le  malade  entre  à  l'hôpital  en  état  d'cUgidité,  la  bouche  est 
plus  froide  qu'A  l'état  normal,  le  rectum  plus  chaud  d'un  degré 
et  demi  que  chez  un  sujet  sain.  Une  réaction  incomplète  se  pro- 
duisit pendant  les  quatre  jours  qui  suivirent  :  les  courbes  con- 
vergèrent^ la  température  centrale  s'abaissant^  et  la  température 
périphérique  s*élevant.  Enfin  les  accidents  algides  reparurent; 
les  deux  courbes  divergèrent  de  nouveau  et  la  mort  vint  le  cin- 
quième jour.  A  ce  moment  la  température  centrale  s'était  élevée 
à  39<^,  celle  de  la  bouche  était  tonibée  à  34^. 

L'inspection  de  ces  courbes  montre  que^  chez  ce  malade,  l'élé- 
ment dominant  consistait  en  un  trouble  de  la  circulation,  avec 
changemefits  dans  la  répartition  et  dans  la  déperdition  de  la  cha- 
leur. Mais-  quelles  erreurs  n'eût-on  pas  commises  si  Ton  se  fût 
borné  à  suivre  la  marche  de  la  température  en  un  point  unique^ 
dans  la  bouche  par  exemple.  A  la  date  du  12,  en  voyant  la  tem- 
pérature buccale  s'abaisser,  on  eût  pu  croire  à  une  diminution 
dans  la  production  de  chaleur;  cette  supposition  est  exclue  par 
l'élévation  de  la  température  profonde  à  cette  même  date.  D'autre 
part,  en  voyant  la  bouche  se  réchauffer,  les  13,  14  et  15  septem- 
bre, on  eût  pu  croire  que  la  production  de  chaleur  augmentait, 
si  l'on  n'eût  eu,  pour  rectifier  cette  erreur,  l'abaissement  de  la 
température  rectale. 

On  remarque  dans  la  figure  ci-dessus  que  la  divergence  des  cour^ 
bes  correspond  à  Valgidité^  leur  convergence  à  la  réaction  fébrile. 
Ajoutons  que  la  divergence  finale  qui  s'observe  dans  ces  courbes 
est  un  pronostic  des  plus  graves  ;  elle  annonce  une  récidive  d'algi- 
dité;  celle-ci,  dans  les  observations  de  Lorain,  a  toujours  été  suivie 
de  mort. 

g  420.  —  Courbes  des  températures  dans  le  choléra  à  forme adyna- 
Tni^ue.  —La  figure  288  diffère  notablement  de  celle  que  nous  venons 
de  voir,  elle  correspond  à  une  autre  forme  très  grave  du  choléra. 
Le  malade  présente  à  son  entrée  &  l'hôpital  l'état  d'algidité  :  on  le 
reconnaît  à  la  divergence  des  deux  courbes.  Le  lendemain,  et 
pendant  les  quatre  jours  suivants,  les  deux  courbes  ont  convergé; 
il  y  avait  une  réaction  franche. 

tcmpératares  saperficielle  et  proronde  ;  seulement  la  valeur  des  écarts  obsezrés  sen 
beaucoup  moindre  que  si  l'on  prenait,  comme  lieu  d'observation  de  la  température  pé- 
riphérique, une  région  plus  exposée  que  la  bouche  aux  causes  de  déperdition  de  cba* 
.4ear,  la  main  par  exemple. 
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A  partir  du  sixième  jour,  les  deux  courbes  s'abaissent  et  éprou- 
vent  une  chute  parallèle  ;  enfin,  quand  la  mort  arrive,  la  tempé- 
rature rectale  est  tombée  au-dessous  de  33^  Sans  expliquer  la 
nature  de  Tétat  adynamique  signalé  dans  cette  dernière  période, 


Fig.  388.  Courbes  des  températures  dans  le  choléra  à  forme  adynamique  *. 

on  peut  toutefois  affirmer  que  cet  état  se  caractérisait  par  une 
diminution  de  la  production  de  chaleur. 

§  421.  —  Courbes  de  la  température  dans  la  fièvre  intermittente 
franche.  —  Dans  la  figure  289,  les  températures  de  la  bouche  et 
du  rectum  suivent  des  oscillations  parallèles.  La  fièvre  ayant  le 
type  tierce  s'accuse  tous  les  deux  jours  par  une  grande  augmen- 

1.  DaosceUe  flgure  et  dans  celle  qui  précède,  les  courbes  de  températures  ont  été 
'recueillies  par  ua  procédé  particulier.  Au  lieu  de  joindre  simplement  par  des  lignes 
droites  les  points  d'obsenralion  successifs,  on  a  tracé  la  courbe  probable  de  la  tempé- 
rature, en  tenant  compte  de&  variations  horaires  qui  s*observent  sur  les  malades. 
(Voir  Metn.  ffraph.^  p.  44.) 
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tion  de  chaleur  à  la  bOQçhe  et  au  rectum  (40*  à  4l*)  tandis  que, 
dans  les  jours  intercalaires,  les  deux  températures  tombent  au- 
dessous  de  la  normale,  à  36*. 

Ces  courbes  n'ont  pas  besoin  d'être  commentées  :  leur  seule  in- 
spection révèle  plus  clairement  la  marche  de  la  température  que 
ne  pourrait  faire  le  langage. 

Nous  ne  quitterons  pas  ce  sujet  sans  montrer  encore  la  marche 
des  températures  dans  une  autre  forme  de  la  ûëvre  intermittente, 
dans  la  forme  algide. 


Fig.  289.  Courbes  des  températures  dans  la  flèvre  iDtermitleDte  franche. 


g  422.  —  Tableau  de  la  distribution  des  températures  dans  la 
fièvre  algide  (type  tierce).  —  Les  trois  premiers  accès  ont  montré 
une  divergence  des  courbes  (fig.  290]  rappelant  ce  qui  s'observe 
dans  la  période  algide  du  choléra.  Or,  l'observation  du  malade 
relate  expressément  qu'il  y  avait  alors  un  état  d*algidilé:  le  visage 
était  cyanose  et  les  extrémités  froides^  Dans  l'intervalle  des  accès 
algides,  les  courbes  convergeaient.  On  a  noté  dans  l'observation 
de  ce  malade  que,  pendant  le  réchauffement  de  la  surface  du  corps, 
la  fréquence  du  pouls  diminuait  beaucoup.  L'algidité,  au  contraire, 

1.  LoraÎD,  loe,  cit.,  t.  U,  p.  3t. 
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coïncidait  avec  un  pouls  extrêmement  rapide;  cela  s'observe  sou- 
vent aussi  dans  le  choléra.  Celte  accélération  du  rythme  cardiaque 
semble  liée,  à  l'élévation  de  la  température  centrale.  La  chaleur, 
en  effet,  accélère  les  mouvements  du  cœur,  g  29. 


Fig.  290.  Coarbes  des  températures  dans  la  fièvre  algide  pernicieuse. 


Bapports  entre  la  tempémtare  eenirale  et  la  fré^uenee  du  poals. 

§  423.  —  Depuis  que  l'usage  du  thermomètre  s'est  répandu 
en  clinique,  on  a  souvent  constaté  que  la  fréquence  du  pouls 
augmente  et  diminue  avec  la  température.  Quelques  médecins  ont 
même  pensé  que  remploi  du  thermomètre  dispensait  de  compter  le 
pouls,  mais  d'autres  ont  signalé  des  contradictions  marquées 
entre  la  fréquence  du  pouls  et  la  température;  ce  désaccord  a  été 
obsei*vé  principalement  dans  les  états  algides. 

La  contradiction  en  effet  est  formelle,  si  l'on  considère  comme 
ayant  une  température  basse  tous  les  malades  qui  ont  la  peau 
froide.  Mais  si  Ton  tient  compte  des  deux  états  opposés  dans  les- 
quels la  surface  des  téguments  se  refroidit,  et  si  Ton  distingue 
l'algidité  profonde  de  Talgidité  superficielle,  on  verra  disparaître 
en  partie  la  contradiction  apparente  entre  la  fréquence  du  pouls 
et  la  température.  On  trouvera  le  pouls  rare  dans  les  cas  où  la 
production  de  chaleur  diminuée  refroidira  le  corps  jusque  dans 
sa  profondeur  :  il  en  est  ainsi  dans  l'inanition  ^  et  dans  les  em- 

1.  Chez  au  Arabe  qui  mourait  d*inanition  dans  la  dernière  famine  d'Algérie,  la  lem< 
pérature  axillaire  étant  tombée  à  36%  le  pouls  ne  battait  plus  que  58  fois  par  minute, 
(flutinèl,  le$  Températures  basses  centrales.  Thèse  agrég.;  Paris,  1880,  p.  35.) 


598  LÀ  CIRCULATION  DU  SANG. 

poisonnements  dont  il  a  été  question  au  g  417*.  Le  pouts  sera 
fréquent,  au  contraire,  quand  le  froid  superficiel  sera  accompagne 
d'élévation  de  la  température  profonde. 

Ce  qui  a  été  dit  au  chapitre  xxri,  relativement  aux  causes  qui 
modifient  la  fréquence  du  pouls,  montre  la  complexité  de  ce  pro- 
blème où  interviennent  l'état  de  la  tension  artérielle,  celui  de  la 
circulation  pulmonaire,  et  la  température  à  laquelle  le  cœur  est 
soumis. 


Des  •easaiioiis  de  ehalear  et  de  ftrold  ekes  les  maladeB. 

g  4^4.  —  Une  autre  contradiction  a  frappé  les  médecins  :  c'est 
que  les  malades  accusent  souvent  une  sensation  de  froid  tandis 
qu'on  leur  trouve  la  peau  très  chaude,  et  qu'ils  se  plaignent  d'une 
chaleur  ardente  tandis  qu'ils  ont  la  peau'glacée.  Hufcland  adit  que 
souvent  le  frisson  gît  plutôt  dans  la  sensation  qu'il  ne  tient  à  un 
abaissement  réel  de  là  température.  Souvent,  en  effet,  quand  un  ma- 
lade éprouve  un  frisson  et  accumule  sur  lui  les  couvertures,  si 
nous  touchons  sa  peau  nous  la  trouvons  brûlante.  Mais  il  est 
d'autres  cas  où  les  malades  semblent  avoir  conscience  d'une  pro- 
duction excessive  de  chaleur  dans  leurs  organes  :  on  en  voit  qui 
s'exposent  nus  à  l'air  extérieur  ou  se  jettent  dans  l'eau  pour  en- 
lever à  leur  corps  cet  excès  de  chaleur  dont  ils  souffrent. 

A  quoi  tiennent  ces  différentes  appréciations  faites  par  le 
malade  ?  La  sensation  de  frisson  se  produirait-elle  au  moment  où 
la  chaleur,  arrivée  à  un  très  haut  degré,  commence  à  s'éliminer 
par  une  circulation  plus  rapide?  Cette  sensation  accuserait-elle 
une  prédominance  de  la  perte  sur  la  production  de  chaleur?  On 
obtiendra  peut-être  la  solution  de  ces  questions  en  déterminant 
avec  deux  thermographes  les  variations  des  températures  superG- 
cielle  et  profonde  chez  les  malades. 

Les  malades  qui  ont  la  peau  chaude  accusent  tantôt  un  froid 
intérieur  et  tantôt  une  chaleur  profonde.  Gela  doit  tenir  à  des  dif- 
férences réelles  dans  leur  température  centrale.  En  effet,  nous 
avons  déjà  vu,  g  419,  que  les  malades  dont  la  peau  est  froide  sont 
parfaitement  renseignés,  par  leurs  sensations,  sur  l'état  de  leur 
température  intérieure.  En  effet,  le  cholérique  algide  qui  nous 
semble  froid  a  parfaitement  conscience  de  la  température  élevée 
qui  règne  à  l'intérieur  de  son  corps  et  que  le  thermomètre  y  révèle. 
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€e  malade  repousse  les  boissons  chaudes  par  lesquelles  on  pré- 
tend le  réchauffer  et  se  montre  avide  de  breuvages  glacés. 

Dans  Talimentalion  insuffisante,  au  contraire,  le  malade  a  éga- 
lement la  peau  froide»  mais  il  a  en  même  temps  conscience  d'un 
refroidissement  intérieur  ;  il  devient  frileux  et  recherche  les  moyens 
de  se  garantir  contre  les  pertes  de  chaleur.  Ces  moyens,  en  effet» 
<i'aprës  les  expériences  faites  sur  les  animaux  soumis  &  l'inanition, 
«emblent  prolonger  l'existence. 

Nous  signalons  au  contrôle  des  expérimentateurs  celte  théorie 
dans  laquelle  la  sensation  de  froid  et  de  chaud  qu'éprouvent  les 
malades  correspondrait  à  la  perte  ou  à  l'accroissement  de  la  cha- 
leur centrale.  Cette  sensation  serait  en  contradiction  avec  la  tem- 
pérature superficielle  dans  les  cas  où  se  produirait  un  changement 
dans  la  déperdition  de  la  chaleur;  elle  concorderait  au  contraire 
^vec  Tétat  de  la  température  superficielle  du  corps,  dans  les  cas 
-où  il  s'agirait  d'un  changement  dans  la  production  de  cha- 
leur. 


Bes  ekaBi^ements  de  la  tompéralBre  as  Momeiii  de  la  mort. 

g  425.  —  La  mort  amène  un  refroidissement  graduel  d'autant 
plus  rapide  que  l'air  extérieur  est  plus  froid.  Mais  si  Ton  suit 
attentivement  les  phases  des  variations  de  la  température  post 
morlem^  on  observe  souvent  des  ralentissements  dans  la  marche 
de  ce  refroidissement,  des  réchauffements  même,  qui  peuvent  tenir 
Â  plusieurs  causes.  * 

Huppert  ^  attribue  à  la  formation  delà  rigidité  cadavérique  un 
dégagement  notable  de  chaleur.  A.  Yalentin  *  a  multiplié  les 
•expériences  sur  les  changements  de  la  température  post  mortem. 
En  observant  la  température  centrale  d'animaux  tués  de  différentes 
façons,  cet  auteur  a  vu  la  température  s'élever  toujours  un  peu  au 
moment  où  le  cœur  s'arrêtait;  cela  tiendrait  à  ce  que  les  pertes 
produites  par  la  circulation  sont  supprimées»  tandis  que  les  phé- 
nomènes chimiques  par  lesquels  se  produit  la  chaleur  animale 
continuent  encore. 


1.  Happert,  Ueber  die  Ursackê  der  PoMlmortalem  Temperalursleigerung,  {Àrché 
<Ur  HeiUcunde,  1867,  t.  VIU.  p.  321.) 
3.  A.  ValentiD,  Thèse  inaug.^  Berne,  1869. 


600  LA  CIRCULATION  DU  SANG. 

Certains  genres  de  mort  donnent  naissance  à  un  réchauffement 
très  marqué.  On  a  signalé  ce  phénomène  principalement  sur  les 
cadavrss  des  cholériques.  Doyëre  ^  a  pensé  que  réchauffement  se 
produit  pendant  l'agonie,  mais  Lorain  '  a  reconnu  un  véritable 
échauffement  posl  mortem.  La  température  rectale  s'élevait  parfois 
de  deux  degrés.  Cela  s'observe  aussi  dans  d'autres  genres  de 
mort. 

§  426.  —  Indications  thérapeutiques  basées  sur  la  température 
du  corps.  —  Les  expériences  de  Delaroche  et  Berger,  ainsi  que 
celles  de  Blagden,  ont  prouvé  que  l'homme  peut  résister  à  de 
très  hautes  températures  extérieures  :  mais  c'est  à  la  condition 
de  ne  pas  s'échauffer  lui  même  au  delà  de  quarante-deux  ou 
quarante-trois  degrés.  Les  travaux  de  W.  Edwards  montrent  que 
c'est  principalement  par  Pévaporation  cutanée  et  pulmonaire  que 
les  animaux  résistent  à  la  chaleur  et  que,  par  conséquent,  c'est 
la  chaleur  sèche  qui  est  le  mieux  supportée.  Hais,  si  la  tempéra- 
ture du  corps  d'un  animal  est  portée  à  45<'  environ,  le  cœur  s'arrête 
et  perd  sa  contractilité,  comme  tous  les  autres  muscles;  les  nerfs 
sensitifs  et  moteurs  perdent  aussi  leurs  fonctions.  Les  cas  de 
mort  que  l'on  observe  sur  les  soldais  en  marche  par  un  soleil 
ardent  semblent  se  produire  de  cette  manière.  Il  est  donc  logi- 
que d'admettre  que  certaines  maladies  où  l'on  voit  la  tempé- 
rature s'élever  au  delà  de  44»  amènent  la  mort  par  l'excès  même 
de  la  température.  De  I&  celte  indication  toute  naturelle,  d'enle- 
ver la  chaleur  en  excès  dans  les  maladies  où  le  thermomètre 
accuse  une  élévation  très  gr^yide  de  la  température  centrale. 

Les  boissons  froides  et  les  bains  froids  ont  été  dès  l'antiquité 
nréconisés  dans  les  affections  fébriles;  plus  tard,  lorsque  la  fièvre 
tut  réputée  un  effort  salutaire  de  la  nature,  cette  pratique  fui 
^  abandonnée,  mais  elle  reprit  faveur  à  une  époque  plus  moderne. 
Elle  eut  en  Angleterre  une  vogue  très  grande  au  siècle  dernier, 
sous  l'impulsion  de  J.  Currie;  elle  a  été  de  nos  jours  remise  en 
honneur  par  les  médecins  allemands  qu'entraînaient  les  succès 
de  Brandt  de  Stettin.  Cette  thérapeutique  a  été  l'objet  d'études 
approfondies  de  la  part  de  Liebermeister  qui  a  formulé  d'utiles 
préceptes  pour  l'application   du   froid  aux  malades.  Cet  auteur 

1.  Doyére,  C,  r,  Acad.  des  se,  31  déc.  1853. 

2.  Lorain,  le  Choléra^  p.  117-128. 
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pense  que  chez  le  fébricitant  la  chaleur  se  règle  pour  maintenir 
la  température  centrale  à  un  degré  supérieur  à  celui  (Je  la  santé. 
D'après  cela,  on  aurait  donc  beaucoup  de  difQculté  à  refroidir 
profondément  les  fébricilants  :  la  chaleur  qu'on  leur  enlève 
stimulerait  pour  ainsi  dire  l'organisme  à  en  produire  de  nouvelle. 
Ces  importantes  questions  ne  pourront  être  entièrement  résolues 
que  par  l'introduction  en  clinique  d'une  méthode  précise  de  calo- 
rimétrie. 

La  soustraction  de  chaleur  par  Timmérsion  dans  l'eau  froide, 
pas  plus  que  le  réchauffement  du  corps  dans  un  bain  chaud 
prolongé,  ne  doivent  être  confondus  avec  l'action  de  l'hydrothéra- 
pie :  celle-ci;  agit  par  impression  brusque  et  violente  sur  la  con- 
tractilité  des  vaisseaux.  Les  limites  de  notre  cadre  ne  nous  per- 
mettent pas  d'aborder  les  questions  physiologiques  relatives  aux 
effets  de  l'hydrothérapie  sur  la  contractilité  vasculaire  et  sur 
l'appareil  vaso-moteur. 


CHAPITRE    XXXVII 


DES  TROUBLES  LOCAUX  DE  LA  CIRCULATION  DANS  LES  MALADIES. 


Modifications  de  la  circulation  dans  les  parties  paralysées.  -^  De  la  congestion  on  hy- 
pérémie.  —  De  i^anémie  locale.  —  De  Tinflammation.  —  Explication  des  principaai 
phénomènes  de  rinflammation  par  Tétat  de  relftchement  des  vaisseaux.  —  De 
l'œdème. 


Dans  un  grand  nombre  de  maladies,  on  observe  des  troubles 
locaux  de  la  circulation.  Parfois  la  cause  de  ces  troubles  réside 
dans  une  influence  mécanique  facile  &  saisir;  ainsi  quand  un 
obstacle  empêche  le  sang  artériel  de  pénétrer  dans  un  organe  ou 
y  retient  le  sang  veineux,  il  se  produit  des  anémies  ou  des  hypé- 
rémies  passives^  c'est-à-dire  à  Ta  production  desquelles  les  vais- 
saux  de  Torgane  malade  n'ont  aucune  part  directe. 

D'autres  fois  la  cause  des  troubles  vasculaires  est  une  altération 
de  la  force  contractile  des  vaisseaux  qui,  resserrés  ou  relâchés  outre 
mesure,  produisent  dans  le  premier  cas  Talgidité  ou  anémie  lo- 
cale, dans  le  second,  Thypérémie  ou  Tinflammation.  On  appelle 
actives  ces  modifications  de  l'état  circulatoire  qui  dépendent  d'un* 
relâchement  ou  d'un  resserrement  des  vaisseaux.  Ces  troubles 
fonctionnels  peuvent  être  classés  en  deux  séries  divergentes  qui, 
toutes  deux,  aboutissent  â  l'altération  des  tissus.  Le  resserrement 
vasculaire  excessif  et  trop  prolongé  peut  amener  la  gangrène  ou 
mortification  des  tissus;  le  relâchement  vasculaire,  quand  il  a 
dépassé  Tétat  congestif,  donne  naissance  à  une  inflammation  qui 
amène  des  exsudations  interstitielles,  des  formations  de  tissus 
nouveaux,  en  un  mot,  des  altérations  très  variées  des  organes 
qui  en  sont  atteints. 

Nous  avons  vu  précédemment  que  les  anciens  auteurs  suppo- 
saient, pour  expliquer  les  changements  locaux  de  la  circulation, 
des  forces  imaginaires  en  vertu  desquelles  le  sangse  portait  vers  les 
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organes  ou  y  était  appelé,  tandis  que  d'autres  ois  ii  abandonnait 
ces  organes  ou  en  était  repoussé. 

Il  n'y  a  qu'à  transporter  à  la  médecine  les  notions  données 
par  l'expérimentation  physiologique  relativementà  la  contractilité 
vasculaire  et  au  rôle  des  nerfs  vaso-moteurs;  ces  notions  rendront 
compte  de  la  plupart  des  troubles  de  la  circulation  qui  s'obser- 
vent dans  les  maladies.  Je  n'entreprendrai  donc  pas  d'énumérer 
les  applications  que  l'on  peut  faire  de  la  physiologie  à  la  méde- 
cine ;  le  lecteur  les  fera  de  lui-même. 

A  une  époque  où  ces  idées  étaient  neuves  et  où  la  plupart  des 
médecins  s'y  montraient  rebelles,  j'ai  longuement  insisté  sur  le 
rôle  de  la  contractilité  vasculaire  dans  les  congestions  et  les 
imlammations  ^  ;  j'ai  même  combattu  la  théorie  de  Taccroisse- 
ment  de  force  locale  dans  les  parties  congestionnées  ou  enflam- 
mées avec  une  ardeur  qui  n'est  plus  nécessaire  aujourd'hui.  Car 
les  découvertes  de  Cl.  Bernard  et  de  ses  successeurs,  soumises  à 
vingt  années  de  contrôle,  rectiGées  dans  leur  interprétation,  com- 
plétées par  d'importantes  acquisitions  de  la  physiologie,  sont 
acceptées  par  la  plupart  des  médecins  avec  confiance,  par  quel- 
ques-uns avec  hardiesse. 


Hodifieatloiis  de  Ui  clrienlationi  dans  les  parties  paralysées. 

g  427.  —  Du  temps  où  régnait  la  théorie  qui  attribue  à  un  excès 
de  force  la  rougeur  et  la  chaleur  des  organes,  on  ne  doutait  pas 
que  lés  régions  paralysées  ne  fussent  le  siège  d'un  refroidissement; 
on  professait  même,  sur  la  foi  des  doctrines,  qu'il  en  était  ainsi.  Il 
paraît  du  reste  que  le  refroidissement  s'observe  dans  certains  cas. 
Mais  depuis  que  remploi  du  thermomètre  s'est  beaucoup  répandu 
en  médecine,  on  a  comparé,  sur  un  grand  nombre  de  sujets 
présentant  des  hémiplégies,  la  température  du  côté  sain  à  celle  du 
côté  paralysé,  et  l'on  a  vu  que  le  plus  souvent  dans  les  hémi- 
plégies de  cause  cérébrale  ou  spinale,  la  température  est  plus 
élevée  du  côté  paralysé.  La  théorie  physiologique  d'un  accroisse- 
ment local  de  la  température,  sous  l'influence  d'une  circulation 
plus  rapide,  trouve  son  application  dans  ces  cas  pathologiques. 

1.  Marey,  Becherches  sur  Uk  circulation  du  sang  à  Vétat  physiologiqve  et  dani 
Uê  mcUadies;  thèse,  Paris,  1859,  et  Physiologie  médicale  de  la  circulation  du  sang, 
Paris,  1863. 
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Une  région  paralysée  est  assimilable  &  un  organe  dont  on  a 
coupé  les  nerfs  vaso-moteurs.  La  similitude  est  tellement  com- 
plète que,  dans  les  parlies  paralysées,  comme  dans  celles  dont  le 
grand  sympathique  a  été  coupé,  réchauffement  s'observe  surtout 
dans  les  régions  exposées  aux  causes  de  refroidissement.  Ainsi) 
quand  on  compare  les  températures  des  deux  mains  d'un  hémi- 
plégique, on  trouve  un  écart  de  3<>  ou  4%  mais  l'écart  est  nul  ou 
à  peine  sensible  entre  les  températures  des  deux  aisselles.  Follet* 
a  rassemblé  de  nombreuses  observations  qui  montrent  que 
certaines  paralysies  présentent  manifestement  l'ensemble  des 
symptômes  qui  suivent  la  section  du  grand  sympathique.  Quand 
les  paralysies  sont  anciennes,  les  changements  de  la  température 
semblent  diminuer,  comme  cela  s'observe  sur  les  animaux  dont 
le  sympathique  est  coupé  depuis  longtemps. 

Mais  à  côté  de  ces  cas,  il  en  est  d'autres  où  le  côté  paralysé  pré- 
sente un  abaissement  de  température;  ces  derniers  sont  beaucoup 
plus  rares  et,  d'après  les  cliniciens  qui  les  ont  observés,  parais- 
sent correspondre  à  la  phase  atrophique  qui  succède  à  la  para- 
lysie. D'autres  fois,  quand  la  paralysie  lient  à  une  lésion  des  nerfs, 
on  observe  également  un  refroidissement  du  côté  paralysé. 

Peut-être  les  effets  inverses  que  produit  une  lésion  des  vaso- 
moteurs,  suivant  le  point  où  elle  existe,  g  265,  rendront-ils  compte 
de  ces  difTérences,  mais  il  serait  prématuré  de  proposer  dès 
maintenant  celte  explication. 


De  la  coBfpestloB  on  hypérémle. 

g  428.  —  Un  relâchement  vasculaire  explique  tous  les  phéno- 
mènes qui  caractérisent  Thypérémie  ou  congestion  sanguine.  Ces 
caractères  en  effet  ne  sont  autres  que  la  rougeur,  la  chaleur  et 
l'augmentation  de  volume  des  régions  hypérémiées.  Les  artères 
afférentes  battent  ordinairement  avec  plus  de  force;  ce  phéno- 
mène, qui  avait  attiré  l'attention  des  plus  anciens  observateurs, 
leur  semblait  impliquer  Texislence  d'un  accroissement  des  forces 
locales  dans  les  parties  congestionnées.  Mais  nous  avons  vu,§  182, 
que  ces  battements  plus  forts  sont  une  conséquence  naturelle  du 

1 .  Follet,  Élude  sur  la  iempéralure  des  parties  paralysies  {Gas.  hebd,  de  méd.  cl 
de  chirurg.  Paris,  1S67). 
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plus  gros  calibre  des  artères  auxquelles  s'étend  le  relâchement. 

Si  l'on  demande  &  la  physiologie  d'expliquer  les  conditions  si 
diverses  dans  lesquelles  Thypérémie  se  produit,  on  tire  encore 
quelques  lumières  du  rapprochement  des  observations  cliniques 
et  des  résultats  de  l'expérimentation  physiologique.  En  ciïet, 
tandis  que  dans  certaines  hypérémies  il  semble  que  la  contractiMté 
vasculaire  ait  été  épuisée  sur  place,  comme  cela  arrive  par  l'action 
d'une  chaleur  excessive  ou  par  des  excitations  traumatiques  trop 
fortes  ou  trop  longtemps  répétées,  on  voit  d'autres  fois  l'hypé* 
rémie  se  produire  d'une  manière  réflexe,  pour  ainsi  dire.  11 
semble,  comme  le  supposait  Henle,  qu'une  impression  sensitive 
amène  un  relâchement  réflexe  des  vaisseaux.  Beaucoup  d'hypé- 
rémics  physiologiques  ont  cette  origine  :  c'est  ainsi  que  se  produit 
la  dilatation  des  vaisseaux  de  la  glande  sous-maxillaire,  &  la  suite 
d'une  impression  sapide  s'exerçant  sur  la  muqueuse  de  la  langue; 
le  môme  mécanisme  s'observe  pour  la  plupart  des  glandes. 

Les  hypérémies  pathologiques  paraissent  reconnaître  quelque- 
fois une  pareille  origine.  Ayant  observé  que  si  l'on  plante  un 
clou  dans  la  patte  d'un  chien,  ce  traumatisme  amène  une  vio- 
lente congestion  suivie  d'inflammation  de  la  partie  blessée,  et 
parfois  d'une  fièvre  intense.  Cl.  Bernard  répéta  la  même  expé- 
rience après  avoir  coupé  les  racines  nerveuses  sensitives  du 
membre,  et  vit  qu'il  ne  se  produisait  plus  ni  congestion,  ni  inflam- 
mation, au  voisinage  de  la  blessure.  Des  injections  de  sable  dans 
Tarière  crurale  provoquent  une  inflammation  violente  et  quel- 
quefois la  gangrène  du  membre  ;  après  la  section  des  nerfs,  elles 
ne  donnent  lieu  qu'à  des  accidents  faibles  et  limités.  J'ai  moi- 
môme  observé  des  ciTets  de  ce  genre.  Après  avoir  coupé  sur 
un  lapin  le  nerf  sciatique  et  le  crural  d'un  seul  côté,  je  lis  aux 
deux  pattes  des  injections  d'ammoniaque.  Le  lendemain,  la  patte 
dont  les  nerfs  avaient  été  coupés  ne  présentait  pas  de  réaction 
inflammatoire,  tandis  que  sur  celle  dont  les  nerfs  étaient  intacts 
un  phlegmon  volumineux  s'était  développé. 

D'après  Chalvet*,  cette  donnée  physiologique  aurait  été  appli- 
quée en  médecine  vétérinaire.  Dans  les  inflammations  du  pied  qui 
se  produisent  souvent  chez  le  cheval,  la  section  des  nerfs  abolirait 
la  douleur  que  provoque  la  marche,  et  de  plus  amènerait  la 
guérison  rapide  des  inflammations,  si  elles  se  sont  déj&  produites. 

1.  Cholvet,  Physiologie  pathologique  de  Vinflammalion,  Paris,  1869.' 
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Que  de  fois  n'observe-t-on  pas  chez  rhomme  que  la  douleur 
causée  par  la  présence  d'une  épine  dans  les  tissus  provoque  une 
hypérémie  qui  s'étend  plus  ou  moins  loin  autour  du  point  lésé; 
Textraclion  du  corps  étranger  fait  disparaître  à  la  fois  la  dou- 
leur et  les  troubles  circulatoires  qui  l'accompagnaient.  Bien  plus, 
nous  avons  vu,  §  252,  comment,  après  l'ablation  de  la  cause  irri- 
tante, les  tissus  traduisent  par  leur  pâleur  qu'un  resserrement 
vasculaire  a  succédé  au  relâchement. 

Quand  l'irritation  est  intense  et  persiste  longtemps,  elle  peut 
amener  un  relâchement  vasculaire  beaucoup  plus  généralisé,  la 
fièvre  traumatique.  La  section  des  nerfs  sensibles  empécherail 
également  la  production  de  cette  fièvre. 


We  ranéflite  locale. 

§  429.  —  Si  la  pathologie  offre  des  exemples  de  relâchement 
vasculaire  local  accompagné  de  tous  les  phénomènes  circula- 
toires qui  suivent  la  section  du  grand  sympathique,  elle  en  offre 
aussi  de  tout  contraires.  11  y  a  des  cas  de  resserrement  vascu- 
laire plus  ou  moins  localisé,  amenant  dans  la  partie  qui  en  est  le 
siège  tous  les  effets  que  provoque  la  galvanisation  du  grand  sym- 
pathique. 

L'anémie  ou  Vasphyxie  locale^  pour  employer  une  expression 
introduite  par  Boyer,  consiste  en  un  resserrement  des  vaisseaux 
qui  porte  ordinairement  sur  une  région  restreinte,  sur  les  doigts 
ou  les  orteils  principalement. 

Parfois,  le  resserrement  vasculaire  s*étend  jusqu'aux  artères  affé- 
rentes qui  cessent  alors  de  battre.  La  région  atteinte  par  cette  ané- 
mie locale  est  pâle,  exsangue,  froide,  insensible  aux  attouchements 
et  même  aux  piqûres.  Dans  certains  cas,  il  semble  que  le  resserre- 
ment ne  porte  que  sur  les  vaisseaux  artériels;  les  veines  sont  alors 
gorgées  d'un  sang  noir  et  donnent  aux  tissus  l'apparence  d'une 
cyanose  locale.  Raynaud^,  qui  a  rassemblé  un  certain  nombre 
d'observations  de  ce  trouble  circulatoire,  en  montre  l'analogie  avec 
le  resserrement  vasculaire  que  produit  l'action  du  froid.  En  efTel, 


'  1.  M.  naynaud,  de  V Asphyxie  locale  et  de  la  gangrène  symétrique  des  extrémilès, 
thèse,  Paris  1862,  et  Nouvelles  recherches  sur  la  nature  et  le  traitement  ds  l'as- 
phyxie locale  des  extrémités  [Arch.  gén,  de  m^^.Janv.  1874). 
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la  glaee  ou  un  mélange  réfrigérant  dans  lequel  on  plonge  un 
doigt  le  mettent  dans  un  état  semblable,  et  quand  l'impression 
du  froid  a  cessé,  la  circulation  se  rétablit  avec  une  intensité  exa- 
gérée :  le  doigt  devient  chaud,  rouge,  gonflé  ;  il  est  le  siège  d'une 
sensation  de  fourmillement  brûlant  et  douloureux  que  tout  le 
monde  connaît,  c'est  Vonglée, 

La  moindre  impression  du  froid  produit  sur  les.  sujets  qui  y 
sont  prédisposés  ce  resserrement  vasculaire  que  Ton  appelle  vul- 
gairement les  doigts  morts;  cet  état  dure  un  certain  temps  et  fait 
place,  comme  dans  l'onglée,  à  un  gonflement  douloureux  et  à  une 
vive  chaleur  du  doigt.  Il  semble  que  cette  affection  ne  dépende 
parfois  que  d'une  sensibilité  exagérée  des  vaisseaux  au  froid. 
Chez  d'autres  sujets,  cet  état  succède  à  une  contusion  d'un  nerf; 
ailleurs  il  parait  lié  à  une  infection  paludéenne,  mais  dans  tous 
les  cas  la  série  des  phénomènes  est  la  même,  sauf  des  diiîér 
rences  d'intensité  et  de  durée.  Enfin,  au  degré  le  plus  grave  de  cç 
trouble  vasculaire,  on  voit  arriver  une  gangrène  qui  est  la  consé^ 
quence  naturelle  de  l'arrêt  prolongé  de  la  circulation.  Cette 
anémie  locale,  et  la  gangrène  qui  lui  succède,  frappent  couvent 
des  parties  symétriques,  un  ou  plusieurs  doigts- de  chaque  main, 
un  ou  plusieurs  orteils  de  chaque  pied. 

Il  serait  assez  embarrassant  de  défînir  plus  complètement  les 
deux  états  vasculaires  opposés  dont  nous  venons  de  parler,  cha- 
cun d'eux  pouvant  tenir  au  trouble  fonctionnel  de  deux  sortes  de 
nerfs  :  une  congestion,  par  exemple,  peut  dépendre  de  la  paralysie 
des  vaso-constricteurs  ou  de  l'excès  d'action  des  vaso-dilatateurs. 

Pour  combattre  chacun  de  ces  troubles  circulatoires,  la  théra- 
peutique peut  s'inspirer  d'une  loi  physiologique  dont  nous  avons 
parlé  précédemment,  à  savoir,  que  si  l'on  provoque  un  certain 
état  des  vaisseaux,  soit  la  contraction,  soit  le  relâchement,  on 
prédispose  ces  vaisseaux  &  l'état  opposé,  g  251. 

Ainsi,  l'exposition  habituelle  des  tissus  à  une  forte  chaleur  qui 
les  congestionne  agit  de  deux  façons  :  d'une  part,  elle  habitue  ces 
tissus  à  l'impression  du  chaud  et  les  y  rend  moins  sensibles; 
d'autre  part,  elle  les  prédispose  au  resserrement,  de  manière  que 
l'anémie  locale  se  produit  dès  que  l'action  de  la  chaleur  a 
cessé.  Inversement,  des  parties  habituellement  soumises  au  froid 
y  acquièrent  une  résistance  plus  grande  et  ont  une  circulation 
plus  rapide  quand  l'action  du  froid  a  disparu.  C*est  donc  ici  le  cas 
d'appliquer  l'axiome  similia  similibus  curaniur  qui,  ridiculement 
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travesti  par  rhomœopathie,  n'en  est  pas  moins  appliqué,  dans 
certains  cas,  par  les  praticiens  les  plus  éclairés.  Les  ophlhalmo- 
logistes  emploient  avec  grand  succès  les  fomentations  chaudes 
contre  les  congestions  oculaires  ;  les  rougeurs  chroniques  de  la 
peau  cèdent  souvent  à  la  même  méthode  de  traitement*  L'hy^ 
drothérapie,  en  produisant  sur  les  tissus  une  impression  de  froid, 
forte  mais  de  courte  durée,  leur  fait  acquérir  une  plus  grande 
résistance  aux  influences  du  refroidissement. 


He  riafluBouitloB. 

§  430.  —  Le  nom  d'inflammation  a  été  créé  sous  l'empire  des 
idées  dont  nous  avons  parlé  précédemment  et  qui  consistaient  à 
admettre,  dans  certaines  affections,  une  vitalité  en  excès  et  une 
production  exagérée  de  chaleur.  Ce  nom,  aujourd'hui  suranné, 
mais  qui  restera  longtemps  encore  dans  le  langage  médical, 
désigne  un  état  complexe  qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  Thypé- 
rémie  ou  congestion.  L'inflammation  est  un  état  congesUr  avec 
quelque  chose  de  plus  :  la  coagulation  du  sang,  la  stase  de  ce 
liquide  dans  certains  vaisseaux  de  la  région  malade,  Texsudalion 
de  produits  plastiques  en  dehors  des  vaisseaux,  la  migration  des 
globules  blancs,  etc. 

Les  recherches  hîslologiques  modernes  ont  atlfré  spécialement 
rattention  sur  les  altérations  que  subissent  les  tissus  enflammés. 
Yirchow*  a  représenté  Uinflammalion  comme  essentiellement 
produite  par  une  altération  des  cellules  qui  constituent  la  trame 
organique,  et  a  relégué  au  second  plan  les  troubles  de  la  circula- 
tion. Cependant,  si  Ton  se  reporte  aux  anciennes  définitions,  on 
voit  que  les  changements  de  la  circulation  avaient  été  considérés 
par  les  médecins  d'autrefois  comme  le  phénomène  important  dans 
l'inflammation.  Les  caractères  objectifs  attribués  à  cet  état  mor- 
bide étaient  la  rougeuvy  la  chaleur  et  le  gonflement^  c'est-à-dire  ce 
qui  caractérise  l'état  congestif.  Il  nous  parait  aussi  qu'on  doit 
conserver  à  l'état  circulatoire  le  rôle  prédominant  dans  l'inflam- 
mation. Cette  manière  de  voir  semble  ressortir  naturellement 
de  la  nature  des  influences  qui  causent  l'inflammation  ou  la 
favorisent,  ainsi  que  des  moyens  qui  servent  à  la  combattre. 

1.  Virchow,  Pathologie  cettulatre. 
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Ainsi,  le  traumatisme,  Faction  de  la  chaleur,  celle  des  substances 
-chimiques.,  peuvent,  suivant  Tinteasilé  de  leur  action,  provoquer 
la  congestion  simple  ou  l'inflammation.  D'autre  part,  les  moyens 
thérapeutiques  dont  TefTet  est  de  diminuer  la  congestion  sont 
précisément  ceux  que  la  médecine  emploie  pour  combattre  Tin- 
flammation.  Si  Ton  pouvait  régler  à  son  gré  l'action  de3  sub- 
stances ou  des  agents  physiques  qui  font  resserrer  les  vaisseaux, 
on  aurait  probablement,  comme  le  pensait  J.  Hunter,  le  véritable 
f^pécifique  de  l'inflammation  ^ 

C'est  en  détournant  peu  à  peu  le  mot  inflammation  de  son 
sens  primitif  qu'on  est  arrivé  à  désigner  comme  inflammatoires 
des  altérations  d'organes  où  l'on  ne  découvre  pas  de  vaisseaux. 
Cette  généralisation  abusive  nous  a  dotés  d'une  pathologie  dans 
laquelle  tout  organe  malade  serait  enflammé,  toute  lésion  cada- 
vérique serait  le  résultat  d'une  inflammation  aigué  ou  chronique. 
Heureusement,  la  plupart  des  médecins  ont  résisté  à  ce  courant; 
ils  admettent  que,  dans  une  série  de  phases  successives  qui  s'en- 
chaînent comme  le  font  la  congestion  simple,  les  stases  vascu- 
laires,  les  exsudations,  la  diapédèse  des  globules,  les  altérations 
cellulaires  etc.,  il  y  a  fusion  de  chacun  de  ces  étals  avec  le  sui- 
vant, sans  transition  brusque,  de  sorte  que  toute  limite  tranchée 
serait  artificielle.  Mais  le  phénomène  primitif,  celui  qui  domine 
tous  les  autres,  c'est  le  trouble  circulatoire  dont  la  cause  réside 
dans  un  relâchement  vasculaire. 


Bxplteation  des  prlneipanx   phénomènes    de  rinûaniniatloi 
par  i*état  de  relAehement  des  vaisseaux. 


g  431,  —  Outre  les  caractères  objectifs  de  l'inflammation,  rou- 
geur, chaleur  et  gonflement  des  tissus,  qui  s'expliquent  d'eux- 
mêmes,  un  signe  très  important  est  la   douleur  qu'on  observe 

1 .  La  thérapealiquo  des  inflammations  emploie  deux  méthodes  opposées  :  l'une  con- 
siste à  exagérer  temporairement  les  effets  congestifs^  pour  profiler  ensuite  de  la  réaction 
opposée  qui  se  produira  du  côté  des  vaisseaux  et  dont  les  effets  semblent  très  durables  ; 
l'autre  combat  directement  Phypérémie  par  une  influence  anémiante.  C'est  de  cette 
seconde  manière  qu'agit  l'élévation  de  la  main  dans  le  traitement  du  panaris;  cette 
méthode  donne  l'avantage  d'un  soulagement  immédiat,  mais  prolonge  ordinairement, 
la  durée  de  la  maladie.  En  outre,  si  Ton  cesse  un  instant  l'action  anémiante,  on  ex- 
pose la  région  malade  à  on  surcrottde  congestion.  La  réfrigération  locale  et  la  compres- 
sion agissent  aussi  de  la  même  façon. 

MABBT,  Circulation.  39 
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presque  partout  où  rinflammation  existe.  Cette  douleur  est  si 
bien  liée  à  l'état  circulatoire  qu'elle  affecte,  en  général,  le  carac- 
tère pulsatile  et  redouble  à  chaque  fois  qu'une  ondée  sanguine, 
envoyée  par  le  cœur,  élève  la  pression  artérielle.  C'est  qu'alors  le 
gonflement  des  vaisseaux  tiraille  et  comprime  les  extrémités  ner- 
veuses. La  douleur  pulsatile  s'observe  surtout  dans  les  orgaaes 
comprimés  par  une  gaine  aponévrodque  ou  par  la  peau  violem- 
ment tendue  ;  on  a  vu,  g  308,  conmient  une  pression  extérieure 
fait  naître  des  pulsations  exagérées  des  artères.  La  douleur  est 
diminuée  par  les  influences  qui  diminuent  l'arrivée  du  sang 
artériel,  telle  que  l'élévation  du  membre,  la  compression  de 
l'artère  afférente,  l'action  du  froid,  une  saignée  locale,  etc. 

^  432.  —  U étranglement  des  parties  enflaomiéjes  est  la  consé- 
quence de  l'inextensibilité  de  l'enveloppe  qui  les  renferme  :  que 
ce  soit  une  gaine  aponévrotique,  ou  un  appareil  contentif  trop 
serré,  le  gonflement  des  vaisseaux  artériels  comprime  nécessai- 
rement les  vaisseaux  veineux  où  la  pression  est  très  faible,  et  ferme 
au  sangla  voie  du  retour.  L'arrôt  de  la  circulation  peut  amener 
la  gangrène.  Cette  interprétation  toute  mécanique  de  l'étrangle- 
ment inflammatoire  est  justifiée  par  la  nature  des  moyens  théra- 
peutiques les  plus  efficaces  pour  le  combattre,  c'est-à-dire  l'incision 
de  la  gaine  aponévrotique  trop  étroite,  ou  l'enlèvement  de  l'afi- 
pareil  trop  serré  qui  produisait  les  accidents. 

^  433.  —  La  tendance  des  phlegmons  à  se  propager  en  se 
frayant  un  chemin  à  travers  les  tissus  les  plus  lâches,  à  fuser 
entre  les  vaisseaux,  les  tendons  ou  les  nerfs,  dans  les  mailles  du 
tissu  conjonctif  et  à  s'ouvrir  enfin  à  l'extérieur;  tout  cela  s'ex- 
plique par  la  moindre  résistance  que  les  vaisseaux  éprouvent, 
dans  certaines  directions,  à  se  dilater  sous  la  pression  du  sang. 

Pour  expliquer  la  tendance  des  abcès  à  s'ouvrir  à  l'extérieur, 
on  n'hésitait  pas,  autrefois,  à  créer  une  force  spéciale  attirant 
l'inflammation  vers  la  surface  du  corps,  comme  la  plumule  des 
végétaux  est  attirée  vers  la  terre.  En  quoi  avait-on  rendu  le 
phénomène  plus  intelligible?  Mais  quand  on  considère  la  conges- 
tion et  l'inflammation  comme  produites  sous  l'influence  de  la 
pression  excentrique  du  sang  qui  dilate  des  vaisseaux  rel&chés, 
on  comprend  que  la  contre-pression  plus  ou  moins  forte  exercée 
par  les  tissus  environnants  influe  beaucoup  dur  l'intensité  de 
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l'inflammation.  Celle-ci  se  développera  donc  plus  facilement  du 
côté  où  la  pression  extérieure  sera  la  moins  forte.  Dans  un  membre, 
par  exemple,  les  tissus  sous-cutanés  ne  sont  comprimés  que  par 
rélasticité  de  la  peau;  les  tissus  plus  profondément  situés  sont 
soumis,  en  outre,  à  la  compression  des  couches  aponévrotiques  ; 
plus  profondément  encore,  à  ces  causes  de  compression  s'ajoute 
celle  qui  dépend  des  masses  musculaires.  Lors  donc  qu'un  foyer 
pblegmoneux  occupera  l'épaisseur  d'un  membre,  comme  c'est  du 
cdté  de  la  surface  cutanée  que  la  résistance  est  la  moindre,  c'est 
de  ce  côté  que  les  vaisseaux  céderont  le  plus  aisément  à  la  pres- 
sion intérieure  du  sang. 

La  môme  cause  explique  pourquoi  les  corps  étrangers,  les  balles 
par  exemple,  en  cheminant  dans  nos  tissus»  n'y  produisent 
d'inflammation  vive  qu'en  arrivant  près  de  la  surface  cutanée, 
c'est-à-dire  dans  des  points  où  la  pression  excentrique  du  sang 
n*est  plus  contre-balancée  par  celle  de  nombreuses  couches  de 
tissus  environnants. 

g  434.— -11  n'y  a  pas  à  revenir  sur  les  particularités  que  présente 
l'inflammation  au  point  de  vue  do  la  chaleur  qu'elle  provoque 
dans  les  différentes  régions  du  corps.  Nous  avons  vu,  §  435,  que 
l'inflammation  et  la  congestion  n'échauffent  que  les  parties 
susceptibles  de  se  refroidir^  tandis  qu'elle  ne  modiGe  pas  la  tem- 
pérature de  celles  qui  ont  la  chaleur  du  sang.  Dans  le  rec- 
tum ou  dans  le  vagin,  le  toucher  ne  révélera  donc  pas  l'exis- 
tence d'une  inflammation  par  une  élévation  de  la  température. 
Mais  la  loi  que  nous  avons  indiquée  à  cet  égard  fournit  une 
application  fort  simple  pour  déceler  l'inflammation  dans  ces 
régions  ;  il  suffit  de  chercher  à  les  refroidir  d'une  manière  artifi- 
cielle pour  rendre  apparent  réchauffement  qui  dépend  d'une  cir- 
culation plus  rapide.  Qu'on  cherche  à  refroidir»  au  moyen  d'une 
injection  par  exemple,  la  cavité  du  vagin  ;  on  y  réussira  à  un 
certain  degré  sur  une  femme  saine;  mais  si  l'utérus  ou  le 
vagin  sont  envahis  par  une  inflammation  violente,  ils  résisteront 
plus  ou  moins  complètement  aux  effets  de  l'eau  froide  et  seront, 
presque  aussi  chauds  après  qu'avant  l'injection» 

§  435.  —  La  tendance  des  inflammations  à  se  terminer  par 
réeoluiion  ou  délitescence  est  encore  explicable  par  les  propriétés 
physiologiques  des  vaisseaux.  Nous  avons  vu  en  effet,  §  251,  que 
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la  prolongation  d'un  certain  état  de  la  circulation  crée  une  ten- 
dance des  vaisseaux  à  prendre  Tétat  opposé.  Cet  effet  se  rap- 
proche beaucoup  de  ceux  qui  ont  été  désignés  précédemment  sous 
les  noms  d*accotUumance^  g  â54,  ou  d^adaptalion^  g  250,  des  tissus 
&  une  influence  extérieure.  Les  vaisseaux  finissent  par  acquérir 
une  résistance  plus  grande  aux  agents  qui  leur  sont  appliqués, 
et  bientôt  ils  n'en  sont  plus  affectés. 

Assurément  on  n'explique  pas  encore  comment  se  produisent 
l'accoutumance  et  l'adaptation  des  vaisseaux  aux  différentes 
influences  qui  tendent  à  les  faire  relâcher  ou  resserrer,  mais  si 
Ton  montre  l'extrême  analogie  de  cette  propriété  physiologique 
avec  celle  qui  tend  à  produire  la  résolution  spontanée  des 
inflamnialious,  on  diminue  le  nombre  des  hypothèses,  et  l'on 
resserre  plus  étroitement  les  liens  qui  attachent  les  phénomènes 
pathologiques  aux  lois  de  la  physiologie. 

g  436.  —  Depuis  quelques  années,  laquestion  de  l'inflammation  a 
pris  un  caractère  tout  nouveau.  Il  semble  certain  que,  dans  les 
opérations  chirurgicales,  l'inflammation  et  la  suppuration  sont  des 
accidents  qui  peuvent  être  évités,  si  Ton  met  la  plaie  à  Tabri  des 
causes  variées  de  contamination  qui  peuvent  l'infecter. 

Oh  doit  revenir  à  l'opinion  de  J.  Hunter  au  sujet  de  la  réunion 
des  plaies  par  première  intention,  et  direavec  cet  illustre  chirurgien, 
que  pour  que  cette  réunion  se  produise  «  il  faut  que  rinflammatiou 
ne  survienne  pas  ».  Mais,  si  les  progrès  de  la  chirurgie  semblent 
nous  ramener  en  arrière  en  nous  imposant  une  formule  déjà  vieille 
d'un  siècle,  ces  progrès  en  réalité  nous  ont  fait  faire  un  grand 
pas,  car  nous  avons  la  connaissance  des  causes  dont  J.  Hunter 
n'avait  fait  que  constater  empiriquement  les  effets.  Nous  savons 
que  les  poussières  atmosphériques  contiennent  les  germes  d'un 
nombre  énorme  de  maladies  infectieuses,  dont  la  pourriture 
d'hôpital,  l'érysipèle,  la  gangrène,  la  septicémie,  etc.,  sont  des 
manfifestations  redoutables. 

Ce  serait  sortir  de  mon  sujet,  que  d'aborder  celle  théorie  nou- 
velle des  inflammations  septiques  qui  explique  à  peu  près  toutes 
les  complications  graves  des  blessures,  et  relègue  dans  les  erreurs 
du  passé  les  théories  de  la  phlébite  et  de  la  résorption  purulente. 
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g  437.  —  L'œdème,  ou  inflltration  séreuse  du  tissu  conjonctif, 
est  souvent  lié  à  des  troubles  circulatoires  dont  il  paraît  être  un 
effet  mécanique.  Bouillaud^  a  démontré  qu'un  obstacle  à  la  circu- 
lation  veineuse  peut,  à  lui  seul,  produire  l'œdème.  Il  semble  que 
le  mécanisme  de  cet  accident  soit  assez  simple.  La  pression  du 
sang  s'élève  dans  les  veines  en  amont  de  l'obstacle,  et  sous 
l'influence  de  cette  pression  intérieure  excessive  les  veines  lais- 
sent exsuder  au  dehors  une  partie  de  la  sérosité  du  sang.  Dès 
que  l'obstacle  est  enlevé,  ces  mêmes  veines,  devenant  le  siège 
d'un  phénomène  osmotique  de  sens  inverse,  résorbent  la  séro- 
site  épanchée. 

Des  expériences  nombreuses  deRanvier,*  deBoddaert^  et  de 
plusieurs  auteurs  allemands  ont  montré  que  la  ligature  d'une 
veine  ne  suffit  pas  toujours  pour  amener  un  œdème  dans  la 
région  où  la  stase  sanguine  se  produit,  tandis  que,  si  Ton  com- 
bine avec  cette  ligature  la  section  des  nerfs  vaso-constricteurs, 
on  voit  l'œdème  apparaître.  Ainsi,  le  relâchement  des  vaisseaux 
est  une  condition  pathogénique  de  Tœdème;  du  reste,  cela 
s'accorde  avec  ce  que  l'observation  clinique  révèle,  à  savoir  que 
les  tissus  voisins  d'un  phlegmon  sont  presque  toujours  envahis 
par  un  œdème  plus  ou  moins  prononcé. 

g  438.  —  Le  relâchement  vasculaire  semble  devoir  être  rapproché 
de  l'obstacle  à  la  circulation  veineuse,  au  point  de  vue  des  effets 
mécaniques  qui  en  résultent.  De  part  et  d'autre,  les  petites 
veines  et  les  capillaires  veineux  sont  le  siège  d'une  élévation  de 
la  pression  du  sang  et,  par  conséquent,  se  trouvent  dans  les  con- 
ditions favorables  à  une  exosmose  de  sérosité. 

Au  chapitre  xxii,  §  235,  où  ont  été  indiquées  les  variations  de  la 
pression  du  sang  dans  les  vaisseaux  capillaires,  on  a  vu  que,  selon 
que  ces  petits  vaisseaux  sont  resserrés  ou  rel&chés,  la  pression 

1.  Boaillaad,  de  VOblitératian  des  veines  et  de  son  influence  sur  le  développement 
des  hydropisies  pariielles  (Arch.  de  Méd.,  1833). 

2.  Ranviep,/{ee/ierc/ie9  expérimentales  sur  la  production  deVœdéme  (Comptes  ren^ 
dus  de  l'Académie  des  sciences^  1869). 

3.  Boddaert,  Note  sur  la  pathogénie  du  goitre  exophthalmique.  Gand,  1869. 
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s'abaisse  ou  s'élève  du  cdté  veineux,  suivant  en  cela  une  variation 
tout  inverse  de  celle  qui  se  produit  du  cdté  artériel.  Ainsi,  un 
rel&chement  vasculaire  (fig.  201)  élève  la  pression  dans  les  capil- 
laires veineux  et  dans  les  veines.  Il  se  produit  donc  un  effet 
commun  sous  l'influence  de  deux  états  qui  semblent  d'ailleurs 
totalement  opposés  :  un  obstacle  veineux  qui  ralentit  le  cours  du 
sang,  et  un  rel&chement  capillaire  qui  accélère  ce  cours.  Cet  effet 
commun ,  ce  serait  l'élévation  de  la  pression  dans  les  radicules 
veineuses;  c'est  sous  l'influence  de  cette  élévation  de  la  pression 
du  sang  que  la  sérosité  tendrait  à  s'épancher  dans  le  tissu  con- 
jonctif. 

Outre  ces  causes ,  l'œdème  en  reconnaît  un  grand  nombre 
d'autres;  ainsi,  un  obstacle  à  la  circulation  lymphatique,  une 
altération  du  sang  comme  dans  l'albuminurie,  parfois  même  un 
obstacle  à  la  circulation  artérielle.  Les  maladies  du  cœur,  prin- 
cipalement dans  leur  phase  dite  ctsystoliquey  amènent  l'œdème. 
Serait-ce,  comme  on  l'a  supposé,  par  une  exagération  de  la  pres- 
sion veineuse?  Cette  augmentation  de  pression  est  réelle,  mais 
semble  trop  peu  prononcée  pour  amener  l'œdème  à  elle  seule.  Il 
y  a  donc  lieu  de  faire  des  réserves  au  sujet  des  différentes  formes 
de  l'œdèmct  et  de  ne  pas  discréditer,  en  la  généralisant  présente- 
ment, la  théorie  de  l'accroissement  de  la  pression  dans  les  veines. 


CHAPITRE   XXXVIIl. 

TROUBLES  D£  LA  CIRCULATION  ARTÉRIELLE  ;  ALTÉRATION  SÉNILE 
ET  OBLITÉRATION  DES  ARTÈRES. 


AUôration  sénile  des  artères.  —  L'altéralion  sénile  des  artères  amène  Thyperlrophie  du 
ventricule  gauche  du  cœur.  —  L'allération  sénile  des  artères  s'accompagne  de  dila- 
tation de  ces  vaisseaux.  —  Troubles  fonctionnels  produits  par  Taltération  sénile  des 
artères.  —  Diagnostic  de  Taltération  sénile  des  artères  d'après  le»  caractères  du 
pouls.  —  Caractères  de  la  pulsation  du  cœur  dans  l'altération  sénile  des  artères.  — 
Oblitération  des  artères.  —  Dilatation  des  collatérales  après  l'oblitération  d'une 
artère.  —  Influences  qui  déterminent  la  direction  nouvelle  du  courant  sanguin  après 
la  lif^ture  d'une  artère.  —  Des  modiflcations  qu'éprouve  le  pouls  au-dessous  d'une 
oblitération  artérielle. 


Altération  sénile  des  artères. 

g  439.— Les  arfères  des  vieillards  sont  normalement  peu  élasti- 
ques et  incrustées  parfois  de  dépôts  calcaires  qui  les  transforment 
presque  en  des  tubes  rigides.  Celte  altération  qu'on  a  appelée 
artérite,  arlério-scïérose,  etc.,  produit  des  troubles  de  la  circula- 
tion. Elle  amène  Thypertrophid  du  cœur  et  expose  à  des  maladies 
graves,  à  l'embolie,  àl'hémorrhagieet  au  ramollissement  cérébral. 
L'enchaînement  par  lequel  l'altération  des  artères  se  relie  aux 
maladies  qui  viennent  d'être  énumérées  s'explique  très  bien  par 
les  lois  de  la  physiologie;  nous  allons  essayer  de  le  montrer* 

Cette  altération,  facile  à  reconnaître  dans  les  cas  extrêmes, 
quand  les  artères  superficielles  donnent  au  doigt  la  sensation 
d'un  cordon  dur  et  incompressible,  était  au  contraire  extrême- 
ment difficile  à  diagnostiquer  en  l'absence  de  ce  signe.  Or,  grâce 
aux  caractères  spéciaux  qu'elle  imprime  au  tracé  du  pouls,  il  est 
très  facile  aujourd'hui  de  reconnaître  la  perte  d'élasticité  des  ar- 
tères. On  la  diagnostique  parfois  aussi  chez  de  jeunes  sujets,  et 
l'on  peut  prédire  chez  eux  l'imminence  des  maladies  que  nous  ve- 


j 
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nons  d'énumérer  et  qui  ne  sont  des  causes  ordinaires  de  mort 
que  chez  les  vieillards. 


L*altératIon  nénile  des  artères  aaièBe  l'hypertropkle  da  vemtricsie 

yanehe  dn  eœvr. 

g  440.  —  On  a  vu,  g  103,  que  Télasticilé  des  artères  favorise 
l'action  du  cœur  en  diminuant  les  résistances  que  cet  organe  doit 
surmonter.  Or,  comme  Taltération  sénile  des  artères  consiste  sur- 
tout en  une  perte  d'élasticité  de  ces  vaisseaux,  il  est  naturel  de 
conclure  que  la  perle  plus  ou  moins  complète  de  l'élasticité  des 
artères  crée  un  obstacle  au-devant  du  cœur  et  en  rend  les  systoles 
plus  pénibles. 

En  vertu  d'une  loi  pathogénique  bien  connue,  le  cœur  devra 
s'hyperlrophier  quand  les  artères  seront  indurées,  absolument 
comme  il  s'hypertrophie  chez  les  sujets  qui  présentent  un  rétré- 
cissement aortique.  Aussi,  presque  tous  les  vieillards  ont-ils  le 
ventricule  gauche  hypertrophié.  La  coïncidence  de  l'hypertrophie 
du  cœur  avec  l'ossification  artérielle  avait  déjà  été  constatée  par 
quelques  auteurs,  mais  on  ne  saisissait  aucun  lien  de  cause  ù 
effet  entre  ces  deux  états  du  cœur  et  des  artères.  AndraP,  ei> 
signalant  cette  coïncidence,  laisse  sans  la  résoudre  la  question  de 
savoir  si  c'est  l'hypertrophie  du  cœur  qui  a  fait  dégénérer  les 
artères,  ou  si  c'est  l'altération  des  artères  qui  a  entraîné  l'hyper- 
trophie du  cœur.  Herpin*  admet  que  l'ossification  artérielle  est 
primitive,  et  cherche  A  l'expliquer  en  disant  que  «  l'élasticité  arté- 
«  rielle,  cause  dHmpukion  du  sang,  étant  supprimée,  le  cœur  doit 
«  y  suppléer,  et  cela»  en  vertu  d'une  solidarité  entre  les  différents 
«  points  du  système  circulatoire.»  Ainsi,  Herpin  comprenait  qu'une 
liaison  existe  entre  les  deux  lésions,  mais  en  interprétait  mal  l'en- 
chaînement. 

J'ai  expliqué  l'hypertrophie  du  cœur  par  la  résistance  que  la  perle 
d'élasticité  des  artères  oppose  au  mouvement  du  sang;  cette  expli- 
cation découlait  naturellement  des  expériences  que  j'avais  faites 
sur  le  rôle  de  l'élasticité  artérielle  et  qui  ont  été  exposées  dans  le 
chapitre  XI'. 

1.  Andral,  Clinique  médicale,  t.  I,  p.  62. 

2.  Herpin,  Bulletin  de  la  Soc.  anaL,  t.  XII,  p.  49. 

3.  Marey,  Gazette  médicale  de  Parie,  1858,  et  Thèse  inaug.,  Par»,  1859,  p.  49. 
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Si  Ton  cherche,  dans  les  Bulletins  de  la  Société  anatomique,  quel 
était  l'état  du  cœur  dans  Taltération  sénsle  des  artères,  et  quel 
était  l'état  des  artères  dans  les  hypertrophies  du  cœur  qui  ne 
dépendaient  pas  d'une  lésion  des  orifices^  on  trouve  un  certain 
nombre  d'observations  où  la  coïncidence  de  l'ossification  arté- 
rielle avec  l'hypertrophie  du  ventricule  gauche  est  signalée. 

Mais,  depuis  que  mon  attention  a  été  attirée  sur  cette  liaison 
néce»«îtiru  de  Tossification  artérielle  avec  l'hypertrophie  du 
ventricule  gauche,  j'ai  souvent  cherché  l'occasion  d'en  vérifler 
l'existence  dans  les  autopsies,  et  ne  l'ai  jamais  vue  manquer,  ni 
sur  les  vieillards,  ni  sur  les  jeunes  sujets  atteints  prématurément 
d'ossification  artérielle. 


L'alCératton  sénlle  des  artères  s  aeeompasne  de  dilalatlen 
de  ees  vaisseaux. 

g  441.  —  Tout  le  monde  sait  que  les  artères  sont  ordinairement 
volumineuses  chez  les  vieillards;  elles  forment  de  gros  cordons 
que  Ton  sent  rouler  sous  le  doigt  à  travers  les  parties  molles.  En 
outre,  les  artères  s'allongent  et  deviennent  flexueuses  à  mesure 
qu'elles  perdent  leur  élasticité.  La  dilatation  des  artères  péri- 
phériques est  encore  surpassée  par  celle  que  l'aorte  présente, 
surtout  au  niveau  de  sa  crosse,  au  point  d'où  émergent  le  tronc 
brachio-céphalique  et  la  carotide  gauche. 

11  est  vraisemblable  que  l'hypertrophie  du  cœur  contribue  for- 
tement à  cette  dilatation  aortique,  de  sorte  que  les  deux  lésions 
organiques  s'influenceraient  réciproquement.  Ce  qui  prouve  que 
la  pression  du  sang  est  la  cause  immédiate  de  cette  dilatation, 
c'est  que  les  points  les  plus  dilatés  sont  précisément  ceux  contre 
lesquels  le  sang  fait  le  plus  grand  effort.  Ainsi,  la  crosse  de  l'aorte 
se  gonfle  en  ampoule  du  côté  de  sa  convexité,  c'est-à-dire  dans  le 
sens  du  courant  sanguin  produit  par  la  systole  ventriculaire. 
Celle  ampoule  acquiert  souvent  un  développement  très  grand 
et  peut  se  rompre  comme  un  anévrysme:  c'est  toujours  du  côté 
de  la  convexité  que  la  rupture  se  produit.  La  direction  du  courant 
sanguin  explique  aussi  pourquoi  les  carotides  et  lessous-clavières 
sont  ordinairement  très  dilatées,  tandis  que  les  iliaques  le  sont 
très  peu.  Enfin,  des  raisons  physiques  font  que  cette  dilatation 
tend  toujours  à  s'accroître,  car  plus  un  vaisseau  est  large,  plus  est 
grand  l'efFort  que  doit  supporter  sa  paroi,  §  45  (note). 
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TroaM«s  féacilonnols  pradalts  par  l*altériiaoa  séalle  d«8  artères. 

g  442.  —  Tous  les  avantages  de  Télasticité  des  artères,  ^  102  et 
103,  disparaissent  peu  à  peu  par  rossiOcation  sénile  de  ces  vais- 
seaux ;  la  régularisation  du  cours  du  sang  devient  de  moins  en 
moins  parfaite,  ce  qui  se  traduit  chez  les  vieillards  par  des  pul- 
sations artérielles  plus  fortes.  Ces  écarts  plus  grands  entre  les 
maxima  et  les  minima  de  tension  sont  encore  augmentés  à 
mesure  que  l'hypertrophie  ventriculaire  gauche  s'accentue  davan- 
tage; et  comme,  d'autre  part,  les  artères  ainsi  altérées  ont  moins 
de  résistance  à  la  rupture,  on  conçoit  qu'il  en  résulte  une  prédis- 
position aux  hémorrhagies. 


Diagnostic  de  l'altération  •éniie  des  artères  d'après  les  earactères 

dn  poals. 

§  443.  —  La  gravité  des  accidents  auxquels  expose  cette  altéra- 
tion des  artères  en  rend  le  diagnostic  très  important.  Le  signe 
caractéristique,  la  dureté  et  la  rugosité  des  artères  superficielles, 
manque  souvent;  à  son  défaut,  la  force  et  la  brusquerie  du  pouls 
ont  une  certaine  valeur,  mais  sa  forme  sphygmographique  toute 


Fig.  391.  Schéma  pour  montrer  l'analogie  du  pouls  sénile  avec  la  pulsation  cardiaque. 

particulière  mérite  une  mention  spéciale  :  c'est  à  coup  sûr  le  ca- 
ractère le  plus  important.  Cette  forme  rappelle  beaucoup  celle 
de  la  pulsation  du  cœur  lui-même,  pour  des  raisons  que  nous  allons 
exposer. 

Plus  les  artères  sont  élastiques,  plus  elles  transforment  le  mou- 
vement imprimé  au  sang  par  la  systole  ventriculaire,  et  plus  la 
forme  du  pouls  s'éloigne  de  celle  de  la  pulsation  du  cœur.  Lors- 
que, au  contraire,  l'élasticité  artérielle  disparait,  le  pouls  doit 
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conserver  davantage  la  forme  de  la  systole  du  cœur.  La  figure  291 
va  rendre  sensible  l'analogie  qui  existe  alors  entre  la  pulsation 
du  cœur  et  celle  des  artères. 

On  reconnaît  dans  le  tracé  Tormé  par  un  trait  plein  deux  pul- 
sations artérielles  avec  leurs  éléments  :  Vascension  qui  présente 
une  saccade,  le  sommet  formé  d'un  plateau  horizontal,  et  la  des- 
cente qui,  après  une  chute  brusque,  suit  une  pente  oblique  sans 
dtcrotisme. 

A  la  place  de  cette  dernière  partie  de  la  descente,  si  Ton  substi- 
tue la  courbe  formée  d'une  ligne  ponctuée,  on  obtient  exactement 
les  tracés  de  deux  systoles  du  ventricule  gauche    tels    que  les 


Fig.  393.  Série  de  sphygmogrammes  recueillis  Bur  des  vieillards  (hoinme&).  (N*  1,  76  ans,  — 
n*  2,  82  ans,  —  n*  3,  84  ans,  —  n*  4,  85  ans,  —  n*  5,  87  ans.) 

expériences  cardiographiques  les  ont  donnés,  §  80,  Or  on  a  vu,  à 
propos  du  pouls  de  Taorte,  que  le  tracé  de  ce  pouls  ne  pouvant 
encore  être  modifié  par  l'élasticité  des  artères,  présente  de  grandes 
ressemblances  avec  celui  de  la  pression  intra-ventriculairc.  Ces 
ressemblances  ne  peuvent  exister  que  pendant  la  systole  des 
ventricules,  c'est-à-dire  pendant  le  moment  où  le  cœur  et  les 
artères  sont  en  communication;  mais,  au  moment  où  cesse  la 
systole  et  où  les  valvules  sigmoîdes  sont  fermées,  la  pression 
se  comporte  différemment  dans  le  cœur  et  dans  les  vaisseaux  :  elle 
baisse  brusquement  dans  le  ventricule  où  elle  tombe  à  peu  près 
à  zéro,  tandis  que,  dans  les  artères,  elle  ne  descend  que  graduelle- 
ment par  Teffet  de  l'écoulement  du  sang  &  travers  les  vaisseaux 
capillaires. 
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g  444.  —  Le  pouls  sénile  présente  les  caraclères  que  nous  avons 
indiqués  en  les  exagérant  un  peu  dans  la  Tigure  291.  On  retrouve 
chez  les  vieillards,  jusque  dans  l'artère  radiale,  les  éléments  de  la 
systole  ventriculaire,  caractères  qui  chez  les  sujets  sains  n'exis- 
tent que  pour  le  pouls  aortique  recueilli  très  près  du  ventricule 
gauche,  et  qui  disparaissent  peu  à  peu,  sous  rinfluence  de  l'élas- 
ticité artérielle,  à  mesure  qu'on  s'éloigne  du  cœur. 

J'ai  groupé  dans  les  figures  292  et  293  des  sphygmogrammes  re- 
cueillis sur  des  vieillards  des  deux  sexes.  Chez  ces  sujets,  les 
artères  présentaient  des  signes  manirestes  d'ossificalion  ;  le  cœur 
ne  donnait,  &  l'auscultation,  aucun  signe  de  lésion  valvularire,  de 
sorte  que  la  Torme  spéciale  du  pouls  doit  être  exclusivement  altri- 


Pig.  39S.  Série  4le  jBphygmogrammes  recueillis  sur  des  vieillards  (reromes).  (N*  i,  8&  ans,— 
n"  2,  90  ans,  —  n*  3,  9'i  ans,  —  n"  4,  9tt  ans.) 


buée  à  l'altération  des  vaisseaux,  et  &  l'hypertrophie  ventriculaire 
consécutive.  L'examen  de  ces  sphygmogrammes  montre  que  le 
pouls  sénile  a  les  caractères  suivants  : 

!•  Ce  pouls  a  une  grande  amplitude^  ce  qui  s'explique  par  plu- 
sieurs raisons  :  par  l'hypertrophie  ventriculaire,  par  le  gros 
volume  des  artères,  par  la  transformation  moindre  de  l'impulsion 
du  cœur  quand  les  artères  ont  moins  d'élasticité. 

2<»  L'ascension  est  brusque,  quelquefois  saccadée;  c'est-à-dire 
qu'il  y  a  ressemblance  du  début  de  la  pulsation  artérielle  avec 
celui  de  la  pulsation  du  cœur. 

3*  Le  sommet  de  la  pulsation  est  formé  par  un  plateau.  —  C'est  un 
nouveau  trait  de  ressemblance  avec  la  forme  de  la  pulsation  du 
cœur.  Le  plateau  du  pouls  est  ordinairement  horizontal,  souvent 
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il  est  légèrement  ascendant;  c'est  alors  qu'existe  le  rebondissement 
dans  rascension  du  pouls.  Cette  forme  indique  une  élévalion  crois- 
sante de  la  pression  arlérielle  pendant  toute  la  durée  de  la  systole. 

4*  La  courbe  tombe  brusquement  ajyi^ès  le  plateau  systolique. — Ce 
caractère  n'est  pas  constant,  mais  quand  il  existe  il  a  une  grande 
valeur,  car  il  prouve  que  le  reflux  qui  précède  la  clôture  des  val- 
vules sigmoïdes  suffît  pour  faire  baisser  la  tension  que  Télasticité 
des  artères  ne  maintient  plus  suffisamment. 

5"  La  ligne  de  descente  est  y  en  général^  dépourvue  de  dicrotlsme.  — 
C'est  encore  un  caractère  important  de  la  perte  d'élasticité  des 
artères,  car  on  a  vu,  §  155,  que  l'élasticilé  des  vaisseaux  est  une 
condition  indispensable  pour  que  le  dicrotisme  se  produi.se. 


1 

V 

N^ 

V 

.[\^^^'^ 

V'ig.  294.  Pouls  d'an  bomme  de  52  ans  atteint  d'ossification  des  artères. 

On  reconnaît  dans  la  flgure  294 les  caractères  de  la  perte  d'élas- 
ticité des  artères.  C'est  le  pouls  d'un  homme  qui  n'avait  que  cin- 
(juante-deux  ans  et  qui  succomba  à  une  hémorrhagie  cérébrale.  A 
l'autopsie  on  trouva  l'aorte  ossifiée  à  un  haut  degré;  les  carotides 
et  les  artères  cérébrales  étaient  incrustées  de  dépôts  calcaires. 


Fig.  395.  Pouls  sénile  à  irrégularitée  périodiques. 


Chez  les  vieillards,  on  rencontre  quelquefois  des  irrégularités 
dans  le  rythme  des  battements  du  cœur,  sans  que  l'auscultation 
puisse  faire  supposer  l'existence  d'une  lésion  valvulaire.  Ces  irré- 
gularités se  produisent  souvent  d'une  manière  périodique. 


622  LA  CIACUIATION  DU  SANG. 

Le  sphygmogramme»  figure  295,  ligne  supérieure,  a  été  recueilli 
sur  un  vieillard  qui  présentait  le  rythme  suivant:  une  suspension 
des  battements  du  cœur  était  suivie  de  trois  pulsations  ordinaires, 
puis  d'une  petite  pulsation  après  laquelle  revenait  un  battement 
normal;  une  nouvelle  suspension  arrivait,  et  ainsi  de  suite  indé- 
Tmiment.  Le  sphygmogramme  ligne  inférieure  avait  une  irrégu- 
larité à  très  courte  période,  c'est  le  type  que  Lorain  a  appelé 
géminé  :  il  est  formé  d'une  pulsation  forte  suivie  d'une  autre  plus 
faible.  La  période  de  ces  irrégularités  change  souvent  plusieurs 
fois  dans  une  journée  ;  nous  en  parlerons  à  propos  des  irrégu- 
larités du  pouls. 

Wolff  ^  a  décrit  la  forme  sénile  du  pouls  comme  appartenant  à 
l'aliénation  mentale.  Cela  parait  devoir  s'expliquer  par  cette  cir- 
constance, que  l'altération  des  artères  entraîne  souvent  après  clic 
des  désordres  des  fonctions  cérébrales.  J'en  ai  vu  de  frappants 
exemples  '. 


Caractères  de  la  polsatloa  da  coear  daaa  l'aliératioa  séaUe 

des  artères. 

g  445.  —  La  pulsation  du  cœur  recueillie  au  niveau  du  ventri- 


tïg.  296.  Pulsalion  du  Tentricule  gauche  chez  les  vieillards.  (N*  I,  76  ans,  —  n*  2,  89  an»,  - 

n"  3,  88  ans. 

1.  Vio\tt,  C/iarakleriêiik  von  ArterienpuU,  Leipzig,  1865. 

2 .  Parfois  le  pouls  de  jeunes  sujets  présente  un  plateau  systolique^f  mais  celte  forme 
n'existe  guère  que  le  matin  au  réveil,  et  sous  Tinfluence  du  froid;  elle  est  essenliello- 
ment  passagère,  et  ne  saurait  être  confondue  avec  les  caractères  permanents  do  pool^ 
sénile. 
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cule  gauche  présente,  dans  Taltération  sénile  des  arlëres,  des  ca- 
ractères particuliers.  La  figure  296  est  formée  de  trois  cardiogram- 
mes obtenus  sur  des  vieillards  :  ligne  1,  76  ans;  ligne  â,  89  ans; 
ligne  3y  88  ans.  Dans  tous  ces  tracés,  la  systole  venlriculaire  débute 
par  une  brusque  ascension  suivie  d'une  chute  légère  qui  précède 
un  sommet  arrondi.  Il  semble  que,  dans  l'énergique  soulèvement 
de  la  pulsation  du  cœur  à  son  début,  on  puisse  reconnaître  reflet 
de  l'hypertrophie  du  ventricule  gauche;  mais  il  faut  attendre,  pour 
se  prononcer  sur  la  valeur  de  ce  caractère,  que  les  observateurs 
aient  rassemblé  de  plus  nombreux  documents  sur  la  forme  sénile 
de  la  pulsation  du  cœur. 


OblltératloB  des  artères. 

g  446.  —  Lorsqu'une  artère  est  oblitérée  par  un  caillot  qui  la 
remplit,  par  une  ligature,  ou  par  une  compression  qui  y  arrête  le 
cours  du  sang,  la  portion  du  vaisseau  située  au-dessous  de 
l'obstacle  revient  sur  elle-même,  en  vertu  de  son  élasticité,  et  se 
vide  en  partie  du  sang  qu'elle  renfermait.  Le  doigt,  en  explorant 
cette  région  de  l'artère,  n'y  perçoit  pas  de  battements;  cependant, 
au-dessous  de  l'obstacle,  le  vaisseau  contient  encore  du  sang, 
car  si  on  l'ouvre,  un  courant  rétrograde  s'établit  et  produit  une 
hémorrhagie  ;  de  légères  saccades  dans  le  jet  du  sang  qui  s'écoule 
prouvent  qu'il  doit  rester  en  ce  point  un  vestige  de  la  pulsation. 
C'est  par  les  anastomoses  collatérales  que  le  sang  arrive  dans  le 
tronçon  inférieur  de  l'artère;  plus  ces  voies  sont  étroites,  plus  la 
pression  est  basse  au-dessous  de  l'obstacle,  et  plus  les  pulsations 
y  sont  éteintes. 

Au  bout  d'un  certain  temps  la  circulation  se  rétablit  dans  l'ar- 
tère et  celle-ci  reçoit,  par  ses  anastomoses  avec  les  vaisseaux 
voisins,  assez  de  sang  pour  fournir  à  la  circulation  des  organes 
auxquels  elle  se  distribue.  Le  pouls  reparaît  alors  et  si  des  trou- 
bles fonctionnels  s'étaient  produits,  immédiatement  après  l'oblité- 
ration du  vaisseau,  on  les  voit  disparaître.  Ces  troubles  consistent 
d'ordinaire  en  pAleur,  refroidissement  et  quelquefois  paralysie  de 
la  sensibilité  et  du  mouvement  dans  les  parties  où  la  circulation 
était  insuffisante 

Si  nous  cherchons  comment  le  sang  est  arrivé  à  se  frayer  des 
voies  nouvelles^  nous  voyons  que  les  lois   physiques  rendent 
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compte  de  ce  qui  s'est  passé.  Une  augmentation  de  la  pression  du 
sang  s'est  produite  dans  les  artères  collatérales,  et  sous  cette  pres- 
sion plus  forte,  ces  vaisseaux  se  sont  dilatés. 


DilatatloB  des  collatérales  après  l'oMliératloa  d'nae  artère. 

§447.  —  Toutes  les  fois  qu'un  vaisseau  donne  naissance  à  plu- 
sieurs branches,  si  l'on  ferme  Tune  d'elles,  la  pression  augmente 
dans  les  autres^g  121.  C'est  cette  pression  intérieure  plus  forte  qui 
dilate  peu  à  peu  les  branches  restées  perméables,  de  sorte  que 
si  Ton  injecte  au  bout  de  quelque  temps  un  membre  dont  l'ar- 
tère principale  a  été  liée,  on  voit  que  des  branches  de  second  ou 
(le  troisième  ordre  sont  devenues  des  artères  volumineuses,  à 


l'i^.  397.  Réparation  graduelle  de  la  pression  artérielle  dans  le  bout  supérieur  d'une  carotide  df 
clieval  après  ligature.  —  Ligne  t,  pouls  avant  la  ligature;  lignes  2,  3,  4,  pouls  du  tronçon  péri- 
priénque  recueilli  dans  une  série  d'inHlants  successifs  après  la  ligature. 


travers  lesquelles  la  circulation  s'est  rétablie.  Cette  dilatation 
dos  branches  collatérales  tend  à  se  produire  à  partir  du  momeul 
où  le  tronc  principal  a  été  oblitéré. 

Or,  à  travers  ces  voies  élargies  les  pulsations  se  transmettent 
dans  le  bout  inférieur  de  l'artère;  leur  force  augmente  à  mesure 
(|ue  les  collatérales  se  dilatent,  de  sorte  que  si  Ton  dispose 
d'un  moyen  délicat  d'apprécier  les  pulsations  artérielles,  on 
pourra  suivre  les  progrès  de  la  réparation  du  cours  du  sang, 
d'après  la  forme  et  l'amplitude  du  pouls  qui  réapparaît  au-dessous 
de  l'obstacle.  Celte  réparation  est  extrêmement  rapide  dans 
certains  cas. 
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Expérience.  —  On  adapte  un  sphygmoscopé  à  la  carotide  d'un 
cheval;  l'instrument  donne  le  tracé  normal  du  pouls,  ligne  1 
(Gg.  297).  On  lie  la  carotide  en  amont  de  l'instrument;  la  pulsation 
n'est  plus  sensible  au  toucher,  mais  se  traduit  cependant  dans  le 
tracé  par  une  inflexion  légère  (ligne  2).  Cinq  minutes  après,  on 
prend  un  nouveau  sphygmogramme,  et  on  le  trouve  notablement 
plus  marqué  (ligne  3).  Après  cinq  autres  minutes,  on  obtient  le 
tracé  (ligne  4],  beaucoup  plus  rapproché  du  type  normal  du 
pouls. 

En  expérimentant  sur  un  cheval,  j'ai  pu  avec  Chauveau  con- 
stater  directement  la  dilatation  des  collatérales  après  la  ligature 
des  carotides.  Vingt-quatre  heures  après  cette  ligature,  nous 
voulûmes  pratiquer  la  trachéotomie  sur  cet  animal;  mais  une 
hémorrhagie  abondante  se  fit  par  les  artères  situées  entre  les 
anneaux  de  la  trachée.  Ces  vaisseaux  s'étaient  dilatés  &  tel  point 
qu'il  fallut  appliquer  sur'chacun  d'eux  une  ligature,  tandis  que, 
d'ordinaire,  on  n'a  pas  &  s'occuper  de  l'écoulement  de  sang  qu'ils 
donnent. 


lafllacBces  q«l  délermlBeiit  la  direetloa  Bowelle  da  «oiiraat 
aangula  après  la  llyatare  d'oae  artère. 

§  448.—  Lorsque  le  cours  du  sang  se  rétablit  par  les  collatérales 
après  la  ligature  d'une  artère,  c'est  par  le  plus  court  chemin  pos- 
sible que  se  rétablit  le  courant.  Si  c'est  à  la  racine  d'un  membre 
qu*une  ligature  a  été  faite,  des  artères  qui  ont  normalement  un 
petit  calibre  se  dilatent  graduellement,  de  sorte  qu*on  sent  bientôt 
des  pulsations  dans  des  endroits  où  il  n'en  existait  pas  aupara- 
vant. Si  plus  tard  on  a  Toccasion  de  faire  Tautopsie  du  sujet 
opéré,  on  trouve  des  collatérales  importantes  qui  ramènent  le 
sang  dans  l'artère  oblitérée;  ces  collatérales  sont  voisines  du 
point  où  la  ligature  a  été  faite. 

On  peut  expliquer  facilement  la  nouvelle  direction  que  le  sang 
a  suivie.  Soit  T  (fig.  298)  un  tronc  artériel  qui  se  divise  en  deux 
branches;  celles-ci  communiquent  par  plusieurs  anastomoses  : 
les  collatérales  c  et  c',  puis,  par  des  anastomoses  terminales  de 
moindre  volume. 

Lorsque  la  circulation  se  fait  librement  par  les  deux  branches, 
le  courant  du  sang  est  de  direction  variable  dans  les  collatérales 
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e  et  &  :  il  obéit  aux  légères  variations  de  pression  qui  peuvent  se 
produire  dans  les  deux  branches  et,  dès  qu'une  de  ces  inégalités 
arrive,  le  courant,  en  c  ou  en  c',  se  dirige  de  la  branche  oii  la 
pression  est  plus  forte  vers  celle  où  elle  est  plus  faible.  Mais  si 
Ton  applique  une  ligature  sur  Tune  des  deux  branches,  au  point 
t  par  exemple,  le  mouvement  du  sang  éprouvera  certaines  varia- 
tions faciles  à  prévoir  : 

1"  La  pression  s'élèvera  dans  la  branche  restée  libre  et  s'abais- 
sera dans  l'autre  au-dessous  de  la  ligature  ; 

2«  Les  collatérales  c,  c'  et  les  anastomoses  terminales  seronl  le 
sièg«  d'un  courant  à  direction  constante  qui  ira  de  la  pression  la 
plus  forte  à  la  pression  la  plus  faible  ; 

3*"  L'intensité  du  courant  sera  plus  grande  dans  les  branches 


Fig.  39S.  Schéma  de  la  dilatation  graduelle  des  anastomoses  au-dessous  d'une  oblitération  artcrielie. 


anastomotiques  les  plus  voisines  du  point  où  siège  l'oblitération 
artérielle.  En  efTet,  la  pression  du  sang  dans  les  artères  va  en 
décroissant  du  centre  à  la  périphérie,  §  9;  elle  sera  donc  plus 
grande  dans  la  branche  restée  perméable,  au  niveau  de  rénner- 
gence  de  la  coUaitérale  c  qu'à  l'endroit  d'où  se  détache  la  collatérale 
c';  elle  sera  plus  faible  encore  au  niveau  des  branches  terminales. 
11  suit  de  là  que,  parmi  les  différentes  branches  anastomotiques, 
celle  qui,  à  égal  calibre,  aura  la  pression  la  plus  forte  sera  l'ana- 
stomose c,  la  plus  rapprochée  du  siège  de  la  ligature;  c'est  donc 
cette  branche  qui  se  dilatera  davantage  et  sera  le  siège  du  courant 
le  plus  rapide. 

Aussitôt  que  la  collatérale  c  aura  augmenté  de  calibre,  une 
partie  du  sang  de  la  branche  perméable  passant  par  cette  pre- 
mière collatérale,  la  pression  baissera  de  plus  en  plus  dans  les 
branches  anastomotiques  dont  Témergence  se  fait  plus  bas.  La 
tendance  à  la  dilatation  de  ces  dernières  branches  ira  donc  tou* 
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jours  en  diminuant,  tandis  que  pour  la  collatérale  c,  elle  ira  en 
augmentant  avec  le  calibre  même  de  cette  artère,  g  45. 

Enfin,  les  changements  de  calibre  des  vaisseaux  anastomotiques 
s'arrêteront  quand  leurs  diamètres  seront  devenus  suffisants  pour 
laisser  passer  le  courant  sanguin  sans  créer,  au-devant  de  lui,  plus 
d'obstacles  qu'il  n'en  existait  avant  la  ligature  d'une  des  branches. 


niodifleatlons  qnVproaire  le  pools  «n-desnoos  d*ii 
oblitération  artérielle. 


g  449.  —  Le  pouls  ne  disparaît  dans  une  artère  oblitérée  qu'en 
raison  de  la  difficulté  que  le  sang  éprouve  à  revenir  par  les  colla- 
térales en  aval  de  l'obstacle.  A  mesure  que  les  voies  anastomotiques 
s'élargissent,  la  pulsation  réapparaît  et  prend  une  intensité  crois- 
sante. Le  sphygmographe,  plus  sensible  que  le  doigt  à  ces  pulsa- 
tions, en  indique  l'amplitude  graduellement  croissante,  et  permet 
ainsi  de  suivre  pas  à  pas  les  progrès  du  rétablissement  de  la 
circulation. 

On  a  vu  §447,  que  ce  rétablissement  se  fait  avec  une  grande 
rapidité  dans  la  carotide  du  cheval  puisque,  dix  minutes  après  la 
ligature,  les  pulsations  inscrites  au  sphygmoscope  avaient  repris 
une  amplitude  assez  grande  et  commençaient  à  présenter  dans 
leur  forme  les  détails  normaux  de  la  pulsation  carotidienne. 

Mais  il  ne  faudrait  pas  s'attendre  à  trouver  sur  toutes  les  artères 
liées  un  retour  aussi  rapide  de  la  pulsation.  Chez  le  cheval,  en 
effet,  les  deux  carotides  communiquent,  sous  la  base  du  crâne,  par 
un  riche  plexus  anaslomotique  à  travers  lequel  le  sang  passe 
facilement  d'un  côté  à  Tautre.  Mais  lorsqu'on  lie  sur  Thomme  un 
tronc  artériel  volumineux,  ou  bien  lorsque  ce  tronc  est  oblitéré 
par  un  caillot  qui  le  ferme  entièrement,  il  arrive  souvent  que 
les  anastomoses  sont  insuffisantes  pour  réiablir  la  circulation  ; 
le  malade  est  alors  exposé  à  une  gangrène  des  parties  où  le  sang 
n'arrive  plus  en  quantité  suffisante.  Aussi  dans  ces  circonstances 
les  médecins  explorent-ils  anxieusement  le  vaisseau  oblitéré,  cher- 
chant chaque  jour  si  quelque  pulsation  légère  ne  leur  annoncera 
pas  que  le  cours  du  sang  se  rétablit. 

La  faiblesse  et  la  forme  particulière  des  pulsations  récurrentes 
font  qu'elles  échappent  au  toucher  pendant  longtemps,  et  que  par- 
fois on  né  les  sent  pas  encore  lorsque  déjà  le  retour  de  la  chaleur 
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cl  delà  coloration  delà  peau  annoncenl  que  le  danger  d'une  gan- 
grène est  conjuré.  Le  sphygmographe  perçoit,  longtemps  avant  le 
doigt,  le  retour  de  ces  pulsations  récurrentes  dont  la  période  d'ex- 
pinsion  souvent  extrêmement  lente  n'éveille  aucune  sensation 
tactile,  §  179. 

Ainsi,  le  sphygmogramme  â99  est  pris  sur  la  radiale  droite  d'un 
homme  qui,  à  la  suite  d'une  lésion  de  la  valvule  mitrale,  avait  eu 


Fig.  399.  Modifications  du  pouls  au-desfous  de  l'embolie  de  l'artère  homérale.  (Pouls  insensible 

an  doigt.) 


une  embolie  de  Tartëre  bumérale;  l'embolie  datait  d'un  mois,  etil 
y  avait  eu  des  menaces  sérieuses  de  gangrène  du  membre.  La  ra- 
diale gauche  donnait  un  pouls  d'un  tout  autre  caractère  et  très  sen- 
sible au  toucher,  tandis  que  le  pouls  du  côté  droit  n'était  pas  per- 
ceptible au  doigt.  L'amplitude  était  cependant  plus  grande  pour  la 
pulsation  qui  ne  se  sentait  pas;  nous  avons  dit,  g  179,  que  c'est  la 


Fig.  300.  Retour  graduel  dn  pouls  radial  après  une  ligature  de  Fliumérale.   (1,  côté  sain, 
-  2,  côté  opéré,  huit  jours  après  la  ligature,  —  s,  onze  jours  après,  —  4,  dix-sept  jours  après). 


forme  de  la  pulsation  caractérisée  par  une  période  d'expansion 
lente  qui  la  rend  insensible  au  tact. 

Sur  un  malade  à  qui  Ton  avait  pratiqué  la  ligature  de  l'artère 
humérale  à  cause  d'un  anévrysme,  je  pus  assister  à  toutes  les 
phases  de  la  dilatation  des  branches  anastomotiques  et  au  réta- 
blissement de  la  circulation. 

Le  premier  examen  ne  fut  fait  que  dix  jours  après  la  ligature  de 
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l'artère;  la  radiale  du  côté  sain  donnait  le  Iracé  n""  1  (iig.  300),  celle 
du  côté  de  la  ligature  donnait  le  tracé  n<*  2  :  le  pouls  de  ce  côté 
était  absolument  insensible  au  toucher.  —  Onze  jours  aprë^  la 
ligature^le  pouls  avait  pris  plus  d'amplitude  (n""  3);  dix-sept  jours 
après  il  était  plus  ample  encore  (n''4). 

§  450.  —  Si  les  anastomoses  sont  larges,  entre  Tarière  qui  a  été 
liée  et  une  autre  artère  voisine,  le  pouls  est  sensible,  même  au 
doigt,  immédiatement  après  la  ligature.  Ainsi,  quand  on  lie  l'artère 
radiale  au  poignet,  le  cours  du  sang  se  rétablit  si  rapidement  par 
les  arcades  palmaires,  que  le  pouls  reste  sensible  au  toucher 
au-dessous  de  la  ligature.  On  reproduit  ce  phénomène  en  compri- 


Fig.  301.  Identité  du  pouls  aux  deux  radiales  1  et  2,  après  la  ligature  de  l'une  des  radiales 

au  pli  du  coude. 

mant  l'artère  radiale  au  poignet;  au-dessous  de  la  compression  on 
sent  le  pouls  récurrent  avec  une  grande  force. 

Sur  un  malade  qui  avait  subi  la  ligature  de  Tartère  radiale  à 
Tavant-bras ,  j'ai  recueilli  après  l'opération  le  pouls  radial  aux 
deux  poignets  :  les  tracés  1  et  2  (fig.  301)  sont  identiques  et  mon- 
trent que  la  pulsation  récurrente,  du  côté  de  la  ligature,  était 
semblable  à  la  pulsation  directe  du  côté  sain.  Il  est  vrai  que  le 
malade  n'a  pu  être  examiné  que  trois  semaines  environ  après 
Topération,  mais  toute  autre  ligature  n'eût  pas  été  suivie  d'un 
rétablissement  aussi  prompt  du  cours  du  sang;  il  est  probable  que 
le  pouls  radial  du  côté  opéré  avait  repris  promptement  son  carac- 
tère normal,  grAce  &  la  largeur  des  voies  anastomotiques  qui 
existent  entre  les  artères  cubitale  et  radiale. 


CHAPITRE    XXXIX. 

MODIFICATIONS  DU  COURS  DU  SANG  PRODUITES  PAR  LES 
ANÉVRYSMËS. 


Des  anévrysmes  des  artères.  —  Imitation  des  effets  qu'un  anévrysme  produit  sur 
le  pouls  en  aval  de  la  tumeur.  —  Retard  du  pouls  au-dessous  d*un  anévrysme.  — 
De  la  pulsation  des  tumeurs  anévrysmales.  —  Modifications  du  pouls  d'une  artéro 
en  amont  d'un  anévrysme.  —  Diagnostic  des  anévrysmes.  —  Caractères  du  pools 
dans  les  cas  d'anévrysme  do  l'aorte.  —  Des  anévrysmes  cirsoïdes  et  des  tumeurs  érec- 
ttles.  ~  Évolution  et  traitement  des  anévrysmes. 


Des  anévrysmes  des  artères, 

g  451.  —  «  Un  anévrysme  est  une  tumeur  circonscrite,  pleine 
de  sang  liquide  ou  concrète,  communiquant  directement  avec  le 
canal  d'une  artère,  et  limitée  par  une  membrane  qui  porte  le 
nom  de  sac.  »  Telle  est,  d'après  Broca*,  la  déflnition  générale  de 
l'anévrysme.  Les  traités  de  chirurgie  distinguent  de  nombreuses 
variétés  d'anévrysmes  suivant  la  position  de  la  tumeur,  la  nature 
de  ses  parois,  et  les  conditions  dans  lesquelles  la  maladie  s'est 
développée.  Ces  distinctions  ont,  dans  la  pratique,  une  grande 
importance  au  point  de  vue  du  pronostic  ou  du  mode  de  traite- 
ment que  nécessite  chaque  espèce  d'anévrysme. 

Il  n'est  pas  douteux  qu'on  n'arrive  à  diagnostiquer  ces  différentes 
formes  avec  une  grande  précision,  d'après  les  modiflcations  que 
l'anévrysme  imprime  au  mouvement  du  sang  dans  l'artère  qui 
en  est  atteinte.  Ces  modifications  ne  sont  pas  les  mêmes  pour 
toutes  les  espèces  d'anévrysmes  :  le  volume  de  la  poche,  la  largeur 
de  l'ouverture  qui  la  fait  communiquer  avec  l'artère,  le  degré 
d'extensibilité  qu'elle  présente,  telles  sont  les  conditions  qui  ont 
le  plus  d'influence  sur  le  mouvement  du  sang. 

1.  Broca,  des  Anéurysnies  et  de  leur  traitement,  Paris,  1856. 
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L'inscription  du  pouls  au-dessous  de  l'anévrysme  et  celle  des 
mouvements  d'expansion  dont  la  tumeur  elle-même  est  le  siège 
fournissent  d'importants  éléments  de  diagnostic.  D'autres  signes 
sont  tirés  des  bruits  que  l'auscultation  fait  entendre  dans  les 
difîérentes  espèces  d'anévrysmes  ;  nous  en  renvoyons  l'étude  au 
chapitre  prochain  où  il  sera  question  des  bruits  anormaux  qui 
se  produisent  dans  l'appareil  circulatoire. 

g  452. —  Modifications  du  pouls  au-dessous  d'un  anévrysme.  —  Les 
médecins  ont  depuis  longtemps  signalé  certains  changements  que 
le  pouls  éprouve  au-dessous  d'une  tumeur  anévrysmale  :  Harvey  * 
a  observé  un  affaiblissement  de  la  pulsation  artérielle  :  Hodgson  ' 
a  fait  la  même  remarque,  et  tous  les  chirurgiens  admettent 
aujourd'hui  que  cet  affaiblissement  du  pouls  est  un  caractère 
habituel  de  la  présence  d'un  anévrysme.  Mais,  jusqu'à  Broca,  on 
n'avait  pas  compris  la  cause  *de  cet  afiaiblissement;  la  plupart 
des  auteurs  l'attribuaient  à  la  présence  de  caillots  dans  la  poche, 
et  à  une  gêne  que  le  sang  y  éprouverait.  Broca  supposa  que 
l'affaibliss^nent  du  pouls  était  un  effet  de  l'expansion  de  la 
tumeur.  Les  expériences  que  j'ai  faites  à  cet  égard  confirment 
cette  opinion,  et  expliquent  clairement  l'aifaiblissement  du  pouls. 

On  a  signalé  en  outre  un  accroissement  du  retard  du  pouls 
au-dessous  des  anévrysmes.  Suivant  Yalleix'ce  signe  serait  assez 
inconstant,  car  on  ne  l'aurait  observé  que  trois  fois  sur  onze  cas; 
mais  on  comprend  que  le  tact  le  plus  exercé  ne  puisse  pas 
toujours  saisir  un  retard  qui  souvent  est  inférieur  à  6/100  de 
seconde.  En  réalité,  ce  retard  ne  manque  jamais  ;  les  appareils 
inscripteurs  permettent  de  le  signaler  très  facilement.  C'est  encore 
à  des  caillots  sanguins  situés  dans  l'intérieur  de  la  poche  ané- 
vrysmale, et  y  faisant  obstacle  au  cours  du  sang,  que  les  auteurs 
ont  attribué  le  retard   du  pouls  au-dessous  des  anévrysmes^; 


1.  Harvey,  DiMert,  de  eiretUalione  sanguiniê,  t.  H,  p.  ^15. 

2.  Hodgson,  Maladieê  des  artères  et  des  veines,  trad.  de  Breschei,  t.  I,  p.  105.  Paris, 
1819. 

3.  Valleix,  Guide  du  médecin  praticien,  t.  II,  p.  59. 

4.  E.  H.  Weber  [Depulsu,  résorptions  et  tactu,  Disserl.  inaug.)  explique  en  ces  termes 
le  retard  dn  pouls  produit  par  les  anévrysmes  «  Hino  causa  repetenda  est  ob  quam  pul- 

•  sus  nonnunquam  in  arteria  tumore  anevrysmatico  intercepta  cum  pulsu  cordis  alia- 

•  rumve  arteriarum  baud  synchronicumdeprehenditur.  Coagulumnempe  insaccoâne- 

•  vrysmatico,  ant  spatium  sacci  anevrysmatici  non  omni  ea  parte  a  sanguine  replc- 
«  tum  impedimenta  propagationi  pulsunm  esse  possunt.  • 
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mais  en  réalité  ce  retard  est,  comme  rafTaiblissement  du  pouls, 
un  effet  de  l'élasticité  de  la  poche. 

Enfin,  la  forme  du  pouls  au-dessous  de  la  tumeur  révèle  des 
changements  importants  de  la  circulation  artérielle,  de  sorte  que 
l'emploi  du  sphygmographe  est  un  précieux  moyen  pour  diagnos- 
tiquer l'existence  des  anévrysmes,  pour  en  déterminer  le  siège  et 
pour  en  suivre  le  traitement. 

Le  meilleur  moyen  de  bien  faire  comprendre  la  manière  dont 
un  anévrysme  modifle  le  cours  du  sang  est  de  reproduire  artifl- 
ciellement  ce  mécanisme,  comme  nous  l'avons  déjà  fait  pour  un 
grand  nombre  de  phénomènes  de  la  circulation. 


Reproduction  des  effets  qu'un  une vr jaunie  produit  sur  le  ponts 
en  uvni  de  In  tumeur. 

§  453.  —  Si  c'est  par  son  élasticité  qu'un  anévrysme  agit  pour 
modifier  le  cours  du  sang,  la  meilleure  démonstration  qu'on  en 


Fig.  303.  Disposition  adoptée  pour  l'étude  des  modifications  circulatoires  produites  par  dd 
anéTrysme  artériel. 


puisse  donner,  c'est  de  placer,  sur  le  trajet  d'une  artère  du 
schéma,  une  ampoule  qu'on  rende  tour  à  tour  élastique  et  non 
élastique.  Le  pouls  sera  modifié  dans  le  premier  cas,  et  non  dans 
le  second  :  voici  la  disposition  que  j'ai  adoptée. 

Soit  (fig.  302)  une  ampoule  de  caoutchouc  A  munie,  à  ses  extré- 
mités, de  deux  tubes  de  verre  Am  et  Av  que  Ton  place  sur  Je 
trajet  d'une  artère  du  schéma,  de  manière  à  imiter  un  anévrysme. 
Cette  ampoule  est  logée  dans  un  ballon  de  verre  plein  d'eau  qui 
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porte  à  sa  partie  supérieure  une  tubulure  verticale  munie  d'un 
large  robinet.  Quand  ce  robinet  est  ouvert,  Tampoule  A  peut 
changer  de  volume  et  obéir  aux  variations  de  la  pression  à  son 
intérieur,  car,  suivant  que  cette  ampoule  se  gonflera  ou  se 
resserrera,  Teau  montera  ou  descendra  dans  la  tubulure  n.  Mais 
quand  le  robinet  est  fermé,  Tampoule  A  nepeutchanger  de  volume; 
elle  est  fixée,  dans  sa  forme  et  sa  capacité,  par  l'incompressibilité 
de  Teau  qui  l'environne. 
On  applique  le  sphygmographe  sur  le  tube-artère,  en  aval  de 


^,  VA  A 


VJV 


Fig.  303.  Forints  (iiirérente«  du  pouls  artériel  au-dessous  d'un  anévrysme  artiflciel,  suivant  que  li 
poche  est  extensible  {Ext.),  ou  rendue  inextensible  {InexL), 

l'anévrysme,  en  laissant  ouvert  le  robinet  supérieur.  Le  pouis 
prend  les  caraclèies  représentés  (fig.  303)  au  commencement  du 
sphygmogramme.  Les  pulsations  sont  faibles,  la  phase  ascendante 
en  est  très  inclinée,  le  sommet  arrondi.  Au  bout  de  quatre  pul- 
sations on  ferme  le  robinet.  Aussitôt  le  pouls  reprend  ses  caractères 
normaux  :  son  amplitude  plus  grande,  son  sommet  plus  aigu  et 
son  dicrotisme. 


Fig.  304.  Formes  différentes  du  pouls  radial  exploré  au-dessous  d'un  anévrysme  (ligne  3) 
et  du  côté  sain  {}ignt  t). 


La  même  transformation  du  pouls  s'observe  sur  Fhomme  au- 
dessous  d'une  poche  anévrysmale;  elle  est  même  souvent  plus 
prononcée  encore  que  celle  dont  le  schéma  vient  de  montrer  un 
exemple.  Ainsi  (Og.  304)  la  ligne  2  est  le  pouls  radial  modifié  chez  un 
homme  qui  portait  un  volumineux  anévrysme  de  l'artère  humérale 
au  voisinage  du  pli  du  coude.  La  ligne  I  est  le  pouls  radial  recueilli 
du  côté  sain,  afin  démontrer  la  différence  des  deux  formes. 

En  somme,  l'élasticité  d'une  poche  anévrysmale  agit  sur  le  mou- 
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vement  du  sang  comme  l'élasticité  de  l'arbre  artériel  tout  entier 
agit  elle-même  pour  transformer  l'impulsion  saccadée  du  cœur  en 
un  mouvement  de  plus  en  plus  uniforme.  La  poche  anévrysmale 
régularise  prématurément  le  mouvement  du  sang,  et  fait  que, 
dans  une  artère  volumineuse^  la  pression  et  la  vitesse  du  sang 
présentent  l'uniformité  qui  ne  s'observe,  à  l'état  normal,  que  dans 
les  dernières  ramifications  artérielles. 

L'extinction  des  saccades  dans  la  progression  du  sang  implique 
cette  conclusion,  que  la  pression,  &  l'intérieur  d'un  anévrysme^ 
sera  moyenne  entre  les  maxima  et  les  minima  de  la  pression 
artérielle.  On  peut  s'en  assurer  en  adaptant  k  la  poche  anévrys- 
male un  manomètre  compensateur,  §  106;  les  deux  colonnes  deTin- 
strument  seront  sensiblement  immobiles  et  fixées  &  la  valeur 
moyenne  de  la  pression  du  sang  dans  les  artères  ^ 


Ketard  du  j^nls  an-deasovs  d  an  aaévrysaïa. 

g  454.  —  La  forme  nouvelle  que  prend  le  pouls  au-dessous 
d'un  anévrysme  consiste  en  une  ampliation  très  lente  de 
l'artère,  au  lieu  de  l'expansion  brusque  qui  s'observe  normale- 
ment. Supposons  qu'un  anévrysme  existe  sur  l'une  des  artères 
humérales  et  que  nous  tâtions  en  même  temps  le  pouls  aux  deux 
radiales  ;  l'expansion  plus  brusque  de  l'artère  saine  donnera  la 
sensation  d'une  anticipation  du  pouls  du  côté  sain  par  rapporl 
au  côté  de  l'anévrysme. 

Mais  le  retard  apparent  qui  tient  &  la  lente  expansion  du  pouls 
au-dessous  d'un  anévrysme  ne  fait  que  s'ajouter  &  un  retard  réel 
que  les  médecins  avaient  déjà  constaté,  et  que  l'on  peut  démontrer 
en  inscrivant  en  même  temps  le  pouls  des  deux  radiales,  au  moyen 
de  deux  sphygmographes  à  transmission'  et  d'un  polygraphe. 
François-Franck  '  a  déterminé,  dans  un  assez  grand  nombre  de  cas 

1 .  Gela  n'est  vrai  que  pour  les  cas  de  très  grande  extensibilité  de  la  poche  el  de 
suppression  complète  du  pouls  au-dessous  d'elle.  En  employant,  comme  anévrysmes 
artificiels^  des  poches  de  caoutchouc  de  plus  en  plus  minces,  on  arrive,  par  traositioDS 
graduelles,  de  la  simple  atténuation  du  pouls  à  son  extinction  complète. 

2.  Dans  la  Physiologie  médicale  de  la  circulation f}e  n'avais  pu  démontrer  sur  rhooune 
l'existence  de  ce  retard  réel,  car  je  n'avais  encore,  pour  étudier  les  caractért^  do  pouls, 
que  le  sphygmographe  simple  qui  ne  permet  la  comparaison  du  pouls  de  deux  artères 
qu'au  moyen  de  deux  inscriptions  successives. 

3.  François-Franck,  Recherches  cliniques  et  expérimentales  9uria  valeur  comparée 
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d'anévrysmes  des  membres,  le  retard  du  pouls  du  côté  de  la  lé-» 
sion  sur  celui  du  côté  sain.  Il  a  trouvé  ce  retard  constant;  la 
valeur  en  était  variable,  suivant  les  cas,  de  5  à  7  centièmes  de 
seconde ^  Pour  ce  physiologiste,  le  retard  du  pouls  aurait  même, 
dans  le  diagnostic  des  anévrysmes,  plus  de  valeur  que  son  chan- 
gement d'amplitude,  car  le  retard  seul  s'observe  d'une  manière 
constante.  En  effet,  certains  anévrysmes  du  tronc  brachio-cépha- 
lique  intéressent,  dans  leur  développement,  le  ganglion  cervical 
inférieur,  et  paraissent  amener  une  véritable  paralysie  vaso-mo- 
trice dans  le  membre  correspondant.  Il  en  résulte  une  augmen- 
tation du  volume  de  la  radiale,  et,  de  ce  chef,  un  accroissement 
de  l'amplitude  du  pouls,  g  182,  qui  fait  plus  que  compenser  l'in- 
fluence par  laquelle  l'élasticité  de  la  tumeur  tend  à  diminuer 
l'intensité  de  la  pulsation. 


De  la  pulsation  des  ion 

g  455. —  Les  tumeurs anévrysmales  sont  lesièged'un  mouvement 
d'expansion  très  fort  qui  contraste  avec  la  faiblesse  du  pouls  arté- 
riel. Cette  force  de  soulèvement  delà  tumeur  tient  à  la  large  sur- 
face que  ses  parois  présentent  à  la  pression  du  sang.  C'est  un 
effet  comparable  au  mécanisme  de  la  presse  hydraulique  de  Pas- 
cal dont  on  a  déjà  vu  l'application  quand  il  s'est  agi  d'expliquer 
l'augmentation  de  force  des  pulsations  dans  les  artères  relâ- 
chées. Dans  l'anévrysme  cet  effet  est  tellement  intense  que  si  la 

des  gignes  fournis  par  V examen  du  pouls  radial  dans  Us  anévrysmes  du  tronc 
brachto-céphalique,  de  l'aorte  et  de  l'artère  sous^lavière.  Importance  du  retard 
du  pouls  {Joum,  de^'anat.  et  de  la  physiol,,  l.  XIV,  1878). 

1 .  Quand  on  ne  dispose  pas  de  deux  sphygmographes  à  transmission,  on  peut  encore 
déterminer  le  retard  inégal  du  pouls  de  deux  artères  homologues,  au  moyen  de  Tarti- 
fioe  suivant.  Supposons  que  Tanévrysme  siège  sur  Tune  des  artères  humérales,  et 
qu'on  veuille  constater  le  retard  du  pouls  de  la  radiale  correspondante  sur  celle  du 
côté  sain.  On  inscrit  à  la  fois  le  pouls  du  côté  malade  et  la  pulsation  du  cœur,  et  on 
mesure  Tintervalle  qui  sépare  ces  deux  pulsations,  soit  21/100  de  seconde.  Puis,  on 
inscrit  le  pouls  de  la  radiale  avec  la  pulsation  du  cœur,  et  Ton  trouve  un  autre 
intervalle,  par  exemple  14/100  de  seconde.  Retranchant  celte  seconde  durée  de  la 
première,  on  trouve  une  différence  de  7/100  de  seconde  qui  représente  Texcès  du 
retard  du  pouls  sur  la  pulsation  du  cœur  du  côté  de  l'anévrysme.  Il  est  clair  que  ceUe 
méthode  indirecte ,  qui  consiste  à  comparer  deux  pulsations  à  un  troisième  phénomène 
qui  sert  de  point  de  repère,  équivaut  à  la  comparaison  des  deux  pulsations  artérielles 
Tune  à  l'autre.  Au  lieu  de  la  pulsation  du  cœur,  on  pourrait  également  bien  prendre 
le  pouls  carotidien  comme  point  de  repère;  le  résultat  serait  le  même. 
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tumeur  est  volumineuse,  elle  peut  soulever  à  chaque  battement 
un  poids  de  plusieurs  kilogrammes  ^  Le  plus  souvent,  les  pul- 
sations des  anévrysmes  sont  si  fortes  que,  pour  en  recueillir  le 
tracé,  il  Tant  explorer  une  région  située  à  la  limite  de  la  tumeur, 
en  un  lieu  où  le  mouvement  d'expansion  ne  présente  pas  son 
maximum,  sans  quoi  l'excursion  du  levier  dépasserait  l'étendue 
du  papier  qui  doit  recevoir  le  tracé.  C'est  là  qu'il  faut  appliquer 
le  ressort  du  sphygmographe  ou  le  bouton  de  l'explorateur  à 
tambour. 

Dans  un  cas  d'anévrysme  du  tronc  brachio-céphalique,  en  re- 
cueillant comparativement  le  pouls  radial  droit,  le  pouls  radial . 


Fig.  SOS.  Formes  diiïéreiites  des  pnlsatioDS  recueillies  dans  un  cas  d*anêTrysme  du  tronc  brachio- 
céphalique.  —  Ligne  l,  pouls  radial  gauche;  ligne  3,  pouls  radial  droit;  ligoe  3,  pools  d^I< 
tumeur. 

gauche,  et  la  pulsation  de  la  tumeur,  j'ai  obtenu  la  Qgure  305 
dans  laquelle  on  peut  comparer  les  caractères  des  différentes  pulsa- 
tions. Le  pouls  de  la  tumeur,  bien  que  recueilli  dans  un  point  où 
il  ne  présentait  pas  son  maximum,  se  reconnaît  encore  à  son  am- 
plitude extrême.  Il  présente  aussi  dans  sa  forme  des  caractères 
qu'il  est  important  de  faire  remarquer. 

g  456.  —  Forme  de  la  pulsation  des  tumeurs  anévrysmaUs.  —  Le 
pouls  des  tumeurs  anévrysmales,  surtout  lorsqu'elles  sont  situées 
sur  des  artères  voisines  du  cœur,  présente  un  mouvement  d'expan- 

1.  On  se  Tend  très  bien  compte  de  cette  force  expansiTe  en  opérant  sur  des  ané- 
vrysmes  artificiels  adaptés  aux  artères  du  schéma.  Quand  on  les  saisit  dans  les  maios 
pour  lutter  contre  leur  force  de  dilatation,  il  est  à  peu  prés  impossible,  en  déployant 
toute  sa  force,  d'empêcher  le  gonflement  de  la  poche,  si  elle  est  grosse  comme  ane 
orange.  On  comprend  ainsi  facilement  les  effets  puissants  que  produisent  les  aném^ 
mes  :  ceux-ci  peuvent  courber  les  os,  rompre  les  articulations,  perforer  les  surfaces  oi- 
seuses, par  la  pression  énergique  et  constante  qu'ils  exercent. 
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sion  saccadé;  la  pénétration  du  sang  dans  la  poche  se  Tait  en  deux 
temps  :  brusquement  d'abord,  sous  Tinfluence  de  l'impulsion 
soudaine  que  produit  le  début  de  la  systole  du  cœur,  puis  plus 
lentement,  pendant  toute  la  durée  de  la  phase  systolique  du  ven- 
tricule. Cette  forme  rappelle  singulièrement  celle  du  poulsaortique 
dont  on  a  vu  des  spécimens  (fig.  50,  52,  54). 

Ce  caractère  est  facilement  explicable  quand  l'anévrysme  est 
situé  sur  une  artère  très  voisine  de  l'aorte,  et  communique  large- 
ment avec  ce  vaisseau;  mais  il  s'observe  aussi  sur  des  tumeurs 
dont  le  siège  est  assez  éloigné  de  l'aorle. 

Voici  comment  on  peut  concevoir  ce  caractère  particulier  de  la 
pulsation  des  anévrysmes.  Tandis  qu'une  artère  saine  atteint 
presque  instantanément  son  expansion  maxima,  sous  Tinfluence 
de  la  brusque  pénétration  du  sang,  dès  le  premier  instant  de  la 
systole  ventrîculaire ,  la  poche  anévrysmale  au  contraire  n'é- 
prouve, à  ce  moment,  qu'un  certain  degré  d'ampliation.  11  faut 
beaucoup  plus  de  temps  pour  que  la  poche  s'emplisse  de  manière 
que  la  tension  de  ses  parois  fasse  équilibre  à  la  pression  du  sang 
dans  l'artère  afférente  ;  aussi,  la  tumeur  prendra-t-elle  une  dureté 
croissante  pendant  toute  la  systole  ventriculaire.  Cette  explication 
se  rattache  à  celle  qui  a  été  donnée  g  242  à  propos  de  la  différence 
qui  existe  entre  le  pouls  d'un  organe  dont  les  vaisseaux  sont  re- 
lâchés, et  le  pouls  de  ses  artères  afférentes.  Nous  disions  alors 
qu'après  la  brusque  expansion  de  l'organe  qui  correspond  à  la 
réplétion  de  ses  artères  il  y  a  une  autre  expansion,  plus  lente  mais 
parfois  très  prononcée,  qui  tient  à  la  réplétion  de  ses  artérioles  et 
de  ses  capillaires.  La  capacité  totale  de  ces  petits  vaisseaux  dé- 
passe beaucoup  celle  des  artères  afférentes;  ils  constituent,  dans 
leur  ensemble,  une  sorte  d'anévrysme  cirsoïde  dont  le  gonflement 
total  s'accuse  dans  le  tracé  par  un  second  soulèvement  (fig.  205). 
La  comparaison  de  cette  forme  avec  celle  des  pulsations  anévrys- 
males  est  très  démonstrative. 


llIo41llcmCloMs  dn  pools  d'ane  artère  es 


§  457.  —  Les  chirurgiens  ont  décrit  dans  la  partie  de  l'artère 
située  au-dessus,  ou  en  amont,  des  tumeurs  anévrysmales,  des 
modifications  anatomiques  fort  curieuses  :  elles  consistent  en  une 
dilatation  du  vaisseau  avec  amincissement  de  ses  parois.  Or, 
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comme  Tétat  de  la  circulation  modifie  profondément  la  structure 
des  vaisseaux,  il  est  intéressant  de  rechercher  quels  peuvent  être 
les  changements  qu'éprouve  le  cours  du  sang  dans  une  artère,  en 
amont  d'un  anévrysme. 

Les  expériences  sur  des  anévrysmes  artificiels  montrent  qu'en 
efTet  le  pouls,  en  amont  d'un  anévrysme,  subit  de  curieuses  modi- 
fications. Reportons-nous  à  la  figure  302  qui  représente  une  poche 
anévrysmale  qu'on  rend  à  volonté  élastique  ou  inextensible.  Si 
nous  recueillons  le  pouls  de  l'artère  afférente,  pendant  que  la 
poche  est  extensible,  nous  lui  trouvons  (Gg.  306,  £,t^)  la  forme  re- 
présentée dans  les  quatre  premières  pulsations  (impulsion  brève 
suivie  d'une  chute  brusque  et  d'un  dicrotisme  très  prononcé).  Dès 
que  l'anévrysme  est  rendu  inextensible  (môme  figure,  Inext,],  le 
pouls  reprend  ses  caractères  normaux,  comme  cela  se  voit  dans  la 
seconde  partie  du  tracé. 


Fig.  306.  Forme  du  pouls  en  amont  d'une  tumeur  anévrysmale.  suivant  que  la  poche  est 
extensible  {EaoL)  ou  rendue  inextensible  {IneiL). 


Il  est  facile  d'expliquer  cette  modification  du  pouls.  La  tumeur 
anévrysmale,  avons-nous  dit,  est  le  siège  d'une  pression  qui  varie 
beaucoup  moins  que  celle  de  l'artère  afférente,  et  qui  tend  à  se  rap- 
procher de  la  moyenne  entre  les  maxima  et  les  minima  de  la 
pression  artérielle.  Il  suit  de  là  que,  pendant  la  phasô  systolique 
du  pouls  §  168,  à  peine  l'expansion  brusque  de  l'artère  est-elle 
produite  par  l'arrivée  de  l'onde,  que  le  sang  trouve  une  issue  facile 
dans  la  poche  anévrysmale  où  la  pression  est  basse.  Ainsi,  tandis 
qu'une  artère  saine,  après  sa  réplétion  par  l'arrivée  de  Tonde 
cardiaque,  conserve  encore  un  certain  degré  de  pression  et  ne  se 
vide  que  lentement  par  l'écoulement  du  sang  à  travers  les  capil- 
laires, l'artère  anévrysmatique,  au  contraire,  se  vide  presque  subi- 
tement dans  la  poche,  comme  elle  le  ferait  par  une  blessure  pra- 
tiquée à  ses  parois  en  aval  du  lieu  où  l'on  explore  le  pouls.  L'onde 
sanguine  traverse  rapidement  l'artère  anévrysmatique  pour  se 
jeter  dans  la  tumeur,  tandis  que,  dans  les  conditions  physiologi- 
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ques,  cette  onde  se  heurte  aux  résistances  finales  que  lui  oppose 
Tétroitesse  des  petits  vaisseaux. 

La  forme  du  pouls  artériel,  en  aval  d'un  anévrysme,  rappelle 
parfaitement  celle  que  nous  avons  décrite  et  représentée  précé- 
demmentcomme  appartenant  à  la  fièvre.  Que  Ton  compare  (fig.  307) 
les  premières  pulsations  (série  F)  qui  correspondent  à  un  état  fé- 
brile à  celles  de  la  fin  du  tracé  (série  A)  qui  sont  obtenues  en  amont 
d'un  anévrysme,  et  Ton  verra  que  les  types  sont  à  peu  près  iden- 
tiques. C'est  qu'en  effet  les  conditions  sont  à  peu  près  semblables 


Fig.  307.  Comparaison  de  la  forme  du  pouls  sous  Tinfluence  de  la  fièvre  (série  F)  et  en  aval 
d'une  tumeur  anévrysmale  (série  A). 


de  part  et  d'autre.  Dans  la  lièvre,  le  relâchement  notable  des 
vaisseaux  offre  une  issue  facile  au  sang  qui  vient  d'être  lancé 
dans  Tartère;  celle-ci,  une  fois  arrivée  à  son  expansion  complète, 
ne  reste  pas  pleine,  mais  s'affaisse  subitement,  en  se  vidant  par 
les  capillaires  largement  ouverts. 


DIagnoatIc  des  ané^rysmes. 

§458.  —  On  trouve  dans  les  traités  classiques  l'exposé  complet 
des  différents  éléments  qui  servent  à  asseoir  le  diagnostic  des 
anévrysmes,  à  les  distinguer  d'autres  affections  qui  peuvent  les 
simuler,  à  déterminer  le  siège  de  la  tumeur,  son  volume,  sa  con- 
stitution etc.  Je  ne  puis  qu'indiquer  sommairement  les  renseigne- 
ments que  donne  la  sphygmographie  pour  le  diagnostic  des 
anévrysmes;  ces  renseignements  sont  nombreux  et  importants. 

Et  d'abord,  si  le  chirurgien  hésitait  entre  l'existence  d'un  ané- 
vrysme profond,  que  la  main  ne  pût  suffisamment  embrasser 
pour  en  mesurer  l'expansion,  et  celle  d'une  tumeur  recevant  d'une 
artère  un  mouvement  de  soulèvement,  l'emploi  du  sphygmographe 
lèverait  les  doutes;  en  effet,  sur  l'anévrysme  seul  on  obtient  des 
pulsations  d'une  ampleur  extrême,  à  cause  de  la  grande  surface 
sur  laquelle  agit  le  sang;  dans  le  cas  de  tumeur  solide  soulevée,  il 
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ne  peut  y  avoir  que  diminution  de  la  force  de  la  pulsation  arté- 
rielle. 

Si  Ton  explore  le  pouls  au-dessous  de  la  tumeur,  on  peut  trouver 
certaines  analogies  dans  la  forme  du  tracé,  dans  le  cas  d'un  ané- 
vrysme  et  dans  celui  d'une  tumeur  qui  comprime  une  artère; 
l'oblitération  d'une  artère  transforme,  en  effet,  la  pulsation  dans 
le  même  sens  que  l'anévrysme  (g  449,  Gg.  300).  Hais  que  l'on  com- 
prime la  tumeur,  aussitôt  le  doute  sera  levé;  car,  s'il  s'agit  d'une 
tumeur  solide,  elle  ne  pourra  que  presser  plus  fortement  sur 
l'artère  et  affaiblir  encore  l'intensité  du  pouls;  un  anévrysme, 
au  contraire,  se  videra  en  partie  du  sang  qu'il  renferme  et  élèvera 
la  pression  dans  l'artère  explorée.  Inversement  quand  on  cessera 
la  compression,  la  tumeur  solide  laissera  reparaître  le  pouls  avec 
plus  de  force  ;  l'anévrysme,  au  contraire,  éteindra  plus  complète- 
ment les  pulsations,  en  absorbant  pendant  quelque  temps  les 
ondées  ventriculaires  pour  se  remplir  de  nouveau. 

Le  diagnostic  du  siège  des  anévrysmes  n'est  embarrassant  que 
dans  un  petit  nombre  de  cas;  particulièrement  quand  une  tuoieur 
anévrysmale  siégeant  à  la  partie  supérieure  du  thorax,  derrière  le 
sternum  ou  les  clavicules,  peut  être  également  attribuée  à  la 
crosse  aortique  ou  aux  artères  qui  en  émanent.  Les  changements 
imprimés  à  la  force  et  à  la  forme  du  pouls,  les  différences  que 
le  pouls  présente  aux  deux  radiales,  au  point  de  vue  de  sa  forme 
et  de  son  retard  sur  la  pulsation  du  cœur,  donnent  des  renseigne- 
ments importants  pour  le  diagnostic.    . 


.  Caractères  du  povis  daes  le  eas  d'aaévryBnie  de  l*aoKe. 

§  459.  —  On  a  cité  des  cas  d'anévrysme  de  l'origine  de  l'aorte  à 
la  suite  desquels  le  pouls  avait  disparu  dans  toutes  les  artères  du 
corps  S  mais  ces  cas  sont  tout  à  fait  exceptionnels.  En  général, 
un  anévrysme  de  l'aorte  diminue  peu  la  force  du  pouls  des  artères 
situées  au-dessous  de  lui.  Gela  tient,  d'une  part,  à  ce  que  la  poche 
anévrysmale  est  rarement  formée  par  une  dilatation  ampullaire 
de  l'aorte,  mais,  plus  souvent,  par  une  poche  latérale  commu- 
niquant plus  ou  moins  largement  avec  l'aorte,  et  que  la  totalité  du 
sang  n'est  point  obligée  de  traverser.  En  outre,  si  gros  que  puisse 

1.  Moniteur  des  fuipUaux^  1857,  n*  1.  74,  p.  388. 
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êire  un  anévrysme  aortique,  son  volume  est  faible  proportion- 
nellement à  celui  de  l'aorte. 

Pour  ces  raisons,  les  poches  anévrysmales  ne  détournent,  en 
général,  qu'une  petite  quantité  de  sang,  par  rapport  à  celle  qui 
suit  sa  direction  ordinaire;  l'atténuation  du  pouls  doit  donc  être 
moindre  que  dans  les  anévrysmes  des  membres. 

g  460.  —  Fortme  dupouls  dans  les  anévrysmes  de  Vaorte.  —  Suivant 
le  volume,  l'élasticité  et  le  siège  de  la  tumeur,  l'anévrysme 
aortique  modifie  le  pouls  de  façons  fort  différentes.  Dans  certains 
cas,  la  présence  de  l'anévrysme  exagère  beaucoup  la  production 


Fî?.  303.  Série  de  sphygmo^rammee  montrant  les  modiûoatious  imprimées  au  pouls  artériel  par  des 
aoéTrjsmes  aortiqnes  ;  dans  plusieurs  de  ces  types ,  les  parois  de  la  poche  réagissent  pendant  la 
phase  diastolique  du  ventricule. 


des  ondes  aortiques.  Une  partie  du  sang  est  projetée  sans  entrer 
dans  la  tumeur  quand  celle-ci  siège  près  de  l'origine  de  l'aorte; 
mais,  au  moment  de  la  clôture  des  valvules  sigmoîdes,  le  reflux 
se  fait  dans  la  poche  anévrysmale  qui  réagit  à  son  tour  et  envoie 
une  onde  de  dicrotisme  beaucoup  plus  Ibrte  que  celle  qui  s'ob- 
serve à  l'état  normal. 

La  figure  308  montre  une  série  de  sphygmogrammes  ainsi  défor- 
més parla  présence  d'anévrysnies  aortiques.  L'interprétation  qui 
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vienl  d'être  proposée  semble  jusUnée  par  les  expériences  faites 
sur  le  schéma  de  la  circulation. 

Expérience.  —  Sur  Torigine  deTaorte  du  schéma,  j'ai  adapté  au 
moyen  d*un  large  branchement  latéral  une  poche  élastique  que 
Ton  pouvait,  à  certains  moments,  mettre  en  communication  avec 
Taorte,  et,  à  certains  autres,  séparer  de  Taorte,  en  fermant  la  com- 
munication. JMnscrivis  le  pouls  radial,  Tanévrysme  étant  fermé, 
j'obtins  le  tracé  1  (fig.  309);  j'ouvris  la  communication  et  j'obtins 
le  sphygmogramme  2.  Il  semble  donc  que  l'anévrysme  ait  d'abord 
créé  une  forte  dérivation  au  cours  du  sang  pendant  le  début  de  la 
systole  ventriculaire,  puis,  qu'il  ait  à  son  tour  envoyé  une  ondée 
dans  l'aorte,  après  la  clôture  des  valvules  sigmoldes. 


Fig.  S09.  1,  pouls  do  ichéou  à  l*éUt  normal  ;  2,  pouls  du  schéma  arec  on  anévrysoie 

aortiqutt. 


.  Il  sera  très  intéressant  de  reprendre  ces  études  relatives  aux 
offets  de  Tanévrysme  aortique  sur  le  pouls  artériel  ;  ceux-ci  doivent 
varier  suivant  le  volume,  l'élasticité  et  la  situation  de  la  poche. 
U  serait  très  facile  d'instituer  ces  expériences  en  donnant  à  l'ané- 
vrysme la  disposition  représentée  figure  302,  disposition  qui  per- 
met d'en  supprimer  ou  d'en  faire  renaître,  à  volonté,  l'influence. 
1^  temps  m'a  manqué  pour  entreprendre  sur  ce  sujet  des  expé- 
riences qui  devront  éclairer  beaucoup  le  diagnostic  du  siège  des 
anévrysmes  de  Taorte.  Je  les  signale  à  Tattention  des  expérimen- 
tateurs. 

g  461.  —  Du  pouls  différent  dans  les  anévrysmes  de  Caovle.  —  U 
arrive  souvent  que  dans  les  anévrysmes  de  l'aorte  le  pouls  pré- 
sente, aux  deux  radiales,  des  différences  de  force  et  de  forme, 
ainsi  que  des  retards  inégaux.  Ces  signes  peuvent  éclairer  sur  la 
position  de  l'anévrysme.  On  conçoit  en  effet  que  si  la  tumeur 
siège  à  la  convexité  de  l'aorte,  entre  le  tronc  brachio-céphalique 
et  Torigine  de  la  carotide  gauche,  le  pouls  radial  droit  sera  moins 
modifié  que  le  gauche  et  retardera  moins  sur  la  pulsation  du  cœur. 
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Il  en  sera  autrement  si  Tanévrysme  siège  en  deçà  de  l'origine  du 
tronc  brachio-céphalique,  ce  qui  influencera  également  le  pouls  de 
toutes  les  artères  et  en  exagérera  le  retard. Les anévrysmes  de  Taorte 
descendante,  s'ils  s'ouvrent  au-dessous  de  l'origine  de  la  sous- 
clavière  gauche,  n'accroîtront  pas  le  retard  du  pouls  des  radiales 
ni  des  carotides,  mais  seulement  celui  des  artères  des  membres 
inférieurs.  On  entrevoit  le  nombre  considérable  des  variétés  qui 
peuvent  se  produire  suivant  le  siège,  le  volume  et  l'élasticité  des 
tumeurs  anévrysmales,  suivant  que  le  développement  de  ces  tu- 
meurs intéresse  l'origine  de  certaines  artères,  ou  en  comprime  cer- 
taines autres.  L'expérience  seule  permettra  d'établir  les  éléments 
du  diagnostic  de  ces  différentes  formes  d'anévrysmes;  il  appar- 
tient aux  cliniciens  de  réunir  les  documents  nécessaires  à  cet 
égard  *. 

g  k^^.'^ Influences  exagérées  de  la  respiration  sur  le  pouls j  dans  les 
cas  d*anéurysme  de  Vaorie. — La  théoriedes  influencesde  la  respira- 
tion sur  le  pouls  faisait  prévoir  que  si  l'aorte  porte  une  poche  ané- 


Fig.  310.  Infloences  exagérées  de  la  respiration  sur  le  pouls  radial  dans  un  cas  d'aneyrysme 
Tolumineuz  de  rorigine  de  Taorte.  (|,  inspiratioD;  E,  expiration.) 


vrysmale  volumineuse,  les  alternatives  de  pression  accrue  ou 
diminuée  autour  de  cette  poche,  aux  différentes  phases  de  la  respi- 
ration, se  traduiront,  du  côté  du  pouls,  par  une  ondulation  de  la 
ligne  d'ensemble  du  sphygmogramme,  ondulation  beaucoup  plus 
prononcée  que  celle  qu'on  observe  à  l'état  normal.  L'expérience  a 
vérifié  ces  prévisions  ;  on  voit  (fig.  310)  un  sphygmogramme  ob- 
ieun  dans  un  cas  d'anévrysme  de  l'aorte. 

La  théorie  indique  également  qu'un  anévrysme  de  l'aorte  abdo- 
minale devra  présenter,  sous  l'influence  de  la  respiration,  des 

1.  Des  essais  dans  celte  direction  ont  été  faits  par  François-Franck  avec  le  concours 
de  plusieurs  médecins  des  hôpitaux  de  Paris.  Deux  mémoires  de  cet  auteur  ont  été 
publiés  :  Rechercha  cliniques  et  expérimentales  sur  la  vcUeur  comparée  des  signes 
fournis  par  Vexamen  du  pouls  radial, etc,  {Joum. de  Vanat.  et  de  la  physiol.^L XIV), 
et  tUdierches  sur  le  diagnostic  du  siège  des  anévrysmes  de  Vaorie  (i6»d.,  t.  XV,  1879)* 
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effets  inverses  de  ceux  de  Tanévrysme  aortique.  C'est-à-dire  que 
Tinspiration  élèvera  la  ligne  d'ensemble,  et  queTexpi ration  la  fera 
baisser.  Je  n'ai  pas  eu  l'occasion  de  vérifier  la  réalité  de  cette 
supposition,  mais  il  ne  me  semble  pas  douteux  qu'il  n'en  soit  ainsi. 
L'expérience  devra  se  faire  en  inscrivant  à  la  fois  le  pouls  avec  le 
sphygmographe,  et  la  respiration  avec  le  pneumographe. 

L'effort  produirait,  dans  le  cas  d  anévrysme  aortique  inclus  dans 
la  cavité  thoracique,  des  effets  plus  prononcés  qu'à  l'étal  normal, 
et  ces  effets  seraient  les  mêmes,  quel  que  soit  le  siège  de  la  tu- 
meur. Mais  il  pourrait  être  dangereux  pour  le  malade  de  chercher 
à  vérifier  cette  prévision. 


Hé*  AMéirrysiiies  elrsoldes  et  des  tamcarB  érecCile». 

g  463.  —  On  appelle  ainsi  des  tumeurs  formées  par  des  artérioles 
devenues  assez  volumineuses  pour  être  le  siège  de  mouvements 
d'expansion  isochrones  au  pouls  des  artères.  Dans  ces  tumeurs, 
le  mouvement  d'expansion  total  peut  être  très  considérable,  car  il 


Fig.  311.  Pulutiont  totalisées  des  petits  Ttisseaiu  recueillies  à  la  surface  d*ua  fongos  hématode 

du  tibia. 


résulte  de  la  somme  des  expansions  d'un  grand  nombre  de  vais- 
seaux qui,  non  seulement  relâchés,  mais  définitivement  élargis, 
éprouvent  des  variations  de  pression  semblables  &  celle  des  ar- 
tères. La  figure  311  montre  les  pulsations  d'une  tumeur  qui  pré- 
sente des  efiets  analogues  à  ceux  des  cirsoïdes  ;  il  s'agissait  d'un 
fongus  hématode  du  tibia.  Les  caractères  de  la  transformation 
du  pouls  par  l'anévrysme  s'observent  dons  ce  tracé. 

Plus  les  vaisseaux  qui  forment  la  tumeur  seront  volumineux, 
plus  les  pulsations  |présenleront  le  caractère  du  pouls  normal  ; 
Tétroilesse  des  vaisseaux  éteindra,  au  contraire,  les  variations  de 
pression ,  et  donnera  à  chacune  des  inflexions  de  la  courbe  la 
forme  d'un  arc  de  cercle  dont  le  rayon  sera  d'autant  plus  grand 
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qae  les  vaisseaux  seront  moins  larges.  Les  bruits  de  souffle  qui 
se  produisent  dans  ces  tumeurs  lorsqu'elles  offrent  de  larges  com- 
munications entre  les  vaisseaux  artériels  et  les  vaisseaux  veineux 
sont  un  élément  important  de  diagnostic  ;  nous  en  parlerons  au 
chapitre  prochain. 


;  traltameat  des  aMéTrysmes, 


g  464.  —Si  une  tumeur  anévrysmale  n'acquérait  pas  une  résis- 
tance de  plus  en  plus  grande,  elle  tendrait  à  s'accroître  rapidement 
et  à  se  rompre  à  bref  délai.  En  effet,  par  cela  seul  que  la  tumeur 
présente  un  diamètre  plus  grand  que  l'artère  d'où  elle  émane, 
ses  parois  supporteront  un  effort  dilatant  plus  grand,  g  45.  La 
valeur  de  cet  effort  est  proportionnelle  au  rayon  de  la  tumeur , 
de  sorte  que,  par  le  fait  qu'elle  est  volumineuse,  une  poche  ané- 
vrysmale tend  à  grossir  encore.  Mais,  dans  les  anévrysmes  des 
membres,  les  tissus  environnants,  refoulés  et  condensés  par  le  déve- 
loppement de  l'anévrysme,  ajoutent  leur  propre  résistance  à  celle 
des  parois  du  sac,  et  cela  limite  souvent  le  développement  de  la 
tumeur.  Il  n'en  est  point  ainsi,  ordinairement,  des  anévrysmes  de 
l'aorte  qui  se  développent  jusqu'à  leur  rupture,  soit  au  dehors, 
soit  &  Tintérieur  des  cavités  splanchniques. 

Puisque  c'est  la  pression  du  sang  de  l'artère  a^érente  qui,  mul- 
tipliée par  rétendue  de  la  poche ,  constitue  l'effort  tendant  & 
dilater  l'anévrysme,  il  est  évident  que  si  l'on  diminuait  la  pres- 
sion sous  laquelle  le  sang  pénètre  dans  la  tumeur,  celle-ci  trou* 
verait  dans  la  force  élastique  de  ses  parois  le  moyen  de  revenir 
sur  elle-même.  En  vertu  de  ce  retrait,  ses  parois  s'épaissiraient 
et  prendraient  plus  de  résistance.  De  là  résulterait  une  tendance 
régressive,  conduisant  peu  à  peu  l'anévrysme  à  la  guérison.  C'est 
ainsi  que  s'expliquent  les  remarquables  résultats  de  la  compres- 
sion indirecte  dans  le  traitement  des  anévrysmes  dont  l'artère 
afférente  est  accessible.  On  comprime  l'artère  en  amont  de  la 
tumeur,  le  plus  complètement  et  le  plus  fréquemment  possible, 
et  l'on  obtient  une  réduction  graduelle  du  volume  de  l'anévrysme; 
souvent  la  guérison  arrive  en  peu  de  temps.  Or,  à  mesure  que 
la  tumeur  diminue  de  volume  et  gagne  en  épaisseur,  les 
changements  qu'elle  imprime  au  pouls  deviennent  de  moins  en 
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moins  prononcés,  de  sorte  qu'on  peut  suivre  les  progrès  de  la 
guérison,  d'après  le  retour  du  pouls  &  son  type  normale  Ce 
moyen  d'estimer  les  progrès  obtenus  semble  précieux  pour  sou- 
tenir la  patience  du  malade  et  la  persévérance  du  chirurgien. 


L  Segay,  du  Sphygmographe  dam  la  cure  deê  anévrywies,  Bordeaux   [BuUeiin 
de  V Association  française  pour  ^avancement  des  seieneeê,  1872). 


CHAPITRE    XL. 

DES    BRUITS    DE    SOUFFLE. 

Des  conditions  dans  lesquelles  se  produisent  les  hraits  de  souffle. —  Des  vibrations  qui 
produisent  les  bruits  de  souffle.  —  Des  bruits  de  souffle  qu'on  provoque  en  compri- 
mant une  aKère  sur  un  point  de  son  trajet.  —  L'abaissement  de  la  tension  artérielle 
générale  produit  un  souffle  à  l'orifice  aortique.  —  Bruits  de  souffle  dans  les  ané- 
Trysmes  artériels  —  Bruits  de  souffle  dans  les  anévrysmes  artério-veineuz.  —  Des 
bruits  de  soufHe  veineux.  —  Des  bruits  de  souffle  dans  les  maladies  du  cœur. — 
Classification  théorique  des  bruits  de  souffle  tenant  aux  lésions  des  orifices  du  cœur. 

Lorsque  le  sang  est  animé  d'un  mouvement  rapide  en  quelque 
point  de  l'appareil  circulatoire,  il  se  produit  un  bruit  d'un  carac- 
tère particulier  qu'on  nomme  bruit  de  souffle^  à  cause  de  sa  res- 
semblance avec  celui  qu'on  obtient  en  soufflant  à  travers  un  tube 
ouvert.  Ce  bruit  peut  siéger  au  cœur  ou  dans  les  vaisseaux  arté- 
riels ou  veineux;  il  existe  dans  les  différentes  sortes  d'ané- 
vrysmes;  enfln  il  revêt  diirérents  caractères  de  continuité  ou  d'in- 
termittence, d'acuité  ou  de  gravité,  de  douceur  ou  de  rudesse, 
suivant  les  conditions  qui  lui  donnent  naissance.  Les  bruits  que 
révèle  l'auscultation  du  cœur  ou  des  vaisseaux  ont  longtemps 
constitué  le  plus  important  élément  de  diagnostic  dans  les  mala- 
dies qui  troublent  la  circulation  du  sang.  Leur  importance  s'accrott 
encore  lorsqu'on  ajoute  aux  renseignements  qu'ils  donnent  ceux 
qui  résultent  de  l'inscription  des  pulsations  du  cœur  et  des  vais- 
seaux. Mais,  pour  tirer  de  l'auscultation  tout  le  parti  possible,  il 
faut  être  exactement  fixé  sur  la  cause  des  bruits  de  soufQe,  ou  tout 
au  moins  sur  les  conditions  qui  les  font  naître  et  qui  leur  impri- 
ment différents  caractères. 


eoadiiioBs  danii  lesquelles  se  produisent  les  bmlts  de  s€Hiile. 

§465.— Je  ne  rappellerai  pas  les  nombreuses  hypothèses  émises  en 
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médecine  sur  la  cause  des  bruits  de  souffle.  C'est  dans  rexpérimen- 
tation  seule  qu'il  faut  chercher  l'explication  de  ces  phénomènes*. 
En  eiïet,  on  peut  faire  naître  des  bruits  de  souffle  identiques  à 
ceux  du  cœur  et  des  vaisseaux  en  se  servant  d'appareils  hydrau- 
liques où  des  courants  de  liquide  traversent  des  tubes  élastiques. 

Un  bruit  de  souffle  est  à  proprement  parler  un  son^  car  il  est 
produit  par  des  vibrations  quelquefois  très  fréquentes.  Si  le 
nombre  des  vibrations  est  trop  faible  pour  produire  un  son,  il 
donne  une  sensation  discontinue  comme  le  bruit  d'une  râpe  ou 
d'une  scie,  et  le  toucher  perçoit  une  sensation  de  frémissement 
qu'on  appelle  thrilL  L'intensité  ou  l'amplitude  de  ce  frémissement 
ost,  en  général,  d'autant  plus  grande  que  le  nombre  des  vibra- 
tions est  plus  faible. 

Une  expérience  fondamentale,  due  &  Chauveau,  montre  qu'on 
peut  faire  nattre  un  bruit  de  souffle  dans  une  artère  queTonétreint 
au  moyen  d'un  fll,  de  manière  à  y  produire  un  rétrécissement. 
L'auteur  attribue  ce  bruit  &  la  vibration  d'une  veine  liquide  qui 
passe  d'une  partie  rétrécie  dans  une  partie  plus  large  du  vaisseau. 
L'existence  d'un  changement  de  calibre  du  vaisseau,  et  le  passage 
du  sang  d'une  partie  étroite  dans  une  plus  large,  semblent  à  Chau- 
veau  la  condition  nécessaire  à  la  production  du  bruit  de  souille;. 
ce  physiologiste  croit  la  trouver  partout  où  ces  bruits  s'entendent 
ainsi,  sur  une  artère  comprimée,  aux  orifices  du  cœur,  &  l'endroit 
où  le  sang  pénètre  dans  une  poche  anévrysmale,  etc. 

Pour  moi,  le  changement  de  calibre  des  voies  que  le  sang  par- 
court n'est  qu'une  cause  indirecte  du  bruit  de  souffle;  il  n'agit, 
pour  le  produire,  qu'en  créant  un  brusque  changement  de  pres- 
sion, g  8,  et  un  rapide  courant  sanguin  à  l'endroit  où  le  change- 
ment a  lieu. 

.  On  peut  comparer  le  mouvement  du  liquide  qui  donne  nais- 
sance &  un  bruit  de  souffle  dans  les  vaisseaux  aux  cascades  qui  se 
produisent  dans  les  cours  d'eau.  Celles-ci  sont  la  conséquence 
nécessaire  d'un  brusque  changement  du  niveau  de  l'eau;  dei 


1.  Une  opinion  presque  généralement  admise  était  que  les  bruits  de  souffle  dépen- 
dent des  frottements  du  sang  contre  les  parois  des  vaisseaux  ou  des  oriQces  do  cœur. 
Les  expériences  de  Poiseuille,  g  232,  ont  montré  qu*une  couche  de  sang  adhère  aux 
parois  des  vaisseaux,  ce  qui  exclut  la  possibilité  d'un  tel  frottement.  D'autre  part, 
Chauveau  {Gaz.  méd.,  Paris,  1858)  a  prouvé  par  des  expériences  directes  que  la  pré- 
sence de  rugosités  à  l'intérieur  d'un  tube  ne  fait  nattre  aucun  bruit  quand  un  courant 
&6  traverse.  .. 
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mèmey  le  bruit  de  sourQe  est  la  conséquence  nécessaire  du  brusque 
changement  de  pression  dans  le  tube  où  il  se  produit. 

Quant  à  la  cause  immédiate  du  bruit,  elle  se  rattache  au  mé- 
canisme des  vibrations  en  général;  certaines  expériences  hydrau- 
liques dans  lesquelles  on  inscrit  les  vibrations  qui  accompagnent 
ce  bruit  permettent  d'en  bien  comprendre  la  nature. 


De»  vilbmtioaa  qvl  produliieat  les  Ibrolt*  de  sonflle. 

g  466.  —  La  masse  du  liquide  en  mouvement  et  l'élasticité  des 
conduits  où  il  circule  sont  les  conditions  nécessaires  etsufRsantes 
pour  faire  nattre  des  vibrations.  Toutes  les  fois  qu'un  liquide  se 
meut  dans  ces  conditions,  le  courant  tend  à  prendre  des  varia- 
tions périodiques. 

Cette  périodicité  est  particulièrement  facile  à  produire  sur  un 
tube  élastique  en  un  point  duquel  on  exerce  une  compression  gra- 
duelle; à  un  moment  donné,  le  doigt  perçoit  une  vibration, 
Toreille  entend  un  bruit  de  souffle;  ces  signes  annoncent  que  la 
périodicité  est  établie. 

Pour  comprendre  la  cause  de  ce  phénomène,  inscrivons  simul- 
tanément les  changements  de  la  pression  dans  le  liquide,  en  amont 
et  en  aval  du  point  comprimé.  Nous  verrons  se  produire  en  ce&^ 
points  des  variations  isochrones,  mais  de  sens  inverse,  de  telle 
sorte  que  la  pression  s'élève  en  amont  de  l'obstacle  lorsqu'elle 
s'abaisse  en  aval,  et  réciproquement. 

Yoici  comment  on  peut  expliquer  ce  mouvement  vibratoire.  La^ 
présence  d'un  obstacle  sur  lé  trajet  du  courant  a  pour  premier 
effet  d'élever  la  pression  en  amont  et  de  rabaisser  en  aval;  or, 
par  suite  de  l'accroissement  de  la  pression  en  amont,  le  liquide 
acquiert  bientôt  la  force  de  vaincre  la  résistance  et  de  forcer 
l'ëtroitesse  du  tube  au  point  comprimé.  Une  accélération  se  pro- 
duit alors  dans  le  courant  et  l'on  voit  la  pression  baisser  en  amont 
de  l'obstacle  et  s*élever  en  aval.  Dans  cette  phase,  comme  dans  la 
précédente,  les  variations  de  pression  entre  ces  deux  points  sont 
de  sens  inverse. 

Le  liquide  courant  dans  le  tube  avec  vitesse  élèvera  trop  haut 
la  pression  d'aval  et  fera  trop  baisser  celle  d'amont;  aussi  la  com- 
pression extérieure  se  trouvera-t-elle  suffisante  pour  produire  de 
nouveau  le  rétrécissement  du  tube,  ce  qui  ralentira  le  courant^ 


650  LA  GIRnCJLATION  DU  SÂNQ. 

à  partir  de  ce  moment,  il  y  aura  une  nouvelle  augmentation  de 
pression  en  amont  avec  nouvel  abaissement  en  aval,  et  la  pre- 
mière phase  qui  vient  d'être  décrite  se  répétera  de  nouveau. 
'  Cette  série  d'actes  se  reproduira  indéfiniment  avec  une  période 
d'autant  plus  courte  que  la  force  élastique  du  tube  sera  plus 
grande.  Il  faut  noter  que  les  variations  de  pression  ont  plus  d'in- 
tensité en  aval  qu'en  amont  du  point  comprimé;  cela  correspond 
à  la  moindre  intensité  du  souffle  dans  ce  dernier  point,  phéno- 
mène qu'on  appelle  aussi  propagation  des  bruits  de  souffle  dans 
le  sens  du  courant. 

Ces  expériences  doivent  être  reprises  dans  toutes  les  conditions 
où  un  bruit  de  souffle  se  produit;  elles  semblent  destinées  à 
donner  l'interprétation  mécanique  de  ces  diflTérents  mouvements 
vibratoires,  analogues,  sauf  leur  périodicité  plus  rapide,  à  ceux 
que  nous  avons  décrits  à  propos  des  ondes  liquides  à  l'intérieur 
de  tubes  élastiques. 


de  ftonflle  ^pi'oii  pr«T«M|ve  en  coMyrii— t  use  artère 
•or  ■■  polai  de  «ob  (ri||et. 

§  467.  —  Lorsqu'on  applique  le  stéthoscope  sur  une  grosse  ar- 
tère, sur  la  fémorale  par  exemple,  en  comprimant  jusqu'à  obli- 
térer entièrement  ce  vaisseau,  si,  au  bout  d'un  instant,  on  diminue 
la  compression,  de  façon  à  livrer  un  étroit  passage  au  sang,  un 
bruit  de  souffle  intense  se  produit  aussitôt.  Ce  bruit,  d'abord 
continu  avec  renforcements,  devient  ensuite  intermittent  et  ne 
s'entend  plus  qu'au  moment  des  pulsations  artérielles. 

Si,  au  lieu  du  stéthoscope,  on  se  sert  du  doigt  pour  comprimer 
l'artère,  on  sent  le  liquide  s'échapper  en  frémissant  dès  que  la 
pression  du  doigt  devient  moins  forte.  Tous  ceux  qui  ont  pratiqué 
la  compression  des  artères  dans  les  opérations  chirurgicales  ont 
senti  ce  frémissement  du  sang  qui  survient  dès  que  l'artère  n'est 
plus  suffisamment  comprimée.  Dans  ce  cas,  le  doigt  perçoit,  sous 
forme  de  vibrations,  ce  qui  se  traduisait  par  un  bruit  &  l'oreille 
placée  sur  le  stéthoscope. 

Voici  ce  qui  s'est  passé.  Pendant  que  l'artère  était  complète- 
ment oblitérée,  la  pression  a  beaucoup  baissé  en  aval  du  point 
comprimé;  le  sang  de  cette  partie  de  l'artère  et  de  ses  branches 
s'est  écoulé  dans  les  veines  à  travers  les  vaisseaux  capillaires.  Au 
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moment  où  Ton  crée  un  étroit  passage  en  décomprimant  le  vais- 
seau, le  sang  se  précipite  avec  vitesse  dans  la  partie  inférieure  de 
Tartëre  où  il  trouve  une  pression  très  faible  et  par  conséquent 
une  faible  résistance;  de  là  résulte  la  vibration  sonore  ou  bruit 
de  souffle.  Mais,  par  suite  de  cette  arrivée  du  sang  dans  le  vais- 
seau qui  était  presque  vide,  la  tension  y  augmente  et  le  bruit  ne 
se  produit  plus  que  dans  les  moments  où  la  systole  ventriculaire 
élève  beaucoup  la  pression  du  sang  en  amont  de  l'obstacle.  Les 
souffles  seront  donc  synchrones  au  pouls  artériel.  Enfin,  bientôt 
on  n'entend  plus  le  bruit,  même  au  moment  du  pouls  artériel, 
parce  que  la  pression  s'est  élevée  assez  haut  en  aval  du  rétrécis- 
sement pour  qu'il  n'y  ait  jamais  l'inégalité  nécessaire  à  la  pro- 
duction du  souffle. 

Tous  les  sujets  ne  se  prêtent  pas  également  bien  au  développe- 
ment de  bruits  de  souffle  par  la  compression  des  artères  ;  nous 
allons  voir  qu'il  faut,  pour  que  le  souffle  se  produise  avec  une  faible 
compression  du  vaisseau,  que  la  circulation  capillaire  soit  facile. 

g  468.  —  Influence  du  relâchement  des  capillaires  pour  la  pro^ 
duction  des  bruits  de  souffle  dans  les  artères  comprimées.  —  Une 
condition  favorable  &  la  naissance  des  souffles  dans  une  artère 
que  l'on  comprime»  c'est  la  facile  perméabilité  des  petits  vaisseaux 
qui  émanent  de  cette  artère;  cette  condition  amène  une  faible 
tension  en  aval  du  point  comprimé.  L'expérience  suivante  montre 
comment  sur  un  vaisseau  que  l'on  comprime  le  bruit  de  souffle 
paratt  ou  disparaît  suivant  que  les  résistances  à  l'écoulement  du 
liquide  en  aval  diminuent  ou  augmentent. 

Eocpérience.  —  On  adapte  à  une  artère  du  schéma  un  tube  a 
(fig.  312}  muni  d'un  ajutage  d'écoulement  qui  verse  le  liquide 
dans  un  entonnoir  d'où  il  rentre  dans  l'oreillette.  Cet  ajutage  re- 
présente, par  les  résistances  qu'il  oppose  au  courant,  l'obstacle 
que  le  sang  rencontre  en  traversant  les  capillaires.  On  étreint  le 
tube  a  au  moyen  d'une  pince  de  bois  dont  on  rapproche  les  mors 
avec  une  vis  pour  produire  un  rétrécissement,  et  l'on  colle  cette 
pince  contre  le  pavillon  d'un  stéthoscope.  L'oreille  appliquée  sur 
cet  instrument  perçoit  un  bruit  de  souffle  intermittent,  rythmé 
comme  les  impulsions  du  liquide  par  la  pompe  cardiaque. 

Sans  rien  changer  à  la  pression  de  la  pince,  rétrécissons  l'orifice 
d'écoulement  :  aussitôt  le  bruit  change,  devient  plus  faible,  plus 
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bref,  et  disparaît  tout  à  fait  si  rorifice  d'écoulement  est  suffisam- 
ment rétréci.  Agrandissons  au  contraire  l'orifice  d'écoulement,  le 
bruit  deviendra  plus  fort,  plus  prolongé,  et  finira  par  présenter 
le  type  continu  à  renforcements  rythmiques. 

Or,  tous  ces  changements 
dans  la  force  et  la  durée  des 
bruits  se  sont  produits  sans  qu'il 
y  ait  rien  de  changé  dans  l'é- 
troitesse  du  tube  au  point  où  le 
bruit  avait  lieu.  C'est  toujours 
le  même  rétrécissement  causé 
par  la  pression  des  mors  de  la 
pince  ;  mais  ce  qui  a  varié,  c'est 
l'état  de  la  tension  au-dessous 
de  cet  obstacle.  Quand  cette  ten- 
sion s'élevait,  la  vitesse  dimi- 
nuait au  point  rétréci  et  le  bruit 
disparaissait.  C'est  ainsi  que, 
dans  une  rivière,  s'il  se  trouve 
un  torrent  ou  une  cascade,  on 
supprime  ce  mouvement  rapide 
et  bruyant  de  l'eau  quand,  par 
un  obstacle,  on  relève  le  niveau  de  la  rivière  en  aval. 

Une  compression  convenablement  réglée  pourrait  produire  sur 
une  artère  tous  les  types  possibles  des  bruits  de  souffle,  depuis  le 
souffle  léger,  intermittent  et  bref,  jusqu'au  souffle  continu  à  ren- 
forcements*. Les  renforcements  qui  correspondent  à  la  systole  ven- 
triculaire  peuvent  avoir  eux-mêmes  deux  types  différents  :  tantôt 
ils  sont  simples  et  tantôt  redoublés.  En  cela,  ils  offrent  exactement 
les  caractères  du  pouls.  Le  souffle  double  correspond  au  pouls 
di«rote,  il  coïncide  avec  lui  et  tient  à  la  même  cause,  §  162. 

Certaines  maladies  favorisent  la  production  du  bruit  de  soufDe 
dans  les  artères  comprimées,  ce  sont  toutes  celles  qui  abaissent 
la  tension  artérielle  en  facilitant  l'écoulement  du  sang  à  travers 
les  vaisseaux  capillaires.  La  fièvre  agit  de  cette  façon. 


Fig.  813.  Disposition  schématique  pour  reproduire 
artificiellement  les  bruits  de  souffle  sur  le 
schéma.  —  a,  tube-artère  ;  «,  stéthoscope  ap- 
pliqué sur  une  pince  à  compression. 


1.  n  était  nécessaire  d'insister  sur  ce  point,  parce  qae  certains  auteurs  ont  admis  que 
le  bruit  continu  ne  peut  exister  dans  les  artères  ;  on  a  même  considéré  cette  sorte  de 
bruit  comme  caractéristique  de  l'aoévrysme  arlério-veineux.  Ce  caractère  est  très  bon 
dans  la  pratique;  en  effet,  il  n*esl  guère  admissible  qu'une  artère  se  trouve  comprimée 
avec  le  degré  exactement  nécessaire  pour  faire  naître  un  souffle  continu. 
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It'afcaliiseiiieiii  de  la  tension  artérielle  fpénérale  pr<Nlalt  mt  «onflie 
A  l'orlflee  aorttqne* 

g  469.  —  Quand  un  animal  a  perdu  par  hémorrhagie  une  grande 
quantité  de  sang  et  que  le  manomètre  accuse  une  &ible  tension 
artérielle,  si  Ton  ausculte  le  cœur,  on  entend  un  souffle  à  rorifice 
aortique,  et  ce  bruit  coïncide  avec  la  systole  ventriculaire.  Dans 
ces  cas  on  a  supposé  l'existence  d'un  spasme  de  l'orifice  aortique. 
Cette  supposition  était  logique  pour  ceux  qui  admettent  un  rétré- 
cissement partout  où  il  y  a  bruit  de  souffle.  Mais  on  conçoit  que, 
Torifice  aortique  gardant  son  calibre  normal,  un  bruit  puisse  s'y 
produire  si  l'abaissement  de  la  tension  artérielle  diminue  la  résis- 
tance que  le  ventricule  doit  vaincre,  car  cela  donne  lieu  à  une 
pénétration  brusque  du  sang  dans  les  artères,  g  80. 

Si  Thémorrhagie  fait  naître  un  bruit  de  souffle  au  cœur  par  le 
seul  fait  de  l'abaissement  de  la  tension  artérielle,  toute  autre 
influence  qui  fera  baisser  la  tension  devra  également  amener  un 
souffle  semblable;  c'est  ce  qui  arrive  en  effet.  La  fièvre  produit 
souvent  des  souffles  à  l'orifice  aortique;  un  exercice  musculaire 
violent,  qui  fait  aussi  baisser  la  tension  artérielle,  g  222,  provoque 
parfois  des  bruits  de  souffle  à  Torifice  aortique  chez  des  sujets 
qui  n'en  présentent  pas  quand  ils  sont  au  repos,  et  en  tout  cas 
augmente  l'intensité  du  souffle  s'il  en  existait  un  auparavant. 
Enfin  quand  le  relâchement  vasculaire  tient  à  l'action  d'un  poison, 
il  fait  naître  également  un  souffle  aortique  ;  je  n'en  ai  jamais  en- 
tendu de  plus  fort  que  sur  un  homme  qui  mourait  empoisonné 
par  l'opium.  Quelques  instants  avant  la  mort,  le  souffle  était  à 
son  maximum  d'intensité  et  en  même  temps  existaient  tous  les 
signes  de  la  faible  tension  artérielle,  g  385  :  rougeur  générale  et 
chaleur  des  téguments;  force  et  fréquence  du  pouls,  volume 
extrême  et  mollesse  des  artères.  Des  souffles  semblables  peuvent 
exister  à  l'orifice  de  l'artère  pulmonaire;  ils  seraient  même, 
d'après  Constantin  Paul',  plus  fréquents  que  les  souffles  de  l'ori- 
fice aortique. 


1.  C.  Paul,  Sur  U  souffle  atiémo-spasmodique  de  V artère  pulmonaire  (Soc.  mèd. 
des  /topitauxj  janvier  1 878) . 
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Brait*  de  nouffle  daMii  len  anévrymneii  ai^rlels. 

g  470.  —  Une  chute  brusque  de  pression  se  rencontre  également 
à  Tendroit  où  une  artère  débouche  dans  une  poche  anévrysmale. 
En  effet,  nous  avons  vu,  g  457,  que  la  pression  reste  sensiblement 
Gxe  dans  la  tumeur  où  elle  a  pour  valeur  la  moyenne  entre  les 
maxima  et  les  minima.  Toutes  les  fois  qu'une  ondée  sanguine 
lancée  par  le  ventricule  élèvera  la  pression  dans  l'artère,  le  sang 
de  ce  vaisseau  se  précipitera  avec  rapidité  dans  l'anévrysme  ou 
existe  une  pression  plus  faible.  Mais  quand  la  pression  artérielle 
sera  à  son  minimum,  celle  de  l'anévrysme  lui  sera  supérieure  et 
il  n'y  aura  plus  de  pénétration  du  sang  dans  la  poche.  C'est  pour 
cela  que  le  souffle  des  anévrysmes  artériels  est  toujours  mter- 
mitient. 

Certains  anévrysmes  présentent,  à  chaque  révolution  du  cœur, 
un  double  bruit  ;  cela  prouve  que  le  sang  pénètre  à  deux  reprises 
dans  le  sac  anévrysmal.  En  expérimentant  sur  le  schéma  de  la  cir- 
culation, on  obtient  ces  doubles  souffles  de  l'anévrysme  ;  or,  le  re- 
doublement du  bruit  coïncide  toujours  avec  le  redoublement  de  la 
pulsation  artérielle.  C'est  pour  ainsi  dire  un  souffle  dicrote  que 
l'on  entend  au  niveau  de  la  tumeur. 

Sur  les  anévrysmes  de  l'aorte  ou  des  grosses  artères  qui  en 
émanent,  le  bruit  est  double  également;  mais  cela  paraît  tenir,  le 
plus  souvent,  à  ce  que  le  sang  pénètre  en  deux  temps  dans  TaDé- 
vrysme,  comme  il  pénètre  en  deux  temps  dans  l'aorte  elle-même. 
La  forme  du  pouls  aortique  (fig.  50)  rend  compte  de  ce  mouvement 
saccadé  qui  a  lieu  pendant  la  systole  du  ventricule.  Mais,  d'autres 
fois,  les  anévrysmes  de  l'aorte  sont  le  siège  de  deux  pénétrations 
de  sang  moins  rapprochées  Tune  de  l'autre  ;  Tune  ^i  effet  est 
systolique,  et  l'autre  diastolique.  Cela  s'observe  quand  la  tumeur 
siège  très  près  de  l'origine  de  l'aorte.  Le  malade  qui  a  donné  le 
tracé  radial  n*  6  (flg.  308)  présentait  deux  bruits  de  souffle  &  l'ori- 
gine de  l'aorte;  un  des  bruits  était  systolique,  l'autre  diastolique;  ce 
dernier  arrivait  précisément  au  moment  de  la  clôture  des  valvules 
sigmoïdes  :  il  existait  chez  ce  sujet  un  anévrysme  aortique  dissé- 
quant ouvert  dans  le  cul-de-sac  d'une  des  valvules  sigmoïdes. 

C'est  en  auscultant  les  tumeurs  auévrysmales  en  même  temps 
qu'on  en  inscrit  le  mouvement  expansif  que  l'on  peut  se  faire  une 
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idée  précise  de  Tinstant  où  se  produisent  les  souffles.  A  cet  effet 
on  peut  employer  deux  méthodes  :  Tune,  qui  consiste  à  suivre  des 
yeux  le  tracé  de  la  pulsation  anévrysmale,  tandis  que  l'oreille 
apprécie  Tins  tant  delà  production  des  bruits;  l'autre,  qui  consiste 
à  disposer»  à  côté  du  levier  destiné  à  inscrire  les  pulsations  de 
Tanévrysme,  un  autre  levier  au  moyen  duquel  on  pointe  les  in- 
stants où  les  bruits  se  produisent.  Ces  deux  manières  de  procéder 
doivent  se  contrôler  l'une  par  l'autre.  Nous  aurons  à  en  parler  à 
propos  des  souffles  qui  accompagnent  les  lésions  des  oriQces  du 
cœur. 


Br«lt«  de  Monffle  dans  les  anévrjsmes  artério-velMenx. 

g  471.  —  On  distingue,  en  chirurgie,  la  communication  simple 
d'une  artère  avec  une  veine  (phlébartérie)  etTanévrysme  artério- 
veineux  dans  lequel  une  tumeur  est  interposée  aux  deux  vais- 
seaux. Mais  ces  deux  lésions  se  ressemblent  au  point  de  vue  des 
bruits  qu'elles  engendrent;  de  part  et  d'autre  le  souffle  est  continu. 
La  raison  en  est  la  suivante  : 

La  pression  du  sang  dans  les  artères  excède  beaucoup  celle  du 


Fîg.  318*  Dbposition  8chémati(^ae  employée  pour  reproduira  les  phénomèoes  de  la  phlébartérie. 
a  a,  tube-artère;  ~  vo,  tube-teiae  ;  —  c,  capillaire  ;  ^  oo\  tube  de  communication. 

sang  dans  les  veines,  de  sorte  que  toute  communication  immédiate 
entre  ces  deux  ordres  de  vaisseaux  présente  la  chute  de  pression 
qui  a  été  indiquée  ci-dessus  comme  condition  déterminante  du 
bruit  de  souffle.  Le  sang  de  l'artère  passe  dans  la  veine  avec  une 
grande  vitesse,  soit  directement,  soit  par  l'intermédiaire  d'une 
poche  anévrysmale.  Ce  passage  rapide  n'aura  pas  lieu  seulement 
au  moment  des  systoles  du  cœur,  ce  qui  donnerait  naissance  à  un 
bruit  de  souffle  intermittent,  mais,  comme  il  y  a  toujours  un  grand 
excès  de  la  pression  artérielle  sur  la  pression  veineuse,  le  souffle 
sera  continu  à  renforcements  synchrones  avec  le  pouls. 
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On  imite  Bur  le  schéma  le  souffle  continu  de  la  phiébartérie  en 
créant  une  communication  artificielle  entre  un  tube-artère  et  an 
tube-veine.  La  figure  313  montre  la  disposition  qui  m'a  fait  en- 
tendre un  souffle  continu  avec  renforcements  synchrones  au 
pouls.  Le  rapide  courant  de  liquide  qui  se  faisait  de  l'artère  &  la 
veine  s'accompagnait  d'un  ihrill  extrêmement  prononcé,  ainsi  que 
cela  s'observe  dans  les  communications  artério-veineuses  dont  ce 
frémissement  serait  le  signe  pathognomonique. 

g  472.  —  L'anévrysme  artério- veineux  proprement  dit,  c'esl-à- 
dire  avec  tumeur  interposée  à  l'artère  et  à  la  veine,  participe  des 
effets  de  l'anévrysme  artériel  et  de  ceux  de  la  phiébartérie.  D'une 
part,  il  modifie  le  pouls  artériel  au-dessous  de  la  tumeur  de  la 
même  manière  que  les  anévrysmes  artériels;  la  figure  314  montre 
la  différence  de  forme  du  pouls  des  deux  artères  tibiales  poslé- 


Fig.  314.  Modifications  du  pouls  produites  par  un  anévrysme  artério-Teineux  poplilé. 
1.  Pouls  de  la  tibiale  postérieure  du  edté  sain.  —  2.  Pouls  de  U  même  artère  du  côté  malade. 


rieures  dans  un  cas  d*ahévrysme  poplilé  arlério-veineux.  D'autre 
part,  l'anévrysme  artério-veineux  donne  comme  la  phiébartérie 
un  bruit  de  souffle  continu  ;  ce  souffle  présente  des  renforcements 
synchrones  au  pouls: 

On  doit  considérer  les  souffles  de  l'anévrysme  artério-veineux 
comme  formés  de  deux  éléments  distincts  :  le  bruit  qui  se  produit 
au  moment  de  la  pénétration  du  sang  artériel  dans  la  tumeur, 
il  est  intermittent,  simple  ou  redoublé  (dicrote)  ;  le  bruit  qui  cor- 
respond au  passage  du  sang  de  la  tumeur  dans  la  veine  et  qui  est 
continu.  Le  thrill  s'observe  avec  son  maximum  d'intensité  au  lieu 
où  le  sang  passe  de  la  poche  dans  la  veine. 
^  Enfin,  si  l'on  exerce  une  pression  sur  le  point  où  se  fait  le  pas- 
sage du  sang  de  l'anévrysme  dans  la  veine,  on  ferme  ce  passage 
et  la  tumeur  se  trouve,  pendant  tout  ce  temps,  transformée  en 
anévrysme  artériel  simple.  Aussitôt  les  signes  d'auscultation  se 
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mettent  d'accord  avec  la  nouvelle  nature  de  ranévrysme,  le  thrill 
dispaiatt  et  le  souffle  devient  intermittente 

Pour  justifier  l'interprétation  qui  vient  d'être  donnée  du  méca- 
nisme des  souffles  dans  l'anévrysme  artério-veineux,  on  recourt 
utilement  à  remploi  du  schéma.  La  figure  315  montre  la  disposi- 
tion à  laquelle  j'ai  recouru  avec  succès. 

Un  tube  artère  a  a  se  continue  par  un  capillaire  étroit  c  avec 
un  tube  veine  v  v.  Entre  ces  deux  tubes  est  une  ampoule  de  caout- 
chouc qui  communique  par  un  petit  orifice  oo' avec  chacun  d'eux. 
Lorsque  la  circulation  s'effectue  dans  l'appareil,  on  constate  sur 
l'anévrysme  les  phénomènes  suivants  : 

Le  bruit  continu  avec  renforcements  qui  s'entend  sur  la  tumeur 


Fig.  315.  Dispoeitioa  schématique  employée  pour  imiter  les  phénomènes  de  ranévrysme 

artério-veineux. 


peut  se  dissocier  en  un  bruit  intermittent  dont  le  siège  est  au 
point  Oj  au  niveau  duquel  pénètre  le  sang  artériel,  et  un  bruit 
continu  avec  thrill  au  point  o',  c'est-à-dire  à  l'orifice  veineux.  Le 
bruit  intermittent  semble  plus  prolongé  que  dans  un  anévrysme 
artériel,  ce  qui  s'explique  par  ce  fait,  que  la  tension  dans  la 
tumeur  met  plus  de  temps  à  s'élever  à  cause  de  la  quantité  de 
sang  qui  s'échappe  constamment  par  l'ouverture  veineuse. 

Si  l'on  comprime  la  veine  au  point  o,  on  supprime  le  thrill  et  le 
souffle  continu,  l'anévrysme  devenant  exclusivement  artériel. 

1.  La  même  transformation  des  bruits  de  l^anévrysme  artério-veineux  «^observe  aussi 
quand  la  tumeur  siège  à  un  membre  et  que  ce  membre  est  tenu  en  élévation.  Nélkton 
(de  VInfluence  de  la  position  dans  les  maladies  chirurgicales,  thèse  de  concours, 
Paris,  1851,  p.  40)  a  signalé  cet  effet  de  TaUitude  élevée.  On  l'explique  aisément, 
maintenant  que  Ton  connaît  les  changements  qu'éprouve  la  circulation  dans  les  parties 
élevées.  D'une  part  le  sang  n'arrive  que  difficilement  dans  l'anévrysme  et  n'y  pénètre 
avec  vitesse  que  dans  les  instants  correspondant  à  l'arrivée  de  Tonde  (voir  la  forme 
du  pools  dans  l'artère  d'un  membre  en  élévation,  flg.  142);  d'autre  part,  la  tumeur 
DMii»  rempMe  n'a  phn  sur  le  saag  veineux  Texcès  permanent  de  pression  qui  est  la 
coiiditioii.d*iiir  souffle  continu.      - 

luasY,  CirctUalion.  42 
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L'élévation  de  la  poche  anévrysinale  rend  le  soufDe  intermittent 
comme  cela  s'observe  sur  les  anëvrysines  artério-veineux  véri- 
tables. 

§  473. —  Les  tumeurs  cirsoïdeSy  quand  eUes  sont  formées  de  larges 
communications  entre  les  artères  et  les  veines,  donnent  naissance 
à  des  souffles  continus  avec  renforcements  plus  ou  moins  prononcés 
suivant  le  volume  des  artères  qui  entrent  dans  leur  formation.  La 
continuité  du  souffle  s'explique,  dans  cet  anévrysme  comme  dans 
les  deux  formes  précédentes,  par  la  rapidité  du  courant  sanguin 
qui  passe,  par  de  larges  anastomoses,  de  la  forte  pression  artérielle 
à  la  faible  pression  veineuse.  Dans  certains  cas ,  la  tumeur  con- 
siste principalement  en  dilatation  des  artérioles,  et  les  commu- 
nications avec  les  veines  ne  sont  pas  largement  établies.  C'est  à  ce 
type  que  correspondent  probablement  les  cas  où  manque  le  tbrill 
et  où  le  souffle  est  intermittent  comme  dans  un  anévrysme  ar- 
térieL 

Le  souffle  utérin  a  été  attribué  à  des  causes  très  différentes  par 
les  médecins  qui  Tont  étudié  ;  mais  deux  théories  seulement  sont 
soutenables  :  l'une  qui  attribue  ce  souffle  à  la  compression  de 
l'aorte  par  le  globe  utérin,  l'autre  qui  assimile  le  souffle  à  celui 
d'une  tumeur  vasculaire. 

Contre  l'hypothèse  d'une  compression  de  l'artère  on  peut  invo- 
quer la  persistance  du  souffle  utérin  dans  les  attitudes  où  cette 
compression  serait  difficile  à  admettre.  En  outre  il  est  des  cas  où 
le  souffle  est  continu  avec  renforcements  ;  un  tel  caractère  n'ap- 
partient qu'aux  bruits  qui  résultent  d'une  large  communication 
entre  les  artères  et  les  veines,  §  468. 

Ajoutons  que  le  maximum  d'intensité  du  souffle  paraît  être  sur 
les  parties  latérale  de  l'utérus,  c'est-à-dire  au  lieu  où  les  artères 
utérines  se  réunissent  en  pénétrant  dans  l'organe.  P.  Dubois,  à  qui 
l'on  doit  celte  théorie  du  souffle  utérin,  dit  avoir  constaté,  par  des 
injections  cadavériques,  de  larges  communications  artério-vei- 
neuses  dans  les  parois  de  la  matrice. 

Wem  hwnîim  de  «ovltte  velaevx. 

g  474.  —  Dans  mes  premières  études  sur  les  bruits  de  souffle  S 

1.  Physiologie  médicale  de  la  circulation  du  sang,  1863,  p.  466  à  496. 
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j'ai  complètement  méconnu  ceux  qui  se  passent  dans  les  veines  du 
cou.  En  effety  en  explorant  cette  région^  on  entend  souvent  des 
bruits  artériels,  ceux  qui  naissent  dans  les  artères  sôuo  la  com- 
pression du  sthétoscope  ou  ceux  qui,  produits  à  Torifice  aortique,  se 
propagent  dans  les  carotides,  en  suivant  la  direction  du  courant 
sanguin.  Mais  il  est  d'autres  bruits  qui  se  passent  réellement 
dans  les  veines,  comme  l'avait  pensé  Ward^.  Les  cliniciens  français 
Aran,  Barlh  et  Roger,  Monneret,  Béhier  et  Hardy  se  sont  rangés 
à  cette  opinion.  Ghauveau*  l'a  appuyée  par  des  expériences  faites 
sur  les  animaux.  Enfln  Potain  ',  en  combinant  l'auscultation  avec 
l'inscription  du  soulèvement  des  jugulaires,  a  expliqué  les  diffé- 
rents types  que  peuvent  revêtir  les  souffles  veineux. 

Et  d'abord,  on  peut  constater  chez  certains  sujets  que  si  Ton 
ausculte  la  région  du  cou  au  niveau  de  la  jugulaire,  on  perçoit  un 
souffle  continu.  Le  doigt  appliqué  sur  la  veine  sent  parfois  un  fré- 
missement léger.  Le  souffle  s'exagère  dans  les  inspirations;  enfm 
quand  il  présente  des  renforcements,  ces  derniers,  au  nombre  de 
deux,  sont  rythmés  avec  les  mouvements  du  cœur;  leur  maximum 
d'intensité  coïncide  avec  la  diastole  de  l'oreillette  et  avec  celle  des 
ventricules.  Tout  bruit  cesse  quand  on  comprime  la  veine  en  amont 
du  sthétoscope. 

Si  le  bruit  dont  il  est  question  se  produisait  dans  les  artères,  il 
serait  intermittent  et  synchrone  aux  systoles  ventriculaires;  l'in- 
spiration, au  lieu  de  l'exagérer,  en  diminuerait  plutôt  l'intensité. 

La  production  d'un  souffle  aux  j  ugulaires  trouve  sa  condition  dans 
le  brusque  changement  de  pression  qui  existe  à  la  limite  de  la  ré- 
gion où  se  fait  sentir  l'aspiration  thoracique.  Un  courant  rapide 
s'ensuit  et  fait  vibrer  les  parois  de  la  veine.  On  crée  ces  conditions 
en  un  point  quelconque  des  jugulaires,  soit  par  la  pression  du 
doigt,  soit  par  celle  du  stéthoscope. 

Quant  à  la  raison  qui  produit  les  maxima  d'intensité  dû  souffle 
veineux  au  moment  de  la  diastole  de  l'oreillette,  nous  l'avons  pré- 
cédemment indiquée,  §  281,  à  propos  du  pouls  veineux  des  jugu- 
laires. Ce  pouls  consiste  en  un  affaissement  de  la  veine  qui  se 
vide  dans  l'oreillette  aussitôt  que  celle-ci  entre  en  relâchement. 

1.  Ward,  On  ihe  Bruit  de  diabU  {London  Med.  Qas,,  t.  XX,  1837). 

2.  Chaavean,  Mécanisme  et  théorie  générale  des  murmures  ou  bruits  de  souffle 
(Comptes  rendus  de  PAead.  des  sciences,  t.  XLVI,  p.  859  à  933) . 

3.  Potain,  Bulletin  et  Mémoires  de  la  Soc.  méd.  des  hôpitaux^  1867,  t.  IV, 
2*  série,  p.  3. 
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Après  la  systole  ventriculaire  (2,  fig.  316),  un  nouvel  affaissement 
veineux  se  produit  quelquefois  par  la  pénétration  du  sang  dans 
le  ventricule,  ce  qui  retentit  de  proche  en  proche  jusqu'aux  jugu- 
laires. 

Potain  a  représenté  par  la  figure  316  les  deux  affaissements  suc- 
cessifs du  pouls  de  la  jugulaire  dans  le  cas  où  le  souffle  redoublé 
se  produit  dans  cette  veine;  on  y  voit  deux  chutes  successives 
de  la  pression  veineuse  correspondant  aux  diastoles  successives 
de  Toreillette  et  du  ventricule. 


Fig.  316.  F.  J.  Pouls  jugulaire  sans  insufOsance  tricuspidienne.  Od  voit  que  le  premier  afflûsse 
ment  1  coïncide  ave?  le  début  de  la  systole  ventriculaire  (P.C.,  pulsatioa  du  cœur),  c'est-à- 
dire  avec  le  relâchemeul  brusque  de  l'oreillette. 


Urm  hruîtm  de  MNifflle  dasA  les  maladies  da  eœnr. 

§  475.  —  C'est  aux  lésions  valvulaires  que  se  rattache  le  plus 
souvent  Texistence  des  bruits  de  souffle  cardiaque;  parfois  aussi 
ces  bruits  tiennent  à  la  communication  anormale  des  deux  veu- 
triculesS  à  la  persistance  du  canal  artériel,  etc.  Dans  tous  ces  cas,  il 
se  fait  un  courant  sanguin  rapide ,  en  tout  semblable  à  ceux 
dont  il  a  été  question  précédemment.  Le  sang,  fortement  pressé 
en  un  point,  s'échappe  par  un  orifice  plus  ou  moins  étroit,  et 
s'élance,  sous  forme  de  jet,  dans  une  cavité  où  la  pression  est 
moindre.  Ces  conditions  existent  toujours  lorsqu'un  bruit  de 
souffle  se  produit. 

Ainsi,  pendant  la  systole  des  ventricules,  deux  causes  pourront 

1.  Cette  communicalion  constitue  une  des  affections  congénitales  da  cœur  qui  se 
rencontrent  le  plus  fréquemment.  Elle  consiste  en  une  interrupUon  de  la  cloison  au- 
dessous  des  oriflces  artériels  aortique  et  pulmonaire;  le  sang  des  deux  ventricules  se 
mélange  en  ce  point  et  il  eu  résulte  une  cyanose  assez  prononcée.  Mais  un  caractère 
important  de  cette  affection  consiste  dans  une  déformation  des  doigts  et  des  orteils  qui 
présentent  un  gonflement  m  spatttU  très  prononcé. 
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donner  naissance  à  un  bruit  de  souffle.  Si  un  orifice  auriculo- 
venti^iculaire  est  déformé  par  une  lésion  quelconque  et  cesse  de 
fermer  hermétiquement,  la  systole  ventriculaire  produira  un  jet 
de  sang  rétrograde  qui  rentrera  dans  Toreillette  où  la  pression  est 
plus  ftiible.  Si  l'orifice  aortique  rétréci  fait  obstacle  au  libre  pas- 
sage du  sang  dans  Taorte,  la  pression  ventriculaire  s'élèvera  der- 
rière cet  obstacle,  et  le  sang  s'échappera  par  un  jet  plus  rapide 
que  de  coutume  pour  s'élancer  avec  bruit  dans  Taorle. 

Pendant  la  diastole  des  ventricules ,  il  peut  encore  y  avoir 
des  bruits  de  souffle,  soit  que  l'aorte,  après  avoir  reçu  l'ondée  ven- 
triculaire, laisse  le  sang  refluer  dans  le  ventricule  à  travers  les 
valvules  sigmoîdes  insuffisamment  closes,  soit  que,  dans  un 
rétrécissement  auriculo-ventriculaire,  l'oreillette  s'engorge  de 
sang  en  amont  de  l'obstacle,  et  que  sous  l'influence  de  la  forte 
tension  qu'elle  acquiert  un  jet  rapide  de  sang  s'élance  dans  le  ven- 
tricule aussitôt  que  celui-ci  entre  en  rel&chement. 

Lorsque  les  deux  ventricules  communiquent  entre  eux,  l'iné- 
galité de  leurs  systoles  donne  naissance  à  un  courant  rapide  qui 
va  du  ventricule  gauche  au  ventricule  droit,  si  ces  deux  cavités 
ont  conservé  l'inégalité  de  force  qu'elles  présentent  normalement. 

On  a  attribué  ù  la  persistance  du  trou  de  Botal  la  production  de 
bruits  de  souffle,  mais  cette  lésion  n'en  saurait  produire,  car  les 
deux  oreillettes,  ayant  sensiblement  la  même  force  et  développant 
la  même  pression  à  chaque  systole,  g  77,  le  sang  n'éprouve  pas 
de  tendance  à  passer  d'une  oreillette  dans  l'autre. 

Enfin,  la  persistance  du  canal  artériel  donne  naissance  à  un 
bruit  de  souffle  qui  tient  au  passage  du  sang  de  l'aorte  à  l'artère 
pulmonaire,  c'est-i-dire  de  la  pression  forte  à  la  pression  faible. 

Classlfleaiton  tkéoriqve  des   bralUi  de  sMiflle  (cnant  anx  lésioas 
des  oriflees  du  conir. 

g  476.  —  De  môme  que  les  bruits  normaux  du  cœur  doivent  être 
rapportés  à  la  systole  ou  à  la  diastole  des  ventricules,  §  88,  de 
même  les  bruits  de  souffle  peuvent  se  distinguer  en  systoliques  et 
en  diastoUques,  suivant  l'instant  de  la  révolution  ventriculaire  où 
ils  se  produisent. 

D'après  ce  que  nous  venons  de  dire  des  causes  qui  peuvent 
donner  naissance  à  ces  bruits,  on  conçoit  que  les  bruits  systoli- 
ques  peuvent  tenir  &  deux  causes  différentes,  par  exemple,  à  un 
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Fétrécissement  aortique  ou  à  une  insufBsance  auriculo-ventricu- 

laire. 

Les  bruits  diastoliques  peuvent  tenir,  soit  à  un  rétrécissement 
auriculo-ventriculaire,  soit  à  une  insufBsance  aortique.  Enfin,  U 
combinaison  des  deux  espèces  de  lésions  de  chacun  de  ces  orifices 
donne  naissance  à  des  souffles  doubles  ^ 

g  477.  —  Détermination  de  Vinstant  où  se  produit  un  souffle  car- 
diaque. —  Pour  diagnostiquer  le  siège  et  la  nature  des  différentes 


Orifice  artériel,  aortique  ou  pulmonaire 
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1 I 1  I 1 — 
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Fig.  317.  Tableau  montrant  à  quel  instant  se  produit  le  bruit  de  souffle  dans  chaque  espèce  delésioi 

des  orifices  du  cœur. 

sortes  de  bruits  de  souffle,  il  faut  d'abord  être  bien  fixé  sur  Tin- 
stant  de  leur  production.  Nous  avons  indiqué,  à  propos  des  bruits 

1 .  Oq  admet,  depuis  les  travaux  de  Fauvel  et  d^Hérard,  que  certains  souffles  %x* 
rivent  an  moment  de  la  systole  de  Toreillette,  quand  ii  existe  un  rétrécissement  aori- 
culo-ventriculaire.  L'instant  où  se  produit  le  souffle  précéderait  donc  légèremeot  la 
systole  ventriculaire  l^rut/pr^aysto^tgtie).  Nous  reviendrons  sur  la  significatioa  de  ce 
souflle. 


CHAPITRE  XU  663 

normaux  du  cœur  le  rôle  de  la  pulsation  considérée  comme  point 
de  repère  pour  l'auscultation.  Le  tableau  (fig.  317)  montre  les 
relations  de  synchronisme  des  souffles  cardiaques  avec  la  pulsa^ 
tion  ;  celle-ci  est  représentée,  avec  sa  durée,  par  la  période  de  sou- 
lèvement d'une  ligne  sinueuse  dont  les  abaissements  correspond 
dent  &  la  diastole  ventriculaire. 

On  voit,  à  l'inspection  de  ce  tableau,  que  par  ce  simple  fait 
qu'un  bruit  est  systolique  ou  qu'il  est  diastolique,  on  n'a  pas  en- 
core une  connaissance  précise  de  sa  cause,  car  il  peut  tenir  soit 
à  l'insuffisance  d'une  valvule,  soit  au  rétrécissement  d'un  orifice. 
Pour  compléter  le  diagnostic,  il  faut  déterminer  le  siège  de  la 
lésion. 

g  478.  —  Détermination  du  siège  rf'tin  souffle  ca/rdiaque.  —  Pour 
savoir  à  quelie  sorte  d'orifice  un  bruit  de  souffle  se  produit,  on  a 
recours  à  la  détermination  du  siège  de  ce  bruit,  absolument  comme 
on  le  fait  pour  les  bruits  normaux  du  cœur,  §  83.  Bien  que  les 
souffles  cardiaques  se  propagent  parfois  assez  loin  de  leur  lieu  de 
production,  ils  offrent  toutefois  un  maximum  d'intensité  variable 
pour  chacun  d'eux.  Ainsi,  les  souffles  de  l'orifice  aortique  ou  de 
l'artère  pulmonaire  ont  leur  maximum  à  la  base  du  cœur,  au 
niveau  môme  des  orifices  artériels.  Les  souffles  qui  se  produisent 
aux  orifices  auriculo-ventriculaires  ont  leur  maximum  à  ia  pointe 
du  cœur,  c'est-à-dire  dans  le  lieu  où  les  ventricules  sont  en  con- 
tact plus  intime  avec  les  parois  thoraciques^ 

Enfin,  les  bruits  de  souffle  qui  naissent  à  l'orifice  aortique  se 
propagent  ordinairement  dans  les  carotides  :  c'est  un  précieux  ca- 
ractère pour  les  distinguer  des  souffles  de  l'artère  pulmonaire, 
dont  le  siège  est  très  voisin  de  l'orifice  aortique. 

Les  souffles  de  l'orifice  de  Tartère  pulmonaire  seraient,  d'après 
Constantin  Paul,  plus  fréquents  qu'on  ne  l'aurait  cru  jusqu'ici. 

g  479.  —  Caractères  tirés  du  timbre  et  de  Fintensitê  des  bruits  de 

1.  Ces  distinctions  relatives  au  siège  du  maximum  dUntensilé  de  chacun  des  braite 
du  cœur  sont  généralement  admises.  Mais  les  cliniciens  savent  qu'il  ne  faut  pas  être 
absolu  à  cet  égard  et  que  souvent  on  se  tromperait  sur  le  siège  véritable  d*une  lésion, 
si  Ton  ne  considérait  que  la  position  du  maximum  d'intensité  d'un  bruit  de  souffle. 
Dans  le  rétrécissement  aortique,  outre  le  maximum  que  Ton  entend  à  la  base  du  cceur, 
il  y  en  a  souvent  un  autre  à  la  pointe.  Ce  dernier  s'explique  du  reste  très  bien  par  ce 
qu'on  sait  du  retentissement  des  vibrations  liquides  en  amont  du  lieu  où  elles  prennent 
naissance,  §466. 
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souffle  ccyrdiaque.  —  Lea  bruits  systoliques  sont,  en  général,  forts 
et  rudes  à  cause  de  l'énergie  de  la  systole  ventriculaire  qui  leur 
donne  naissance.  Les  bruits  diastoliques  sont  plus  doux;  cepen- 
dant le  rétrécissement  mitral  donne  parfois  naissance  à  un  bruit 
roulant  assez  fort,  mais  qui  n'atteint  pas  en  général  l'intensité  des 
souffles  systoliques. 

Tout  bruit  de  souffle  présente,  du  commencement  à  la  fin,  une 
décroissance  d'intensité,  car  la  différence  de  pression  qui  donne 
naissance  au  souffle  est  &  son  maximum  au  début  et  tend  à  dimi- 
nuer de  plus  en  plus. 

g  480.  —  Distinction  des  souffles  cardiaques^  suivant  qu*ik  sont 
produits  dans  les  cavités  droites  ou  dans  les  cavités  gauches  du  cœur. 
—  Les  souffles  se  produisent  beaucoup  plus  rarement  &  l'orifice 
au riculo-ventriculaire  droit  qu'&  l'orifice  mitral,  de  sorte  que  les 
probabilités  seules  suffiraient  presque  pour  affirmer  qu'un  souffle 
auriculo-ventriculaire  provient  d'une  lésion  mitrale.  Mais  d'autres 
signes  accompagnent  les  affections  du  cœur  droit  :  de  ce  nombre 
est  le  pouls  veineux  de  forme  spéciale  qui  s'observe  aux  jugu- 
laires dans  l'insuffisance  tricuspide.  D'autre  part,  quand  un  souRIc 
formé  à  un  orifice  artériel  ne  se  propage  pas  dans  les  carotides, 
il  y  a  présomption  pour  que  ce  souffle  provienne  de  l'orifice  de 
l'artère  pulmonaire. 

Les  présomptions  augmentent  encore  quand  ce  souffle  est  in- 
fluencé par  les  suspensions  et  les  reprises  de  la  respiration. 

Enfin,  on  a  décrit  sous  le  nom  de  souffles  extra-cardiaques  des 
bruits  qui  se  passeraient  dans  le  poumon  au  moment  où  la  sys- 
tole des  ventricules  crée  autour  du  cœur  un  vide,  §  97,  dans 
lequel  l'air  se  précipite  en  remplissant  bruyamment  les  cellules 
pulmonaires.  Ces  bruits  attirent  beaucoup  l'attention  des  clini- 
ciens et  paraissent  expliquer  bien  des  erreurs  de  diagnostic  porté 
d'après  la  seule  auscultation  du  cœur. 

Nous  allons  indiquer  les  caractères  que  présentent  le  pouls  et 
la  pulsation  cardiaque  dans  les  différentes  affections  des  orifices. 
Ces  caractères  complètent  avantageusement  les  renseignements 
fournis  par  l'auscultation. 
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LÉSIONS  ORGANIQUES  DES  ORIFICES  ARTÉRIELS  DU  CŒUR. 

Du  réCrécissement  aortiqne.  —  Signes  d'auscultation  dans  le  rétrécissement  aortique. 
—  Des  bruits  qui  se  passent  à  Toriflce  de  Tartère  pulmonaire. — Caractères  distinctifs 
des  bruits  aoriiques  ou  pulmonaires.  —  De  l*insufQsance  aortique.  —  Insuffisance  de 
l'artère  pulmonaire. 

Les  orifices  par  lesquels  les  ventricules  s'ouvrent  dans  les  artères 
sont  situés  tous  deux  l'un  au-devant  de  l'autre,  à  la  base  du  cœur. 
L'orifice  pulmonaire  est  en  avant  de  celui  de  Taorte,  et  l'artère 
pulmonaire  est  en  ce  point  tellement  superficielle  que,  chez  cer- 
tains sujets,  on  la  sent  battre  sous  le  doigt.  Cette  disposition  est 
extrêmement  favorable  à  l'inscription  des  pulsations  de  l'artère 
pulmonaire,  mais  la  rareté  des  lésions  de  ce  vaisseau  fait  que  les 
médecins  ont  rarement  intérêt  à  en  étudier  les  pulsations. 

Les  lésions  de  l'orifice  aortique  intéressent  seules  directement 
la  circulation  générale,  de  manière  à  donner  au  pouls  une  forme 
caractéristique;  celles  de  Torifice  pulmonaire  ne  se  révèlent  guère 
que  par  les  bruits  de  souffle  qu'elles  produisent.  Or,  la  synergie 
d'action  des  deux  ventricules  fait  que  les  bruits  qui  se  passent  aux 
orifices  artériels  sont  absolument  synchrones;  il  ne  faut  donc  pas 
espérer  les  distinguer  les  uns  des  autres  d'après  l'instant  où  ils  se 
produisent,  mais  seulement  d'après  le  siège  du  maximum  d'inten- 
sité de  chacun  d'eux,  d'après  le  sens  dans  lequel  ils  se  propagent 
et  d'après  les  influences  qui  les  font  paraître  ou  disparaître. 

g  4SI.  —  Les  causes  les  plus  variées  peuvent  donner  lieu  au 
rétrécissement  de  l'orifice  aortique  :  tantôt  ce  sont  des  végétations 
polypeuses  qui  flottent  à  l'entrée  de  l'aorte,  tantôt  les  valvules 
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soDt  indurées  et  s'ouvrent  incomplètement.  Il  est  souvent  difficile 
de  distinguer  ces  cas  les  uns  des  autres,  mais  l'essentiel  est  de  dé- 
terminer qu'il  existe  un  obstacle  &  la  libre  pénétration  du  sang 
dans  Taorte.  Quand  le  rétrécissement  se  fait  d'une  manière  gra- 
duelle, il  entraîne  peu  de  désordres;  le  cœur  s'hypertrophie  peu  à 
peu  et  maintient  la  circulation  dans  un  état  suffisant.  La  lésion 
toutefois  donne  naissance  à  un  bruit  de  souffle,  souvent  très  pro- 
noncé, qui  se  renouvelle  à  chaque  systole  ventriculaire  et  se  pro- 
page plus  ou  moins  loin  dans  Taorte  et  dans  les  artères  du  cou. 
L'intensité  de  ce  bruit  contraste  parfois  avec  l'absence  de  tout 
désordre  apparent  dans  la  circulation. 

Dans  certains  cas,  cependant,  on  peut  constater  un  changement 
dans  la  manière  dont  le  sang  pénètre  dans  le  système  artériel  : 
l'ondée  sanguine  franchit  péniblement  et  lentement  l'étroit  orifice 
qui  lui  donne  passage,  cela  se  traduit  dans  le  tracé  du  pouls  par 
une  ascension  lente  de  la  courbe.  Celle-ci,  au  lieu  de  s'élever  bnis- 
quement,  s'arrondit  en  un  arc  dont  la  convexité  est  tournée  vers 
le  haut. 

§  482.  —  En  expérimentant  sur  le  schéma,  on  reproduit  les  signes 
physiques  du  rétrécissement  aortique,  soit  en  pinçant  le  tube- 


Pig.  318.  Forme  du  pouls  dans  le  rétrécissement  aortique  (schéma). 

aorte,  soit  en  obstruant  au  moyen  d'un  corps  quelconque  une 
partie  de  l'orifice  aortique. 

On  obtient  alors,  k  l'auscultation,  un  souffle  systolique  dont 
l'apparition  coïncide  avec  le  moment  précis  où  commence  la  sys- 
tole ventriculaire;  ce  bruit  va  en  s'éteignant,  mais  se  prolonge 
d'autant  plus  que  le  rétrécissement  est  plus  prononcé;  il  peut 
occuper,  dans  les  cas  extrêmes,  toute  la  durée  de  la  systole  ventri- 
culaire. 

En  même  temps,  le  sphygmographe  appliqué  à  une  artère  du 
schéma  donne  la  forme  représentée  figure  318  et  qui  exprime  la 
pénétration  lente  du  liquide;  l'absence  de  dicrotisme  est  une 
preuve  de  plus  en  faveur  de  cette  lente  pénétration. 
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g  483.  —  Caraclèreê  graphiques  du  rétrécissement  aorlique.  —  On 
ne  rencontre  pas  fréquemment  sur  les  malades  cette  forme  du 
pouls  que  la  théorie  faisait  prévoir.  En  effet»  tels  rétrécissements 
de  Taorte  qui  donnent  naissance  à  un  bruit  de  souffle  marqué 
sont  cependant  assez  peu  prononcés;  ils  le  sont  beaucoup  moins, 
à  coup  sûr,  que  les  rétrécissements  que  Ton  crée  sur  le  schéma 
pour  obtenir  la  forme  du  pouls  caractéristique.  Toutefois,  on 
observe  sur  certains  malades  une  forme  à  peu  près  identique  & 
celle  que  la  théorie  faisait  prévoir.  Ainsi  la  figure  31d  montre  les 
tracés  du  pouls  obtenus  dans  trois  cas  de  rétrécissement  aortique. 


Fig.  319.  Sphygmogrammes  recueillis  sur  des  malades  atteints  de  rétrécissement  aortique. 

La  lenteur  du  pouls  et  l'absence  de  dicrotisme  y  sont  très  marquées; 
mais,  le  plus  souvent,  le  pouls  est  fort  et  assez  brusque  malgré  le 
rétrécissement  de  l'aorte;  cela  tient  peut-être  à  l'existence  d'une 
hypertrophie  du  ventricule  gauche. 

g  484.  —  La  pulsation  du  cœur  doit,  théoriquement,  présenter  plus 
de  force  qu'à  l'étal  normal,  et  la  pente  systolique  doit  en  être  moins 
inclinée.  Les  occasions  m'ont  manqué  pour  vérifier  cette  suppo- 
sition; du  reste,  ces  occasions  sont  rares,  car  on  ne  trouve  pas 
souvent  à  l'autopsie  un  rétrécissement  aortique  franchement  dé- 
pourvu de  toute  complication. 

Eeyt  (de  Cincinnati)  a  donné  comme  caractère  du  rétrécissement 
aortique  la  longue  durée  de  la  systole  ventriculaire.  Cette  longue 
durée  se  remarque  en  effet  dans  la  figure  320  que  nous  empruntons 
au  mémoire  publié  par  ce  médecine 

Sur  le  tracé  de  Keyt,  ou  voit  également  que  le  retard  du  pouls 

1.  Keyt,  ihe  Sphygmographic  Indications  ofheart  diwase  {The  CincinncUi  Laneet 
and  Clintc,  19  april  1879). 
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n'a  rien  d'exagéré;  enfin,  que  la  systole  de  Toreillette  a  des  effets 
très  prononcés  dans  la  pulsation  du  cœur  et  retentirait  même  lé- 
gèrement dans  le  tracé  du  pouls  radial. 

Dans  quelques  expériences  faites  avecChauveau  sur  des  chevaux, 
nous  avons  essayé  de  reproduire  des  réti*écisseinents  aortiques, 
afin  d'étudier  les  caractères  que  ces  lésions  imprimeraient  au 
pouls  artériel.  Mais  nous  opérions  sur  des  animaux  dont  la  poi- 
trine était  ouverte,  ce  qui  altérait  la  régularité  des  mouvements 
du  cœur  ;  or  on  observe  chez  les  malades,  que  le  rétrécissement 
aortique  ne  donne  pas  naissance  à  des  irrégularités  du  rythme  car- 
diaque. Nous  avons  également  observé  que  les  rétrécissements 
aortiques  provoqués  sur  un  animal  ralentissaient  en  général  le 


Fig.  320.  Pulsation  du  cœur  (C)  et  pouls  radial  (P.  R.)  dans  un  cas  de  rétrécissement  aortique 
(d'après  Keyt)  '.  —  S  tracé  chronographique  de  l/S  de  seconde.  Le  retard  R  du  pouls  radial  est 
de  1/6  de  seconde. 


rythme  du  cœur  ;  chez  les  malades,  au  contraire,  ce  ralentisse- 
ment ne  paraît  pas  exister;  cela  tient  peut-être  à  l'hypertrophie 
ventriculaire  qui  succède  au*  rétrécissement  et  en  compense  en 
partie  les  effets.  L'hypertrophie,  en  donnant  au  ventricule  gauche 
un  surcroît  de  force,  permet  au  cœur  d'exécuter,  malgré  les  ré- 
sistances, des  systoles  plus  fréquentes  que  ne  le  ferait  un  cœur 
sain  au-devant  duquel  un  rétrécissement  semblable  serait  subite- 
ment créé'.  L'exagération  de  la  force  des  pulsations  du  cœur  a 
été  donnée  par  différents  auteurs  comme  un  caractère  habituel  du 
rétrécissement  aortique. 

1 .  La  forme  un  peu  insolite  des  tracés  tient  à  ce  que  Tauteur  emploie  un  appareil 
dans  lequel  la  transmission  des  mouvements  du  cœur  au  lerier  qui  les  inscrit  se  M 
au  moyen  d'eau  et  non  pas  par  des  tubes  à  air. 

2.  Ce  fait  doit  être  rapproché  de  celui  qui  a  été  cité  par  Graves.  Cet  auteur  a  remor- 


CHAPITRE  XU.  669 


g  485.  —  Le  souffle  du  rétrécissement  aortiquc  a  son  maximum 
d'intensité  à  la  base  du  cœur,  mais  parfois  présente  aussi  un 
second  foyer  d'intensité  au  niveau  de  la  pointe.  Cela  lient  à  ce  que 
le  bruit  se  propage  en  arrière,  c'est-à-dire  dans  le  ventricule,  par 
continuité  du  liquide';  or,  comme  la  pointe  du  cœur  est  la  partie 
du  ventricule  qui  se  trouve  le  plus  immédiatement  en  contact  avec 
la  paroi  thoracique,  la  transmission  du  bruit  à  Toreille  se  fait 
mieux  en  ce  point  qu'en  tout  autre.  Si  Ton  n'était  prévenu  de  ce 
fait,  on  pourrait,  dans  les  cas  où  l'on  rencontre  ces  deux  maxima, 
supposer  qu'il  existe  à  la  fois  un  rétrécissement  derorifice  aortique 
et  une  insufQsance  de  la  valvule  mitrale;  celte  dernière  lésion, 
en  cfTet»  a  pour  signe  d'auscultation  un  souffle  systolique  dont  le 
maximum  est  à  la  pointe  du  cœur. 

Le  souffle  produit  par  un  rétrécissement  aortique  est  facile  & 
confondre  avec  les  souffles  anémiques  ou  fébriles  dont  la  pro- 
duction est  liée  &  l'abaissement  de  la  tension  artérielle;  mais  dans 
ces  derniers  cas  les  caractères  du  pouls  présentent  une  réelle  impor- 
tance. Dans  l'anémie,  dans  la  fièvre,  après  les  hémorrhagies,  dans 
tous  les  cas,  en  un  mot,  où  la  tension  artérielle  est  devenue  assez 
faible  pour  donner  naissance  à  un  bruit  systolique  siégeant  à  la 
base  du  cœur,  il  y  a  pénétration  rapide  du  sang  dans  l'aorte  : 
le  pouls  est  ample,  en  général,  le  dicrotisme  y  est  très  prononcé, 
et  les  ondes  traversent  brusquement  les  artères  en  laissant  après 
elles  un  affaissement  profond  du  vaisseau,  comme  dans  les  types 
représentés  flgure  307  ;  c'est  le  pouls  vide  des  anciens  auteurs. 


que,  dans  les  cas  d'hypertrophie  du  cœur,  que  les  influences  des  attitudes  du  corps 
modifient  peu  la  fréquence  du  pouls.  Si  Ton  applique  à  ce  résollat  d'expériences  la 
théorie  émise  ci-dessus,  g  217,  on  comprend  que,  devant  une  énergie  ventriculaire 
accrue  par  l'hypertrophie,  les  changements  de  résistance  que  l'on  produit  par  tes 
dinérentes  attitudes  soient  à  peu  prés  insignifiants. 

1.  On  peut  démontrer  la  propagation  rétrograde  du  souffle  en  employant  une  ampoule 
membraneuse  qui  se  vide  dans  un  tube  par  un  orifice  rétréci.  Si  l'on  presse  cette  am- 
poule et  qu'on  l'ausculte  en  même  temps,  on  entend  le  bruit  de  souffle  presque  ausbi 
nettement  que  si  l'oreille  était  appliquée  au  niveau  du  rétrécissement  lui-même. 
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§486.— Constantin  Pau]  a  attiré  l'attention  des  cliniciens  sur  des 
bruits  de  soufile  qui  se  passent  à  ToriGce  de  l'artère  pulmonaire  et 
que  l'on  prend  bien  souvent  pour  des  bruits  del'oriQce  aortique*. 
La  situation  même  de  l'artère  pulmonaire,  plus  superficielle  que 
celle  de  l'aorte,  est  très  favorable  à  la  perception  facile  des  bruits 
qui  se  produisent  dans  ce  vaisseau.  Or,  tout  semble  indiquer  que 
des  souffles  doivent  nattre  au  moins  aussi  souvent  à  Torifice  pul- 
monaire qu'à  l'orifice  aortique  ;  car  la  même  quantité  de  sang 
doit  s'échapper,  à  chaque  systole,  par  les  deux  oritices  du  cœur, 
et  de  plus,  les  expériences  faites  sur  les  animaux  montrent  que 
la  systole  du  ventricule  droit  est,  à  son  début  du  moins,  plus 
brusque  que  celle  du  gauche* 


g  487.  — Un  excellent  signe  pour  distinguer,  dans  les  cas  dou- 
teux, le  siège  véritable  des  bruits  anormaux  du  cœur,  c'est  de 
chercher  quelles  sont  les  influences  qui  accroissent  ou  qui  dimi- 
nuent l'intensité  de  ces  bruits.  A  cet  égard,  qu'il  me  soit  permis 
d'exposer  certaines  considérations  théoriques  dont  je  n'ai  pu  suf- 
Tisamment  vérifier  l'exactitude  sur  les  malades,  mais  que  je  sou- 
mets au  contrôle  des  cliniciens. 

Quand  un  bruit,  quelle  qu'en  soit  la  nature,  siège  à  rorifice 
aortique,  il  diminuera  d'intensité  si  l'on  fait  augmenter  la  tension 
artérielle  ;  il  s'exagérera  au  contraire  si  l'on  fait  baisser  la  tension. 
Or  il  y  a  certains  moyens  mécaniques  fort  simples  de  faire  varier, 
pour  un  instant  du  moins,  la  tension  artérielle;  ils  doivent  donc 
modifier  l'intensité  d'un  bruit  aortique,  mais  ne  sauraient  avoir 
d'influence  sur  un  bruit  qui  aurait  pour  siège  l'orifice  de  l'artère 
pulmonaire. 

Ainsi,  supposons  qu'un  malade  présente  à  la  base  du  cœur  un 

1.  Constantin  Paul,  »ur  le  Bruit  de  souffle  anémo-spoimodique  de  VarUre  pulmo' 
naire^  etc.  {Société  médicale  des  tiâpHaux  de  Paris,  1 1  janvier  1S78). 

Nous  laissons  de  côté  l'interprétation  clinique  de  ces  bruits  qoe  Taotear  appelle 
anémo-spasmodiqueSf  et  nous  préoccuperons  seulement  de  rechercher  à  les  distinguer 
des  bruits  qui  se  passent  à  Torifice  aortique. 
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souffle  systolique.  Comprimons  &  la  fois  les  artères  humérales  et 
les  deux  iliaques,  la  pression  aortique  s'élèvera  tout  &  coup  ;  le 
bruit  devra  alors  diminuer  d'intensité  ou  disparaître  si  le  siège  en 
est  à  ToriGce  de  l'aorte,  car  alors  il  n'y  aura  plus  la  même  inéga- 
lité entre  les  pressions  ventriculaire  et  aortique,  et  le  courant 
sanguin  sera  moins  rapide,  §  80.  Si  le  bruit  siégeait  à  ToriOce 
pulmonaire,  la  compression  artérielle  serait  sans  effet  immédiat 
sur  lui. 

Après  avoir  comprimé  les  artères,  faisons-les  relâcher  tout  à 
coup  :  la  pression  baissera  beaucoup  dans  l'aorte  pendant  quelques 
instants  et  si  le  sôuflle  est  de  siège  aortique,  il  devra  reparaître 
ou  prendre  plus  d'intensité.  Rien  de  pareil  ne  s'observera  si  le 
souffle  se  produit  à  l'oriflce  de  l'artère  pulmonaire.  Ces  expériences 
sont  particulièrement  faciles  &  exécuter  dans  les  hôpitaux  où  les 
aides  sont  nombreux;  l'emploi  du  stéthoscope  à  tube  flexible  s'y 
prêterait  parfaitement. 

Quand  un  souffle  siège  à  l'orifice  pulmonaire,  on  trouverait  un 
excellent  moyen  de  le  diagnostiquer  si  l'on  voyait  ce  souffle  dis- 
paraître pendant  l'arrêt  de  la  respirjation,  car  cela  crée  un  obstacle 
au  cours  du  sang  dans  le  poumon,  et  élève  beaucoup  la  tension, 
dans  l'artère  pulmonaire,  g  288.  Le  souffle  devrait  au  contraire  re- 
paraître pendant  et  après  une  profonde  inspiration  ^ 

Celte  recherche  des  conditions  qui  font  naître  ou  disparaître  les 
bruits  de  souffle  du  cœur  est  susceptible  d'une  grande  extension; 
je  ne  puis  qu'en  donner  un  aperçu  rapide,  en  disant  que  tous  les 
brutts  qui  siègent  au  cœur  gauche  doivent  être  modifiés  d'une  ma- 
nière caractéristique  par  les  changements  de  pression  qu'on  pro- 
voque dans  l'aorte,  et  que  tous  les  bruits  qui  siègent  au  cœur 
droit  doivent  être  modifiés  par  les  changements  de  tension  que 
l'on  provoque  dans  l'artère  pulmonaire*. 

1 .  Constantin  Paul  {loc.  cit»)  annonce  que  les  bruits  de  Toriflce  de  Tarière  pulmonaire 
s'arrêtent  pendant  un  effort;  mais  il  surfit  d'une  suspension  de  la  respiration  pour  les 
atténuer  beaucoup  ainsi  que  nous  avons  pu  nous  en  convaincre  sur  les  malades  de 
!ion  service. 

2.  I!  est  d'observation  quotidienne  que  la  marche  augmente  certains  bruits  du  cœur^ 
et  parfois  en  fait  naître  lorsqu'il  n'en  existait  pas  pendant  le  repos  ;  j'ajoute  que  la 
marche  lait  disparaître  certains  bruits  du  cœur  ou  les  atténue.  Or,  ces  modifications 
paraissent  dépendre  des  changements  que  produit  l'action  musculaipe  sur  la  tension 
artérielle.  Mais  ces  changements,  produits  par  la  marche,  ne  se  bornent  probablement 
pas  à  la  pression  du  sang  dans  la  grande  circulation  ;  le  cours  du  sang  se  modifie  peul- 
(Hre  aussi  dans  le  poumon,  sous  l'influence  de  cette  association  fonctionnelle  dont  nous 
avons  parlé  déjà.  Il  est  donc  préférable  de  recourir  à  la  compression   ou  au  rclà- 
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Pour  grouper  dans  leur  ensemble  les  caractères  tirés  des  modi- 
fications que  Ton  produira  dans  les  souffles  cardiaques  en  faisant 
varier  la  pression  artérielle  ou  la  pulmonaire,  voici  ce  que  la 
théorie  fait  prévoir  : 

!•  Au  cœur  gauche.  Un  rétrécissement  aortique  aura  son  souffle 
diminué  par  la  compression  des  artères,  et  augmenté  au  moment 
du  relâchement. 

Dans  V insuffisance  aortique  ces  changements  produiront  des 
effets  contraires ,  car  la  compression  des  artères,  en  élevant  la 
tension  aortique,  augmentera  la  force  qui  préside  au  reflux  du 
sang  dans  le  ventricule  gauche.  La  cessation  brusque  de  la  com- 
pression artérielle  en  diminuant  la  pression  aortique  devra  égale- 
ment diminuer  le  bruit. 

Une  insuffisance  mitrah  qui  donne  un  bruit  systolique,  devra 
le  donner  avec  plus  de  force  quand  on  comprimera  les  artères, 
car  alors,  en  élevant  la  pression  aortique  et  en  gênant  Tissue  nor- 
male du  sang  du  ventricule,  on  augmentera  le  reflux  vers  l'oreil- 
lette et  par  conséquent  l'intensité  du  bruiL 

Dans  le  rétrécissement  mitral^  le  pouls  semble  devoir  être  peu 
influencé. 

2*" Enfin,  en  appliquant  aux  lésions  du  cœur  droit  la  même  série 
de  raisonnements,  on  conclura,  avec  grande  probabilité  de  ne 
pas  se  tromper,  qu'un  arrêt  de  la  respiration  diminuerait  le  bruil 
d'un  rétrécissement  de  l'artère  pulmonaire  et  augmenterait  celui 
d'une  insuffisance  tricuspide.  Mais  je  m'arrête  et  ne  me  crois  pas 
le  droit  d'insister  sur  des  hypothèses,  quelque  vraisemblables 
qu'elles  soient.  J'ai  cru  utile  de  signaler  ces  idées  à  l'attention 
des  médecins,  et  particulièrement  à  propos  dû  diagnostic  si  em- 
barrassant parfois  des  lésions  qui  portent  sur  les  orifices  artériels 
du  cœur. 

g  488.  —L'insuffisance  oor^tçue (occlusion  imparfaite  des  valvules 
sigmoîdes  de  l'aorte)  agit  sur  le  cours  du  sang  d'une  manière  mé- 
canique; elle  est  entièrement  assimilable  à  la  détérioration  ou  à  la 
rupture  d'une  soupape  dans  un  appareil  hydraulique.  Les  expé- 

chement  des  artères,  dans  les  expériences  destinées  à  déterminer  le  siège  des  brails^^l^ 
souffle  du  cœur. 
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riences  dans  lesquelles  on  reproduit  sur  le  schéma  l'altération 
des  valvules  sigmoldes  imitent  parfaitement  les  effets  mécaniques 
de  cette  lésion  sur  le  cours  du  sang;  on  reproduit  le  bruit  de 
souffle  diastolique  avec  ses  différentes  variétés,  en  même  temps 
qu'on  imprime  au  pouls  artériel  et  à  la  pulsation  du  cœur  leurs 
formes  caractéristiques. 

Quand  les  valvules  sigmoldes  ne  se  ferment  pas  hermétique- 
ment, le  sang  de  l'aorte  reflue  dans  le  ventricule  pendant  que 
celui-ci  est  en  diastole.  La  réplétion  du  ventricule  se  fait  à  la  fois 
par  le  sang  qui  descend  de  Toreillettc  et  par  celui  qui  reflue  de 
Taorte,  aussi  esl-elle  beaucoup  plus  brusque  et  plus  complète  qui 
l'état  normal  :  «ous  cette  influence  le  ventricule  gauche  se  dilate 
graduellement,  comme  on  le  constate  ordinairement  à  l'autopsie. 

Les  signes  qui  permettent  le  diagnostic  de  cette  lésion  sont  de 
différents  ordres ,  presque  tous  sont  très  caractéristiques  :  ainsi, 
il  existe  un  souffle  diastolique  siégeant  à  la  base  du  cœur;  en 
outre,  les  pulsations  du  cœur  et  le  pouls  des  artères  ont  une 
forme  spéciale;  enfln,  le  pouls  présente  parfois  sur  la  pulsation  du 
xœur  un  retard  apparent  qu'il  est  important  de  signaler. 

§  489.  —  Du  bruit  de  souffle  dans  t insuffisance  aortique.  —  Ce 
bruit  s'entend  dès  le  début  de  la  diastole  du  ventricule  ;  il  est 
produit  par  le  reflux  rapide  du  sang  à  travers  le  passage  plus  ou 
moins  étroit  que  laissent  entre  elles  les  valvules  sigmoïdes  mal 
fermées.  Le  maximum  d'intensité  du  souffle  est  au  début  de  la 
diastole,  au  moment  où  une  forte  pression  existe  dans  l'aorte 
et  où  le  ventricule  relAché  est  le  siège  d'une  très  faibla  pression. 
Le  souffle  va  en  diminuant  pendant  la  durée  de  la  diastole,  car 
l'inégalité  de  pression  entre  l'aorte  et  le  ventricule  diminue  sans 
cesse;  il  est  doux,  en  général,  et  dépourvu  de  ces  vibrations  ou 
thrill  qui  s'observent  souvent  dans  les  lésions  de  l'oriQce  mitral. 

L'intensité  du  souffle  dans  Tinsuffisance  aortique  n'est  pas  tou- 
jours proportionnelle  à  celle  de  la  lésion  qui  lui  donne  naissance. 
Faible  dans  les  cas  d'insufflsance  légère,  le  souffle  s'accroît  avec 
l'importance  du  reflux  sanguin,  jusqu'à  un  certain  degré.  Mais  si 
l'insuffisance  est  plus  prononcée  et  si  le  reflux  est  plus  abondant, 
le  souffle  diminue,  car  alors  le  sang  artériel  n'éprouve  presque 
plus  d'obstacle  à  rentrer  dans  le  ventricule. 

Les  modifications  de  la  pulsation  cardiaque  et  du  pouls  artériel 
ont  une  grande  valeur  lorsqu'il  s'agit  d'apprécier  l'étendue  des 
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désordres  que  la  lésion  valvulàire  amène  dans  la  circulation.  En 
etret,  ces  caractères  graphiques  traduii^ent  fidèlement  la  valeur  de 
la  réplétion  anormale  du  ventricule  et  la  brusquerie  de  l'impul- 
sion du  sang  dans  les  artères. 

g  490.  —  Production  expérimentale  de  Cinsuffisance  aortique 
chez  les  animaux,  —  J'ai  réussi  avec  Chauveau  à  rompre  sur  le 
cheval  les  valvules  sigmoïdes  de  Taorte,  et  à  produire  ainsi  une 
insuffisance  aortique  avec  tous  les  signes  qui  s'observent  dans  les 
cas  où  cette  lésion  se  développe  sur  l'homme.  Cette  expérience 
se  fait  sans  autre  instrument  que  la  sonde  cardiaque  gauche  donl 
la  description  a  élé  donnée  précédemment,  g  50.  On  introduit 
cette  sonde  par  la  carotide,  et  on  la  plonge  dans  le  ventricule 
gauche;  cela  donne  le  tracé  de  la  pression  dans  l'état  normal  de 
la  circulation  cardiaque  (A,  fig.  321*). 


1  ly.  XII.  Pression  Tenlriculaire  chez  le  cheval  avant  et  après  la  pruduclion  d'une  insurUitMiice  lor- 
lique.  —  On  yoil  la  réplétion  diastolique  a  présenter  des  caractères  complètement  diflërents  dans 
la  première  moitié  (TaWules  sigmoïdes  inUctes)  et  dans  It  seconde  moitié  du  tracé  (après  la  pro- 
duction de  rinsuffisance). 

On  retire  alors  la  sonde,  du  ventricule  dans  l'aorte,  puis  on  l'en- 
fonce brusquement,  en  choisissant  un  instant  où  les  valvules  sig- 
moïdes sont  fermées  ;  le  bec  de  la  sonde  s'engage  nécessairement 
dans  le  cul-de-sac  d'une  des  valvules  sigmoïdes  et,  si  la  pression 
est  assez  forte,  la  valvule  est  largement  perforée,  de  sorte  que 
la  sonde  pénètre  de  nouveau  dans  le  ventricule. 

Aussitôt  on  reconnaît  que  le  tracé  est  profondément  modifié 
(seconde  moitié 'de  la  figure  321).  Les  chutes  de  pressions  c  d  et  c'(f 
qui  suivent  la  systole  des  ventricules  gardent  leur  amplitude 

1.  Celte  Ggure  rappelle  celles  qui  ont  été  analysées  en  détail  au  chapitre  vi.  Les 
uysàtoles  vcntriculaircs  sont  un  peu  plus  condensées  parce  qu'on  les  a  recueillies  sur  UQ 
papier  à  marche  lente,  a  6  et  a'  b'  correspondent  à  la  variation  de  pres^^ion  qui  accom- 
pagne le  début  de  la  systole  ventriculaire  ;  cd  eic^  d'  représentent  la  chute  de  pres- 
sion à  la  Un  de  ces  systoles. 
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première,  mais  elles  sont  suivies  d'une  élévation  de  pression  brus- 
que et  saccadée  d  a'  qui  traduit  la  réplétion  des  ventricules  par  le 
reflux  aorlique.  Lorsque  cette  réplétion  est  accomplie,  la  systole 
ventriculaire  n'a  plus  à  créer  queTeffort  supplémentaire  a  6,  a'b\ 
pour  envoyer  le  sang  dans  Taorte,  de  sorte  que  l'effort  systolique 
n'élève  la  pression  intra-ventriculaire  que  faiblement,  en  compa- 
raison de  l'élévation  qui  dépend  du  reflux  par  la  valvule  perforée. 
On  remarque  en  outre,  dans  celte  figure,  que  la  fréquence  des 
mouvements  du  cœur  est  augmentée. 

Quelquefois  le^  changements  de  pression  dans  le  ventricule  ont 
plus  d'amplitude  qu'à  l'état  sain,  cela  tient  &  une  chute  plus  pro- 
fonde après  la~ systole  ventriculaire.  La  figure  théorique  322  rend 
compte  de  cette  transformation;  elle  est  formée  d'un  tirait  ponc- 


1  le'.  3'i'J.  Figure  tiiéorique  nionirant  (ligne  ponctuée  G.!.}  les  nnodilicationâ  que  rinsufUaanco- 
aorlique  apporte  à  la  courbe  normale  (C.iN.)  de  la  pression  Tenlriculaire. 

tué  pour  représenter  les  parties  où  le  tracé  de  l'insuffisance  aor- 
lique s'écarte  du  type  normal. 

En  même  temps  que  ces  phénomènes  se  passent  dans  le  ventri- 
cule, on  observe  des  changemenis  notables  dans  la  circulation 
artérielle.  Le  sang  pénètre  brusquement  dans  l'aorte  parce  que  la 
pression  s'y  trouve  diminuée  par  le  reflux  même  du  sang;  il  s'en- 
suit que  le  pouls  aortique  présente  à  son  début  une  brusquerie 
insolite. 

L'ondée  ventriculaire  pénètre  dans  Taorte  en  deux  temps  : 
brusquement  d'abord,  à  cause  de  la  faible  tension  dans  ce  vais- 
seau, puis  d'une  manière  plus  lente  quand  l'aorte,  déjA  plus  rem- 
plie, résiste  davantage  à  la  pénétration  du  sang. 

La  figure  323  montre,  dans  sa  première  moitié,  la  pression  intra- 
ventriculaire  explorée  avec  la  sonde  cardiaque,  après  la  production 
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de  rinsutiisance  aortique.  Au  milieu  du  tracé,  on  a  retire  la  sonde 


I  Fig.  33i.  Preeeiin  dans  h  Tentncnle  fftuebe  A,  et  dans  Taorte  B  d*uD  cberal,  après  la  prodtction 
d*Qne  insuffisance  aorliqae. 

dans  Taorle  et  Ton  y  peut  constater  le  caractère  saccadé  de  la  pé- 


l'ig.  324.  —  Série  de  cardiogrammes  rccoeillis  sur  l'Iiomroe  dans  plnsieura  cas  d'i 
aorUque.  (Le  tracé  4  est  empronté  i  Rosenstein.) 


nélration  du  sang,  caractère  qui  se  conserve  par/ois  dans  le  pouls 
des  artères  les  plus  éloignées  du  cœur  :  cela  s'observe,  par  exemple, 
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dans  le  cas  où  rossification  sénile  complique  une  insufBsance, 
aorlique. 

La  forme  que  nous  venons  de  montrer  dans  le  tracé  de  la  près-, 
sion  intra-ventriculaire  doit  se  retrouver  dans  celui  de  la  puisa-, 
tion  du  cœur.  On  le  reconnaîtra  dans  les  cardiogrammes  que 
nous  représentons  (fig.  324),  et  qui  tous  correspondent  à  des  cas 
bien  déteroiinés  d'insuffisance  aorlique  chez  Thomme.  » 

g  491.  —  Modifications  du  pouls  arténelpar  f  insuffisance  aorit-' 
que.  —  L*un  des  caractères  les  plus  importants  de  TinsufOsance 
aorlique  est  le  pouls  brusque  et  violent  que  Corrigan  et  Hope 
ont  signalé  dans  cette  lésion  et  qui  permet  souvent  de  la  diagnos- 
tiquer à  distance  :  les  battements  des  carotides  sont  visibles  chez 
la  plupart  des  sujets  atteints  de  cette  maladie.  On  altribue,  en 
général,  ce  pouls  violent  à  un  surcroît  de  force  acquis  par  le  cœur 
hypertrophié,  et  ce  qui  contribue  à  répandre  cette  opinion,  c'eçt 


Fig.  325.  Modifications  du  pouls  artériel  par  rinsuffisanee  aortique.  (Artère  faciale  du  cheYal. 
A  ayant,  B  après  la  production  de  rinsoffisanoe.) 

que  le  ventricule  gauche  s'hypertrophie  et  se  dilate  en  effet  à  la 
suite  de  l'insuffisance  aortique.  Mais  cette  hypertrophie  n'est  pas 
nécessaire  à  la  production  du  pouls  dit  de  Corrigan;  ce  pouls  est 
reflet  mécanique  de  TinsuCfisance  aortique  elle-même,  il  apparaît 
aussitôt  que  cette  lésion  est.  produite  sur  un  animal. 

Dans  les  expériences  mentionnées  ci-dessus,  nous  avons  inscrit 
avec  Chauveau  les  pulsations  d'une  artère,  la  faciale,  sur  un  cheval 
sain  :  le  tracé  est  celui  qui  occupe  la  première  partie  A  de  la 
fig.  3S5;  on  y  reconnaît  les  caractères  normaux  du  pouls  de  cette 
artère,  g  165  (flg.  139).  A  peine  l'insuffisance  aortique  était-elle 
produite,  que  le  pouls  prenait  les  caractères  représentés  dans  la 
moitié  B  :  l'amplitude  est  devenue  énorme  et,  chose  4  remarquer, 
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cette  modification  dépend  presque  excluBivement  de  l'abaissement 
des  minima  de  la  pression.  Il  se  produit,  sous  Tinfluence  du  reflux 
du  sang  artériel  dans  le  ventricule,  une  chute  profonde  de  la  pres- 
sion du  sang  dans  les  artères  ^ 

Le  pouls  radial  de  Thomme  présente,  dans  TinsufOsance  aortique, 
une  brusquerie  et  une  amplitude  très  grandes,  même  dans  les  cas 
où  la  lésion  n'est  pas  très  prononcée.  La  figure  326  ofl^re  des  exem- 
ples de  celte  brusquerie  du  pouls.  La  période  d'ascension  est  tel- 
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Fig.  326.  Série  de  types  du  pouls  chez  rbomme  dans  l'insuffisance  aorlique. 

lement  rapide  que  le  trait  qui  l'exprime  est  presque  vertical  et  se 
termine  par  une  pointe  aiguë  ou  par  un  crochet  suivant  la  forme 
ultérieure  de  la  pulsation  ^ 
En  outre,  l'insuffisance  aortique  diminue  Tintensité  du  dicro* 


1 .  C'est  encore  par  rabaissement  des  minima  de  la  pression  que  se  fait  l'augmenta- 
tion  d'amplitude  du  pouls  quand  un  rel&chement  vasculaire  diminue  la  teosioD 
artérielle,  g  185. 

2.  La  brusquerie  est  un  peu  atténuée  dans  ces  pulsations  par  la  nature  même  de 
l'appareil  employé  pour  les  recueillir  ;  le  sphygmoscope  n'obéit  pas  aussi  instanlané- 
ment  aux  élévations  de  la  pression  du  sang  que  le  levier  du  sphygmographe.  Celte 
pointe  tient  à  une  légère  vibration  du  levier  trop  brusquement  soulevé;  elle  est  très 
atténuée  dans  les  tracés  obtenus  avec  le  nouveau  sphygmographe  modifié  dans  là 
disposition  g  137;  mais  ce  signe  reste  encore  très  reconnaissable. 
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tisme,  l'onde  secondaire,  §  163,  n'a  plus  de  point  d'appui  pour  s'é- 
lancer dans  l'aorte  quand  les  valvules  sont  mal  closes,  de  sorte 
que,  plus  l'insuffisance  est  prononcée,  plus  le  dicrolisme  est  dimi- 
nué :  il  est  déjà  éteint  dans  le  n*"  3  de  la  figure  326. 

g  492.  —  Reientissemeni  de  la  systole  de  VoreilleUe  dans  le  tracé 
du  pouls  arlériely  dans  les  cas  de  large  insuffisance  aorlique.  —  A 
l'époque  où  le  professeur!.  Renaut  (de  Lyon}  était  chef  de  clinique 
à  la  Charité,  il  m'apporta  un  sphygmogramme  recueilli  sur  la 
carotide  d'un  malade  atteint  d'insuffisance  aortique.  On  y  voyait, 
av£^nt  le  début  de  chaque  pulsation,  une  ondulation  très  pronon- 
cée qu'il  supposait  produite  par  un  retentissement  de  la  systole 
(le  l'oreillette  sur  la  pression  artérielle.  En  effet,  dans  l'insuffisance 
aortique,  au  moment  où  la  systole  de  l'oreilletle  se  produit,  rien 


Fig.  327.  Pulsation  du  cœur  (ligne  supérieure)  et  pouls  carotidien  (ligne  inférieare)  dans  un  cas  de 
large  insufOsance  aorlique.  (On  Toit  en  o  o,  sur  le  tracé  carotidien,  le  retentissement  de  la  systole 
de  Toreilletta.) 


n'empêche  le  mouvement  de  se  transmettre  aux  artères,  puisque 
celles-ci  communiquent  avec  le  ventricule,  de  telle  sorte  que  si 
l'oreillette  a  assez  de  force  pour  envoyer  du  sang  dans  le  ventri- 
cule, elle  doit  élever  aussi  la  pression  dans  l'arbre  artériel.  Le  cas 
observé  par  Renaut  ne  resta  pas  longtemps  isolé;  François-Franck 
en  rencontra  d'autres,  moins  nets,  il  est  vrai,  mais  très  con-' 
cluants*. 

L'un  de  ces  cas  est  consigné  dans  une  thèse  de  doctorat  soutenue 
en  1878  par  Debord  :  nous  le  reproduisons  (Qg.  327).  11  est  évident 
que  la  production  de  ce  signe  correspond  aux  plus  hauts  degrés 

1.  Du  reste  on  reproduit  sur  le  schéma  celte  forme  du  pouls  lorsqu'on  a  créé  une 
nsufDsance  aortique.  Il  faut  toutefois  donner  à  la.  systole  de  l'oreillette  plus  de  force 
qu'à  l'état  normal,  ce  qui  semble  prouver  qu'une  hypertrophie  de  Poreillette  doit 
exister  quand  on  observe  sur  le  vivant  le  retentissement  de  son  action  sur  le  pouls. 
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de  l'insuffisance  aortique;  elle  suppose  en  effet  que  le  ventricule 
s'est  mis  en  équilibre  de  tension  avec  les  artères  au  moment  de  la 
systole  de  l'oreillette.  Dans  les  perforations  très  larges  des  valvules 
sigmoldesy  l'action  du  ventricule  serait  presque  réduite  &  imprimer 
au  sang  des  mouvements  oscillatoires;  Toreillette  semble  avoir 
alors  un  râle  important  dans  la  circulation  cardiaque  :  si  elle  ac- 
quiert un  surcroît  de  force  par  Thypertrophie  de  ses  parois,  elle 
compense  en  partie  l'inefQcacité  des  systoles  ventriculaires. 

§  493.  —  AugmenkUion  apparente  du  retard  du  poule  eur  la  put- 
sation  du  coeur  dans  Vineuffieance  aortique,  —  Les  cliniciens  ont 
signalé  dans  TinsufOsance  aortique  l'existence  d'un  retard  exagéré 
du  pouls  carotidien  sur  la  pulsation  du  cœur.  Un  mémoire  de 
Tripier^  relate  un  grand  nombre  de  cas  où  l'auteur  a  observé  ce 
retard  exagéré.  Mais  François-Franck*  a  donné  la  véritable  expli- 
calion  de  ce  phénomène  qui  ne  consiste  qu'en  une  illusion  du  tact 
dans  Texploration  de  la  pulsation  du  cœur.  Il  est  bien  certain  que 
le  tact,  même  très  exercé,  ne  révèle  pas  les  détails  de  la  pulsation 
cardiaque  et  qu'il  ne  sent  qu'un  battement  plus  ou  moins  brusque, 
un  chocy  suivant  l'expression  longtemps  consacrée.  Ce  choc,  & 
l'état  sain,  arrive  au  moment  où  le  ventricule  augmente  brusque- 
ment de  consistance;  or  dans  l'insuffisance  aortique  le  brusque 
changement  de  consistance  se  trouve  au  début  de  la  diastole,  c'est- 
à-dire  au  moment  du  reflux  du  sang  aortique  dans  le  ventricule. 

Qu'on  se  reporte  à  la  flgurè  324,  moitié  A,  on  verra  que  la  systole 
véritable  ne  consiste  plus  qu'en  une  augmentation  très  légère  de 
la  pression  dans  le  ventricule  et  par  conséquent  en  un  très  léger 
durcissement  de  celte  cavité.  Pour  le  tact,  le  choc  se  fera  donc  au 
début  de  la  diastole  ;  aussi  ne  faut-il  pas  s'étonner  que  le  pouls  ar- 
tériel paraisse  subir  un  grand  retard,  puisque  toute  la  durée  de 
la  diastole  doit  s'accomplir  avant  que  la  systole  fasse  naître  une 
pulsation  dans  les  artères. 

Le  retard  réel  du  pouls,  bien  loin  d'être  exagéré,  serait  plutôt 
diminué  par  l'insuffisance  aortique,  le  passage  du  sang  dans 
l'aorte  se  faisant  alors  dès  le  début  de  la  systole  ventriculaire  à 
cause  de  la  faible  pression  artérielle. 

1 .  B.  Tripier,  Hevut  memueUe  de  médecine  et  de  diirurgie  (jaovier  1877). 

2.  FrançoÎB-Franck»  SociéU  de  Biologie,  16  mars  1878. 
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Ibs«I1Umi««  «le  Tartére  pvlmovalr^. 

g  494.  —  Cette  lésion  est  l'une  des  plus  rares  que  Ton  puisse 
rencontrer;  beaucoup  de  médecins  qui  s'occupent  spécialement 
des  madies  du  cœur  n'en  ont  jamais  observé. 

Je  crois  en  avoir  rencontré  un  cas,  mais  n'en  ai  pas  vérifié  l'exac- 
lilude  par  l'autopsie.  Le  diagnostic  était  exclusivement  basé  sur 
les  signes  stéthoscopiques  et  sur  l'absence  des  modifications  que 
présente  le  pouls  dans  l'insuffisance  aortique.  Ainsi,  tandis  que 


Fig.  338.  Pouls  radial  dans  an  cas  d'insufllsanoe  de  Tarière  pulmonaire. 


l'oreille  percevait  un  souffle  diastolique  à  la  base  du  cœur,  au  ni- 
veau même  de  l'orifice  de  Tarière  pulmonaire,  le  pouls  ne  présen- 
tait aucun  des  caractères  de  l'insuffisance  aortique.  On  en  peut 
juger  par  le  spbygmogramme  (fig.328).  Acette  époque  je  n'avais  pas 
encore  réalisé  l'inscription  de  la  pulsation  du  cœur  chez  l'homme  ; 
il  est  probable  qu'en  recueiUant  la  pulsation  du  ventricule  droit, 
on  y  trouverait  les  caractères  précédemment  indiqués  pour  Tin- 
suffisance  aortique. 


CHAPITRE    XLII. 

LÉSIONS  DES  ORIFICES  AURICULO-VENTRICULAIRES  DU  CŒUR. 


Sigines  physiques  de  IMnsnfQsance  mttrale.  —  Du  rétrécissement  milral.  —  Lésions  de 
roriflce  iricuspide.  —  Du  pouls  artériel  dans  Tinsafllsance  tricuspide.  ~  Lésions 
simuilanées  do  plusieurs  oriflccs  du  cœur. 


Les  lésions  des  orifices  auriculo-ventriculaires  sont,  de  toutes  les 
maladies  du  cœur,  celles  dont  le  diagnostic  a  été  le  plus  conlro- 
versé.  A  l'époque  où  régnaient  des  théories  diverses  sur  la  succes- 
sion des  mouvements  du  cœur  et  sur  l'instant  où  se  produit  le  choc 
ou  pulsation^  chaque  médecin  interprétait,  d'après  la  théorie  qu'il 
avait  acceptée,  les  bruits  que  l'auscultation  du  cœur  lui  faisait 
percevoir.  De  là  résultaient  de  nombreux  désaccords  sur  la  nalorc 
d'une  même  lésion  que  tel  médecin  considérait  comme  un  rétré- 
cissement, tel  autre  comme  une  insuffisance  d'un  orifice  auriculo- 
ventriculaire.  A  l'autopsie  même  du  malade  le  désaccord  ne  cessait 
pas  toujours,  car,  dans  la  plupart  des  cas,  un  orifice  auriculo-ven- 
triculaire  est  à  la  fois  rétréci  et  insuffisant. 

Comme  la  force  du  ventricule  est  beaucoup  plus  grande  que  celle 
de  l'oreillette,  c'est  presque  toujours  à  l'insuffisance  qu'est  dû  le 
bruit  du  souffle  des  lésions  auriculo-ventriculaires  quand  il  n'existe 
qu'un  seul  bruit.  En  outre,  comme  c'esUe  cœur  gauche  qui  est  le 
siège  ordinaire  des  lésions  organiques,  c'est  à  l'orifice  mitral  que 
ces  bruits  du  souffle  s'observent  le  plus  souvent 

Du  reste,  des  signes  spéciaux  fournis  par  des  troubles  de  la  cir- 
culation veineuse  servent,  en  général,  à  caractériser  l'insuffisance 
de  la  valvule  tricuspide. 

Les  caractères  graphiques  de  la  pulsation  du  cœur  et  du  pouls 
artériel  ont  une  grande  importance  dans  le  diagnostic  de  ces  lé* 
sions  valvulaires  ;  ils  rectifient,  dans  bien  des  cas,  les  erreurs  que 
l'auscultation  seule  laisserait  commettre;  ils  suppléent  à  Taus- 
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cullalion  quand  la  lésion  ne  donne  naissance  à  aucun  bruit  per- 
ceptible, ou  quand  des  bruits  extra-cardiaques  ne  permettent  pas 
de  percevoir  ceux  qui  dépendent  de  l'altération  valvulaire. 

Toutefois,  comme  c'est  à  Tauscultation  du  cœur  qu'on  doit  de- 
mander les  premiers  renseignements  sur  la  nature  d'une  lésion 
organique,  nous  commencerons  par  rappeler  la  signification  des 
bruits  qui  se  passent  aux  orifices  auriculo-ventriculaires  insuf- 
fisants ou  rétrécis,  en  prenant  pour  base  de  cette  étude  la  théorie 
des  mouvements  du  cœur  telle  qu'elle  a  été  établie  par  les  expé- 
riences graphiques  faites  sur  les  animaux.  Cette  théorie  s'accorde 
du  reste  avec  les  idées  les  plus  généralement  répandues  parmi 
les  médecins. 

I  495.  —  Des  b^^ils  de  souffle  qui  se  produisent  dans  les  altéra- 
tions de  l'orifice  niitral.  —  L'orifice  mitral,  quand  il  est  altéré,  peut 
être  le  siège  de  deux  courants  sanguins  de  directions  contraires. 
L'un  se  fait  pendant  la  diastole  ventriculaire,  c'est  le  courant  nor- 
mal :  il  va  de  l'oreillette  au  ventricule  ;  l'autre,  d'une  direction 
anormale,  consiste  en  un  reflux  du  sang  du  ventricule  dans  l'oreil- 
lette à  travers  l'orifice  valvulaire  mal  fermé  :  il  a  lieu  pendant  la 
systole  ventriculaire.  Chacun  de  ces  courants  peut,  dans  certaines 
conditions,  donner  naissance  à  un  bruit  de  souffle  :  il  y  aura  donc, 
suivant  le  cas,  un  souffle  systolique  ou  un  souffle  diastolique; 
parfois  même  on  entendra  ces  deux  souffles  l'un  après  l'autre. 

Pour  qu'un  souffle  se  produise  il  faut,  avons-nous  dit,  que  le 
courant  sanguin  ait  une  grande  vitesse.  Cette  condition  se  ren- 
contre presque  toujours  quand  il  se  fait  un  reflux  dans  l'oreillette 
&  travers  la  valvule  mitrale  insuffisante  ;  il  faudrait,  pour  qu'il  en 
fût  autrement,  que  la  tension  fût  très  élevée  dans  l'oreillette  et 
fit  presque  équilibre  à  celle  qui  existe  dans  le  ventricule  en  sys- 
tole. 

Le  courant  qui  suit  la  direction  normale,  et  va  de  l'oreillette  au 
ventricule,  n'a  pour  se  produire  qu'une  force  d'impulsion  beaucoup 
plus  faible,  celle  qui  résulte  de  la  tension  des  parois  de  l'oreillette. 
Il  est  vrai  que,  pendant  les  premiers  in  stants  de  sa  diastole,  le  ven- 
tricule ne  présente  à  son  intérieur  qu'une  pression  nulle  ou  môme 
négative,  §  75;  mais  cela  ne  suffirait  probablement  pas  pour  pro- 
duire un  courant  rapide  et  un  bruit  de  souffle  si  l'oreillette  n'avait 
que  la  tension  normale.  Mais  quand  un  rétrécissement  mitral  est 
assez  étroit  pour  retenir  dans  l'oreillette  gauche  le  sang  des  veines 
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pulinonaireSy  la  tension  auriculaire  peut  s'élever  assez  pour 
qu'un  bruit  de  souffle  se  produise  au  moment  de  la  diastole  du 
ventricule.  Ce  bruit  offre  des  caractères  spéciaux  :  il  est  souvent 
roulant  et  s'accompagne  parfois  d'un  frémissement  sensible  au 
toucher;  il  diminue  d'intensité  du  commencement  à  la  fin  delà 
diastole  ventriculaire. 

A  la  fin  delà  réplétion  du  ventricule,  au  moment  où  l'oreillette 
entre  en  systole,  il  doit  se  produire  un  renforcement  de  la  vitesse  du 
courant  sanguin  qui  descend  dans  le  ventricule;  les  conditions  du 
bruit  de  souffle  existeraient  alors,  et  en  effet  un  souffle  se  produit 
parfois  un  instant  avant  que  le  ventricule  entre  en  systole.  Ce 
bruit,  qu'on  a  appelé  présystolique,  précède  d'un  intervalle  très 
court  la  pulsation  qui  traduit  le  début  de  la  systole  ventriculaire; 
Fauvel  et  Hérard  en  ont  démontré  l'existence  et  l'ont  considéré 
comme  l'expression  d'un  rétrécissement  mitral.  Nous  verrons  que 
les  caractères  graphiques  de  la  pulsation  du  cœur  sont  de  nature 
à  imposer  quelques  réserves  &  cet  égard. 

En  somme,  dans  une  lésion  de  l'oriflce  mitral,  l'auscultation 
peut  faire  entendre  plusieurs  sortes  de  bruits  de  souflle.  Mn  souffle 
systolique  dans  Tinsuffisance,  et  un  souffle  diastolique  ou  présysto- 
lique^  suivant  le  cas,  dans  le  rétrécissement. 


SICneM  physiques  d«  l'Insaffllsaaec  mltrAle. 

L'insuffisance  de  la  valvule  mitrale  se  caractérise  par  les  signes 
que  donne  l'auscultation,  par  une  modification  spéciale  du  tracé 
cardiographique  et  par  des  caractères  particuliers  du  pouls.  L'en- 
semble de  ces  éléments  donne  au  diagnostic  une  grande  précision 
et  permet  de  déterminer,  non  seulement  le  siège  et  la  nature  de  la 
lésion,  mais  le  degré  de  trouble  qu'éprouve  la  fonction  du  cœur. 
C'est  ici  le  lieu  de  répéter  que  l'auscultation  toute  seule  ne  per- 
mettrait pas  toujours  d'apprécier  la  gravité  de  la  lésion,  car  des 
souffles  très  forts  s'accompagnent  parfois  de  très  peu  de  désordres, 
tandis  que  les  lésions  qui  altèrent  profondément  la  fonction  du 
cœur  sont  parfois  presque  silencieuses. 

§  496.  —  Des  bruits  de  souffle  da/ns  Vinsuffisance  mitrale.  —  Ces 
bruits  se  distinguent  par  leur  siège  de  ceux  qui  se  passent  à  l'ori- 
fice aortique  :  distinction  fort  utile,  car,  d'après  l'instant  où  il  se 
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produit,  le  souille  d'un  rétrécissement  aorlique  se  confondrait 
aisément  avec  celui  d'une  insulfisance  milrale.  Ces  deux  bruits 
apparaissent  au  début  de  la  systole  venlriculaire  et  s'atténuent 
graduellement  pendant  la  durée  de  la  phase  systolique.  Mais, 
tandis  que  le  souffle  du  rétrécissement  aortique  s'entend  principa- 
lement à  la  base  du  cœur  et  se  propage  dans  les  artères  du  cou, 
celui  de  l'insuffisance  mitrale  a  son  maximum  à  la  pointe  du  cœur 
et  ne  se  prolonge  pas  dans  les  artères.  Il  n'y  a  pas  lieu  d*insisler 
sur  les  caractères  de  force  et  de  rudesse  qui  s'observent  souvent 
dans  lesoufflequiprovient  d'une  insuffisance  mitrale;  celte  rudesse 
manque  trop  souvent  pour  qu'on  doive  lui  attribuer  beaucoup 
d'importance,  on  s'exposerait  ainsi  à  méconnaître  les  cas  où  une 
insuffisance  très  prononcée  s'accompagne  d'un  souffle  très  faible. 

g  497,  —  De  la  forme  graphique  de  la  pulsation  du  cœur  dans  /'in- 
suffisance  mitrale.  —  Un  de  mes  élèves,  E.  Tridon*,  a  le  premier 


Fig.  329.  i.  Forme  de  U  pulsation  cardiaque  normale;  —  2.  Forme  de  la  pulsation  cardiaque 
modifiée  par  l'insuffisance  milrale. 


signalé  une  forme  spéciale  de  la  pulsation  du  cœur  dans  l'insuf- 
fisance mitrale.  Celte  forme  consiste  en  un  sommet  arrondi  de  la 
pulsation  qui  en  môme  temps  perd  de  son  amplitude.  La  fig.  théo- 
rique 329  représente  une  pulsation  normale  1  comparée  à  une  pul- 
sation modifiée  par  l'insuffisance  aorlique- 2.  Tridon  a  donné  un 
grand  nombre  de  types  de  cette  pulsation  cardiaque  modifiée  :  la 
fig.  330  est  un  de  ces  types.  Mais  l'intérêt  véritable  est  d'inscrire  à 
la  fois  la  pulsation  du  cœur  et  celle  des  artères,  afin  de  saisir 

i,  E.  TridoD,  Epsai  sur  les  signes  du  diagnostic  de  l'insuffisance  milrale.  Thèse' 
Paris,  1875. 
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les  modifications  simultanées  qui  se  produisent  chaque  fois  qu'un 
reflux  a  lieu  du  ventricule  dans  Toreillelte.  Si  Ton  se  reporte  à  la 
figure  117,  on  y  trouve  un  type  remarquable  de  cette  double  in- 
scription qui  montre  que  des  pulsations  radiales  avortées  corres- 
pondent à  des  pulsations  ventriculaires  diminuées  elles-mêmes  de 


1  ig.  330.  Modiiicalions  de  la  pulsation  cardia(|ue  dans  l'insuflisance  niilrale  (d'après  Tridon). 

force  par  le  reflux  mitral.  Mais  comme  ce  cas  était  compliqué 
d'altérations  séniles  des  artères  et  de  troubles  de  la  circulation 
pulmonaire,  nous  préférons  reproduire  le  double  tracé  figure  331, 
recueilli  par  François-Franck  dans  le  service  de  Polain. 

On  reconnaît  dans  cette  figure  les  deux  types  de  pulsations  du 
cœur  représentés  figure  329,  les  unes  presque  normales,  à  ascen- 


V  W't/ 
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Fig.  331.  P.  pouls  radial;  —  C,  pulsation  du  cœur  dans  rinsuffiMDce  milrale. 

sion  brusque,  à  sommet  en  plateau,  &  amplitude  assez  grande, 
s'accompagnent  de  pulsations  artérielles  assez  fortes  ;  les  autres, 
SS,  avortées,  à  sommet  arrondi,  correspondent  à  des  reflux  du 
sang  dans  Toreillette^ 
On  observe,  dans  certains  cas,  une  sorte  de  redoublement  de  la 


i.  Quand  qd  ausculte  le  malade  en  même  temps  qu'on  recueille  le  tracé  des  pulsa- 
tions du  cœur,  on  constate  ordinairement  un  souffle  plus  intense  au  moment  des  pul* 
sations  les  plus  faibles,  c'est'à-dire  de  celles  dont  le  reflux  est  plus  prononcé.  Il  serait 
important  de  répéter,  plus  que  je  n'ai  pu  le  faire,  ce  double  emploi  de  raascultatjoo 
et  de  la  méthode  graphique. 
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pulsation  du  cœur  avortée;  il  semble  que  le  sang  de  Toreillette 
rentre  soudainement  dans  le  ventricule  aussitôt  que  la  systole  est 
finie  ;  l'exagération  du  flot  de  VoreiUeUe  donnerait  lieu  à  la  seconde 
pulsation.  La  figure  332  est  un  exemple  de  cette  forme  redoublée  de 


Fig.  333.   C,  pulsation  du  cœur;  —  P.  pouls  radial  dans  un  cas  d'insufiisance  mitrale. 
(Tracé  recueilli  dans  le  service  du  docteur  Magnan.) 


la  pulsation  du  cœur.  Le  pouls  artériel  était  à  peu  près  nul  chaque 
fois  que  se  faisait  un  reflux  très  prononcé  à  travers  la  valvule 
mitrale. 

11  est  prudent  de  réserver  Tinterprétalion  des  différentes  formes 
que  rcvét  la  pulsation  du  cœur,  suivant  le  degré  de  rinsuflisancc 
milralc  et  suivant  les  conditions  dans  lesquelles  elle  se  produit. 


Fig.  933.  P.C.,  pulsation  du  cœur  d'un  chien;—  P.  F.,  pression  dans  Tartëre  fémorale  (manomètre 
élastique).   Au  point  S,  un  reflux  se  Tait  par  la  valvule  mitrale. 


C'est  aux  cliniciens  de  recueillir  peu  à  peu  les  documents  qui 
permettront  ces  distinctions  dont  Timportance  sera  fort  grande. 

Toutefois,  la  pathologie  expérimentale  est  d'un  grand  secours 
pour  éclaircir  ces  questions*.  Elle  montre  que,  dans  un  grand 

1.  On  verra  dans  le  chapitre  XLm,  consacré  à  la  techniquoi  Tiniportance  des  expé« 
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nombre  de  cas,  c'est  la  résistance  que  le  cœur  éprouve  à  se  vider 
dans  une  aorte  trop  tendue  qui  provoque  le  reflux  du  sang  dans 
Toreillette.  Ces  insuffisances  ont  été  bien  comprises  par  les  méde- 
cins; elles  peuvent  se  produire  probablement  sans  lésions  valvu- 
laires,  on  les  observe  parfois  chez  des  animaux  dont  le  cœur  est 
parfaitement  sain. 

Laflgure333  aété  obtenue  sur  un  chien;  on  y  voit  la  pression ar- 
térielle  s'élever  graduellement  du  commencement  à  la  Tin  du  tracé 
et,  au  moment  où  elle  a  acquis  une  force  extrême,  un  reflux 
mitral  se  produit,  amenant  une  pulsation  ventriculaire  plus  faible 
que  les  autres,  et  pendant  laquelle  il  ne  passe  point  ou  très  peu 


Fig.  33'i.  P.  C,  pression  carotidienne  du  lapin  et  pulsations  du  cœur.  Aux  points  tt,  se  |lldui^al 
dM  reflux  par  la  valvule  mitrale. 

de  sang  dans  Taorte,  car  la  pression  artérielle  s^abaisse  beaucoup 
pendant  celte  pulsalion  avortée. 

Un  phénomène  semblable  s'observe  dans  la  fig.  334,  que  nous 
rappelons  pour  montrer  Teffet  produit  du  côté  de  la  tension  arté- 
rielle par  ces  reflux  à  travers  la  valvule  mitrale.  C'est  sur  un  lapin 
que  celte  figure  a  élé  recueillie,  en  combinant  l'emploi  du  mano- 
mètre métallique,  §  1 1 3,  à  celui  de  l'explorateur  de  la  pulsation,  g  99. 

Il  est  vrai  que  l'insuffisance  mitrale  n'est  pas  absolument  né- 
cessaire pour  produire. ces  pulsations  du  cœur  avortées  et  ces 
systoles  inefficaces;    François -Franck*  pense   qu'il  suffit  d'un 

riences  feites  sur  le  schéma  pour  éclairer  le  mécanisme  de  rinsuffisaiife  mïinle  pu 
excès  de  pression  aorlique, 

1.  François-Franck,  Bectierches  sur  les  inlermiUetiees  du  pouU  el  sur  Us  troubiêt 
cardia(jucs  qui  les  déler minent,  Trav,  du  lab.,  t.  Hl^  p,  64. 
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trouble  du  rythme  du  cœur  pour  amener  ces  chutes  de  la  pression 
artérielle  et  ces  pulsations  avortées;  pour  lui,  des  systoles  antici- 
pées, c'est-à-dire  arrivant  quand  le  ventricule  n'est  pas  encore 
complètement  rempli,  donneraient  naissance  aux  phénomènes  dont 
nous  venons  de  parler.  Il  semble,  en  effet,  que  dans  les  deux 
précédenics  ligures  la  pulsation  ventriculaire  avortée  arrive  pré- 
maturément. Pour  ne  conserver  aucun  doute  sur  la  réalité  du 
reflux  mitral,  il  faudrait,  dans  les  expériences  faites  sur  les  ani- 
maux, inscrire  en  môme  temps  Tétat  de  la  pression  dans  Toreil- 
lette  gauche,  ce  qui  présente  de  grandes  difficultés  quand  le  thorax 
fîst  fermé. 

g  k[)S. —  Du  pouls  artériel  dans  r insuffisance  tnilrale,  -^  Le  pouls 
de  rinsufllsance  mitrale  est  irrégulier,  non  seulement  au  point 


Fig.  33â.  Sphygffiogrammeâ  recueillis  dans  l'insuffisance  milralc. 


de  vue  des  intervalles  qui  séparent  les  pulsations,  mais  aussi  au 
point  de  vue  de  la  forme  de  chacune  d'elles.  La  figure  335  montre 
une  série  de  sphygmogrammes  recueillis  sur  des  malades  atteints 
d'insuffisance  mitrale  et  chez  deux  desquels  Texislence  de  cette 
lésion  a  été  confirmée  ultérieurement  par  fautopsie;  on  y  trouve 
partout  rirrégularité  caractéristique.  Je  ne  veux  pas  dire  que 
l'irrégularité  existe  toujours  dans  finsuflisance  mitrale  :  à  un  faible 
degré,  celte  lésion  ne  paraît  pas  troubler  sensiblement  le  rythme 
du  cœur  ;  mais  je  n'ai  jamais  recueilli  un  sphygmogramme  ayant 
le  lype  irrégulier  dont  on  vient  de  voir  les  formes,  sans  que  faus- 


MARKY,  Circulai inn. 
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cultation  ait  donné  à  des  degrés  divers  un  souiïle  systolique;  et 
chaque  fois  que  Taulopsie  du  malade  a  pu  être  faite,  rexistence 
de  l'insufiisance  mitrale  a  été  coniirmée. 

La  forme  des  pulsations  diflère  suivant  le  degré  de  reflux  du 
sang;  un  dicrotisme  très  prononcé  s'observe  quand  le  reflux  esl 
très  fort,  car  alors  Fondée  sanguine  envoyée  par  le  ventricule 
dans  les  artères  est  très  petite,  ce  qui  est  une  condition  favorable 
i  la  production  du  dicrotisme,  g  17^. 

Â  quoi  tient  l'irrégularité  du  rythme  cardiaque?  est-elle  liée  à 
I  insufflsance  même,  en  ce  sens  que,  par  suite  du  reflux  vers 
l'oreillette,  la  résistance  manque  pour  ainsi  dire  à  la  systole  ven- 
triculaire?  Le  cœur,  n'ayant  alors  fait  que  très  peu  de  travail, 
pourrait  effectuer  bientôt  une  nouvelle  systole.  Ce  serait  le  cas 
d'appliquer  h  ces  systoles  sans  point  d'appui  l'expression  imagée 
de  faux  pas  du  cœur  qui  a  été  employée  par  Bouillaud. 

:  Faut-Il  admettre  que,  dans  certains  cas,  tei  ifiâufRtÎQMH  m^i- 
formes  que  renferment  les  ventricules  agissent  eomme  des 
corps  étrangers,  et  que  le  cœur  on  reçoive  des  excjtations  méca- 
niques h  chaque  fois  qu'il  se  resserre  en  les  comprimïinty  L'effet 
serait  analogue  h  celui  que  l'introduction  des  sondes  cardiaques 
produit  parfois  sur  le  r)  thme  du  ventricule,  et  dont  la  figure  54  esl 
un  remarquable  exemple. 

Je  ne  tenterai  pas  d'expliquer  les  irrégularités  si  fréquentes  du 
rythme  cardiaque  dans  l'insufiisance  mitrale.  L'irrégularité  m'a 
paru  très  rare,  au  contraire,  dans  le  rétrécissement  du  méoie 
driflce,  Un  éminent  clinicien  rejette  l'existenee  de  cette  difTérence 
ce  parce  qu'on  n'en  comprend  pas  la  raison  »;  je  ne  comprends 
pas,  il  est  vrai,  la  cause  de  celte  difTérence  et  craindrais,  en 
essayant  de  la  chercher,  de  me  laisser  entraîner  dans  le  champ 
des  hypothèses. 

g  499.  —  Dit  souffle  présystolique  dans  Finsuffisance  mUrdle.  — 
Nous  avons  vu  que  la  théorie  du  souffle  présystolique  attribue  ce 
bruit  à  la  brusque  pénétration  du  sang  dans  le  ventricule  au  mo- 
ment de  la  sjslole  de  l'oreillelle.  Cette  opinion  est  combattue  par 
Constantin  PauP  au  moyen  d'arguments  qui  semblent  très  fondés. 
Pour  ce  médecin,  le  souffle  présystolique  serait  un  bruit  du  début 
de  la  systole,  et  s'il  paraît  précéder  la  pulsation  du  cœur,  c'est 

1.  Conslaiiltit  l*aiil,  Coaiitiuiiicalioii  ol^alt'. 
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que  cette  pulsation  n'est  sensible  qu'à  une  phase  tardive  de  la 
systole  ventriculaire.  En  un  mot,  il  y  aurait  une  illusion  du  tact 
analogue  h  celle  qui  a  élé  signalée  g(i92  à  propos  de  rinsufUsance 
aortique  et  qui  aurait  pour  elTet  de  nous  tromper  sur  Tinstant 
véritable  du  début  de  la  systole  ventriculaire. 

Pour  se  rendre  compte  de  cette  illusion  des  sens,  qu'on  regarde 
la  figure  336,  on  y  verra  un  souffle  systolique  a,  représenté,  comme 
nous  l'avons  Tait  précédemment,  au  moyen  de  hachures,  souffle 
occupant  le  début  de  la  systole  ventriculaire,  comme  on  en  peu 
juger  par  le  tracé  de  la  pulsation.  Or,  la  forme  de  la  pulsation 
montre  que  la  poussée  du  ventricule  contre  les  parois  thoraciques 
au  lieu  d'être,  comme  à  l'ordinaire,  brusque  et  presque  in»tiin- 


,.  /  \ 


Figv  a36.  Théorie  du  soufre  présystoUque  daos  l'inauffleanoe  mitmle. 

tanée,  est  au  contraire  graduelle;  il  est  donc  possible  que  la  fiul* 
sation  ne  soit  perçue  qu'à  une  période  s' plus  ou  moins  avancée  de 
la  systole,  quand  déjà  le  bruit  de  souffle  dure  depuis  quelques 
instants.  Nous  émettons  cette  interprétation  sous  toutes  réserves, 
n'ayant,  à  cet  égard,  aucune  opinion  personnelle;  mais  celle 
théorie  s'accorde  avec  ce  que  Ton  vient  de  voir  de  la  forme  par- 
ticulière des  pulsations  du  cœur  dans  Tinsufflsance  mitrale,  et 
elle  ne  nécessite  pas,  pour  produire  le  souffle  dit  présystolique, 
une  hypertrophie  des  parois  de  rorelllette  gauche,  lésion  secon- 
daire dont  l'existence  n'a  pas  toujours  été  démontrée. 


Un  rétrcVelsseutciit  mUriil. 

^  500.—  Le  rétrécissement  milral  ne  peut  se  caractériser  à  l'aus- 
cultation que  par  un  bruit  de  souffle  diastolique;  Hérard*,  qui  a 

I .  En  soMtenant  que  le  rolréiii:iseuicDt  mitral,  lorsqu'il  existe  seul^  pettt,  datis  etr- 
tains  cas,  donner  litiu  à  un  souffle  sysloliquoj  Hérard  s'appuie  sur  des  autopsies  daiH 
lescjuellcA  on  aurait  trouvé  deg  valvules  qui  ne  laissaient  point  passer  Têtu  qu'en  ver^ 
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beaucoup  insisté  sur  l'existence  du  souffle  diastolique  mitral,  admet 
cependant,  par  une  concession  regrettable,  que  l'insuffisance  peut 
donner  en  certains  cas  naissance  à  un  souffle  diastolique.  Ce 
qui  rend  possible  cette  confusion  relativement  à  Tinstant  où  se  pro- 
duisent les  bruits  de  souffle,  c'est  que  le  rétrécissement  est  presque 
toujours  combiné  à  un  certain  degré  d'insufflsance,  de  sorte  que 
chacun  tend  à  attribuer  la  prédominance  &  la  lésion  qui  s'accorde 
le  mieux  avec  ses  théories.  Nous  avons  dit  au  paragraphe  précé. 
dent  que  les  doutes  régnent  aujourd'hui  sur  la  véritable  inter- 
prétation du  souffle  présystolique. 


h  i^'.  337.  Spliygiiiûgrammcs  recueillis  dans  des  cas  de  rétrécissement  mitral. 

On  ne  connaît  pas  encore  les  modifications  que  le  rétrécissemeiil 
mitral  peut  imprimer  à  la  pulsation  du  cœur.  11  semble  que  la 
phase  de  réplétion  diastolique  devra  être  plus  longue,  que  le 
flol  ffe  Foreilletle  devra  être  supprimé  et  que  le  ventricule,  moins 
rempli  que  de  coutume,  devra  envoyer  dans  les  artères  une  plus 


sait  par  la  pointe  du  cœur.  Que  fût-il  arrivé  si  l'on  eût  poussé  Tcau  dans  le  Tentricale 
avec  la  force  que  déploie  la  systole  de  cet  organe?  Et  même  dans  ce  cas,  s'il  ne  se  fût 
pas  produit  de  reflux,  on  eût  pu  objecter  que  la  valvule  milrale  d\m  cœur  en  flaccidité 
peut  bu  fermer  hermétiquement,  tandis  que,  pendant  la  vie,  la  conlraction  des 
colonnes  charnues  qui  s'insèrent  à  ses  bords»*'  eût  pu  la  rendre  insufllsante.  Si  noua 
nous  élevons  formellement  contre  celle  opinion  éclectique,  c'est  que  rien  ne  nous 
semble  plus  inadmissible  «piu  l'cxislonce  d'un  courant  allant  de  Toreillette  au  ventri- 
cule  pendant  la  systole  de  celui-ci.  Eu  présence  d'une  im|>ossibilité  physique,  il  faut 
nécessairement  admettre  qu'une  erreur  se  sera  glissée  dans  Tobservation  du  malade 
ou  dans  l'examen  cadavérique. 
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petite  ondée*.  Toutes  ces  suppositions  sont  ù  vérifier  au  lit  du 
malade. 

Les  caractères  du  pouls  artériel  dans  le  rétrécissement  mitral 
sont  pour  ainsi  dire  négatirs.  En  effet,  le  pouls  est  régulier  et  la 
forme  en  est  peu  altérée  si  Ton  en  juge  par  la  figure  337  qui  re- 
présente une  série  de  spbygmogrammes  recueillis  sur  des  malades 
atteints  de  rétrécissement  mitral.  Le  souffle  était  exclusivement 
diastolique.  Sur  deux  de  ces  malades,  n"**  2  et  3,  on  a  pu  recon- 
naître à  l'autopsie  l'existence  d'un  rétrécissement  mitral  bien  carac- 
térisé et  sans  insuffisance  appréciable. 

Il  m'a  semblé  que  le  rétrécissement,  quand  il  venait  s'ajouter 
à  l'insuffisance  mitrale,  tendait  à  faire  disparaître  l'irrégularité 
du  pouls;  mais  ces  observations  ont  été  faites  à  une  époque  où 
la  cardiographie  au  lit  du  malade  n'était  pas  encore  réalisée.  Il  y 
a  donc  lieu  de  soumettre  des  cas  de  ce  genre  à  ce  nouveau  moyen 
de  contrôle. 

Léfiioiii»  de  l'orliiee  trleiiMpIde. 

g  501 .  —  Signes  phynques  de  ViriRufHsmire  tricAtspide,  -—  Un  souffle 
systolîque  dont  le  maximum  est  k  la  pointe  du  cœur  est  le  signe 
commun  des  insuffisances  mitrale  et  tricuspide;  mais  dans  cette 
dernière  lésion  le  reflux  qui  se  fait  du  côté  de  Toreillelte  retentit 


Fig.  3.18.  Ponis  d^s  reines  de  la^ambo  dans  un  c«a  d'insnfflgance  tricuspide  ave  riipiiire 
des  valTules  veineuses. 

d'ordinaire  assez  loin  dans  le  système  veineux  pour  qu'on  puisse 
tout  au  moins  le  percevoir  nettement  dans  le  pouls  des  jugulaires. 
L'œil  pourrait  aisément  confondre  les  pulsations  veineuses  de 
l'insuffisance  tricuspide  avec  ces  battements  qu'on  observe  aux 
jugulaires  chaque  fois  qu'il  y  a  une  gêne  de  la  circulation  dans  les 
«  poumons  avec  accumulation  du  sang  dans  les  cavités  droites  du 
cœur.  Le  pouls  veineux  de  la  circulation  gênée  consiste  en  affais- 

1.  Voir,  chap.  XLni,  le  résultat  des  expériences  faites  sur  le  schéma  pour  éclairer  cette 
question. 
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sèment  des  veines  au  moment  des  diastoles  des  oreillettes  et  des 
ventricules.  Celui  de  Tinsuffisance  tricuspide  consiste  en  gonfle- 
ments synchrones  aux  systoles  de  ces  cavités  du  cœur.  La  pulsa- 
tion des  veines  se  fait  en  deux  temps  :  un  léger  soulèvement  du 
tracé  répond  à  la  systole  de  Toreilletle;  un  soulèvement  plus  fort 
arrive  au  moment  de  la  systole  du  ventricule. 

La  figure  338  représente  le  premier  tracé  du  pouls  veineux  d'in- 
suffisance tt'icuspide  que  j'aie  eu  Toccasionde  recuciUir.  La  lésion 
était  très  avancée,  et  les  reflux  veineux  qu'elle  provoquait 
depuis  longtemps  avaient  rompu  des  valvules  des  veines;  aussi  des 
pulsations  se  faisaient-elles  sentir,  non  seulement  aux  veines  jugu- 
laires, mais  jusque  dans  les  veines  de  la  cuisse  gauche,  de  la 
jambe  et  du  pied  qui  étaient  variqueuses.  Mes  collègues  Verneuii 
et  Gubler,  qui  me  fournirent  Toccasion  d'examiner  ce  cas  remar- 
quable dlnsufllsance  tricuspide,  avaient  noté  que  ces  pulsations 
veineuses  étaient  produites  par  un  reflux,  attendu  qu'on  les  sup- 
primait en  comprimant  les  veines  à  la  racine  du  membre.  La 
forme  du  pouls  veineux  inscrit  avec  le  sphygmographe  direct 
(fig.  338)  éclaira  plus  complètement  la  nature  de  ces  reflux  en  mon- 
trant que  chacun  d'eux  était  double»  ce  qui  s'expliquait  par  les 
influences  successives  de  la  systole  de  l'oreillelte  et  de  celle  du 
ventricule  droit. 

Friedreich^  appliquant  le  sphygmographe  sur  les  veines  Jugu- 
laires dans  le  cas  d'insuffisance  tricuspide,  a  obtenu  des  tracés 
qui  montrent  un  reflux  énergique  du  sang  &  chaque  systole  du 
cœur.  Dans  ces  courbes  on  distingue  parfois  les  tnfluenfiet  succes- 
sive de  l'oreillette  et  du  ventricule.  Mais  le  sphygmogra|rfle  direct 
se  prête  mal  À  rinscriplion  de  ces  battements  veineux,  et  M.  Ray- 
naud' suppose  avec  raison  qu'on  risque  de  cette  façon  de  recueillir 
&  la  fois  les  pulsations  veineuses  et  celles  de  la  carotide  qui  se 
trouve  ainsi  comprimée. 

Polain  a  rassemblé  un  grand  nombre  de  tracés  du  pouls  veineux 
de  rinsufBsance  tricuspidienne,  tracés  recueillis  au  moyen  du  po- 
lygraphe  et  enregistrés  simultanément  avec  la  pulsation  du  cœur 
et  avec  le  pouls  artériel.  Cette  méthode  est  la  seule  qui  permette 
d'interpréter  avec  certitude  la  cause  des  ondulations  du  pouls 


1.  Friedreich,  Deulsch.  Arch,  /*.  KUn.  med,,  186&-1866,  et  antérieareniaot  Die 
KrûHkh.  d,  Hêrtensy  ISBI. 

2.  M.  Raynaud;  art.  Cœor.  Dictionnaire  d€  méd.  et  ehir.  pratiquée^  1868. 
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veineux  d'après  Tinstant  de  la  révolution  du  cœur  auquel  elles 
correspondent.  La  flgure  339  qui  m*a  élé  communiquée  par  Potain 
est  un  exemple  du  pouls  veineux  des  Jugulaires  recueilli  en 
même  tennps  que  le  pouls  artériel.  Des  repères  nombreux  montrent 


Fig.  3S9.  P»  J.  reflux  reiDROX  Jugulaire,  et  P.  H.  pouls  radial,  recueillis  simullanémeni  dans  un  cas 
d'insurSsance  tricuapide.  (Potain.) 

que  des  deux  soulèvements  veineux,  Tun  précède  d'un  instant  la 
pulsation  artérielle»  c'est  le  reflux  qui  correspond  à  la  systole  de 
Toreillette;  l'autre  arrive  à  peu  près  en  même  temps  que  le  pouls 
radial  et  correspond  à  la  systole  du  ventricule  droit. 

Il  faut  du  reste  faire  remarquer  la  ressemblance  de  ce  tracé  du 
pouls  veineux  vrai,  par  reflux^  avec  la  courbe  des  pressions  intra- 


Piff.  340.  Pulsation  du  foie  ei  pouls  radial  dans  un  eas  d'insuffisance  trieuspide  (d'après  Mahnt). 


veiilHculaires  déjà  étudiées  ;  cette  ressemblance  s'explique  faci-- 

lement  en  raison  même  du  mode  de  production  du  pouls  veineux. 

Mahot^  a  recueilli  dans  le  service  de  Potain  plusieurs  observa^ 

iions  du  pouls  veineux  du  foie  dans  Tinsuffisance  trieuspide.  Déjà 

1.  Mahoi,  des  BalUmeniê  du  foie  dans  V insuffisance  iricusfnde,  Th.,  Paris,  1869. 


696  LA  CIRCULATION   DU  SANG. 

Ift  pouls  veineux  hépatique  était  connu  de  Sénac,  de  Krcysîg*,  de 
Knabe';  il  avait  été  étudié  par  Friedreich  =  ;  mais  c'est  Potain  et 
son  élève  qui  les  premiers  ont  inscrit  ces  mouvements  en  même 
temps  que  les  pulsations  du  cœur  ou  des  artères. 

La  figure  341  est  un  double  tracé  des  battements  du  foie  et  «lu 
pouls  radial;  elle  est  empruntée  &  la  thèse  de  Mahot^ 


nm  pouls  artérlH  d«a«  l'laii«fllii««ee  trle««|il4e. 

§  502.  —  Le  pouls  radial  ne  m'a  pas  paru  présenter  en  général 
d'irrégularités  dans  Tinsufiisance  tricuspide,  ses  caractères  sont 
ceux  qui  correspondent  à  la  projection  d'une  petite  ondée  par  le 
ventricule  gauche.  En  effet,  la  stase  qui  résuite  du  mauvais  fonc* 
tionnement  des  cavités  droites  du  cœur  a  pour  effet  de  diminuer 
la  proportion  du  sang  qui  traverse  le  poumon,  et  par  conséquent 
celle  qui  se  rend  au  cœur  gauche.  Les  pulsations  radiales  in- 
scrites sur  la  figure  341  montrent  que  le  pouls  radial  élaif  lrè<; 
faible  chez  le  malade  qui  a  fourni  ces  tracés. 

Le  rétrécissement  de  Torifice  tricuspide  semble  être  fort  rare;  on 
lui  attribue,  un  peu  théoriquement,  des  signes  d'auscultation  sem- 
blables k  ceux  du  rétrécissement  milral.  11  semble  que  Tinsuffi- 
sance  tricuspide  existe  le  plus  souvent  seule;  en  effet,  elle  nVsl 
pas  produite  ordinairement  par  une  déformation  de  la  valffl|}e 
analogue  h  celle  que  Tendocardite  imprime  à  la  valvule  miÇrile, 
mais  résulte  ordinairement  d'une  dilatation  excessive  du  ventri- 
cule droit  à  la  suite  d'un  obstacle  à  la  circulation  pulmonaire, 
(lendrin  a  bien  établi  cette  étiologie  de  Tinsuffisance  tricuspide  et 
montré  qu'elle  consiste  en  une  dilatation  de  l'oriHce  auriculo-vea- 
triculaire  que  les  valvules  ne  peuvent  plus  fermer  complètement. 

\,  Krcysig}  DieKrankheil.  d.  Hersent.  Berlin,  1814-181.'). 
*;.  Knabe,  Die  physik.  Unler».  d,  He^rzens,  lierlin,  1853. 

3,  Friedreich,  Lehrb.  d.  HerzkrnnkhHim.  Grlangen,  1861,  et  Deutseh.  Areft.j  I  Bd. 

4.  La  question  de»  battemenls  veineux  des  jugulaires  dans  rinsuffisance  tricuspide, 
et  celle  des  pulsations  diverses  qui  s'observent  dansées  veines  sous  la  simple  influence 
d'une  stase  de  la  circulation,  a  été  fort  étudiée  dans  ces  dernières  années;  nous  ren- 
voyons le  lecteur  aux  travaux  de  Potain  et  aux  excellents  articles  de  Raynaud  et 
d«  Rendu  dans  les  dictionnaires  de  médecine;  on  y  trouvera  tous  les  développements 
que  comporte  cette  intéressante  question  que  nous  ne  pouvons  tiaiter  ici  que  d'aoe 
façon  très  sommaire  et  seulement  pour  montrer  le  rôle  d6  l'inscription  des  monve- 
menti  du  sang  dans  le  diagnostic  des  affections  du  cœur. 
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Les  recherches  de  Parrot  confirment  cette  étiologie  et  montrent 
que  ce  genre  d'insuffisance  disparaît  avec  la  dilatation  venlricu- 
laire  quand  la  circulation  pulmonaire  se  rétablit. 


Lé»loBfl  uîwamHmméf^H  de  |ila«le«irM  orifleeii  eu  ecrvp. 

§  503.  —  Nous  avons  jusqu'ici  considéré  chacune  des  lésions  du 
cœur  comme  pure  et  dégagée  de  toute  complication  ;  mais  rien  n'est 
plus  rare  en  pathologie  que  cette  simplicité.  Le  plus  souvent  chaque 
orifice  du  cœur  est  à  la  fois  rétréci  et  insurfisant,  de  sorte  qu'il 
donne  lieu  à  deux  bruits  de  souffle  successifs.  Â  une  phase  avan- 
cée des  maladies  du  cœur  qui  succèdent  à  l'endocardite,  ce  n)est 
plus  seulement  un  orifice  qui  est  atteint,  mais  les  deux  orifices 
du  cœur  gauche  le  sont  souvent  à  la  fois;  l'hypertrophie  ou  la 
ciHafation  du  cœur  s'ajoute  à  ces  désordres  ;  des  troubles  delà  cir- 


Fig.  341.  Pouls  radial  chez  des  malades  atteints  de  lésions  complexes  de  plusieurs  onfici'; 

du  co»ur. 


culation  pulmonaire  font  nattre  des  rAles  thoraciques  qui  couvrent 
les  signes  d'auscultation.  Au  milieu  du  tumulte  de  tous  ces  bruits 
divers  qui  se  passent  dans  la  poitrine,  le  médecin  désorienté  ne 
peut  porter  un  diagnostic  précis  ;  il  donne  à  la  maladie  la  vague 
désignation  de  lésion  organique  du  cœur,  et  si  les  troubles  circu- 
latoires sont  extrêmes,  il  les  caractérise  sous  le  nom  d*asyfitolie. 
Que  l'on  explore  le  pouls  au  sphygmographe  on  verra  que,  dans 
ce  désordre,  instrument  fait  la  part  des  différents  éléments  de  la 
lésion  complexe  du  cœur.  On  a  rassemblé  (fig,  341)  quatre  sphyg- 
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mogramnies  obtenus  sur  des  malades  atteints  de  lésions  complexes 
des  orinces  aorlique  et  mitral.  Chez  les  deux  premiers,  Tinâur^ 
fisance  aortique  prédominait  et  raiïeclion  miirale  était  peu 
avancée ^ 

Chez  les  n*"  3  et  4  rinsulfisance  mitrale  était  extrêmement  pro- 
noncée, et  chez  le  n^"  3  la  double  lésion  se  compliquait  d'une  ossi> 
fication  de  l'aorte  et  des  gros  vaisseaux.  Cette  complication 
existait  à  un  degré  beaucoup  moindre  chez  le  n*"  4. 

On  voit  que  l'inscription  du  pouls  révèle  bien  des  détails  dans 
ces  mouvements  tumultueux  qui  échappent  au  loucher.  N'en  sera- 
t-il  pa9  de  même  de  l'inscription  des  pulsations  cardiaques,  et, 
mieux  encorci  de  la  combinaison  de  plusieurs  inscriptions  à  la 
fois?  Presque  tout  est  à  explorer  dans  ce  vaste  champ  d*éludes. 

J'aurais  pu  citer  beaucoup  d'autres  malades  qui  impriment  à  la 
pulsation  du  cœur  ou  au  pouls  des  artères  des  formes  intéres- 
santes à  étudier  :  ainsi,  la  dilatation  des  cavités  droites  du  cœur, 
la  péricardite,  les  épanchements  du  péricarde,  la  communication 
congénitale  des  deux  ventricules,  la  persistance  du  canal  artériel, 
etc»  Mais  Je  ne  possède  relativement  à  ces  dlflérentcs  maladies 
qu'un  nombre  Insuffisant  d'observations  ou  d'expértencei.  On 
trouvera,  relativement  à  certains  points  qui  nWt  pai  été  traités 
dans  cet  ouvrage,  quelques  renseignements  datis  le»  travaux  de 
mon  laboratoire,  mais  la  plupart  des  tracés  que  J*ai  recuetUta  qu 
qui  m'ont  été  communiqués  attendent,  dans  mes  ragiatrêSi  le 
moment  ob  la  réunion  d'un  nombre  suRtsant  de  documenti  du 
même  genre  permette  à  quelqu'un.de  les  utiltseri 

^Jte  borne  donc  ici  Texposé  des  applications  da  la  méthode  Ign- 
phique  à  la  pathologie,  et  souhaite  que  ces  études  servent  otêntAt 
de  point  de  départ  à  de  nombreux  travaux. 

L  Le  n*  2  avait  à  l'orifice  aortique  un  souffle  systolique  d'après  lequel  on  admeltait 
reiistSBce  d'un  rétréciaaemeni,  mais  il  ne  faut  pas  attachar  à  ces  souffles  sysloluittes 
dans  rinsufOsance  aortique  une  signification  particulière,  ils  semblent  résulter  de  la 
faible  tension  artérielle,  g  4Ba,  qui  lient  elle-môttie  au  refluic  dU  Wï(l(  dam  le  Ventri- 
cule. On  fliit  nattrc  un  double  souffle  à  Poriflce  aorU<}ué  das  aai&iattx  par  la  tiinpb 
rupture  daa  yalvules  sigmotdes  de  Taorte,  et  pourtant  il  est  bien  certain  que  ^étts 
esion  n'a  pas  amené  un  rétrécissement  de  cet  orifice. 
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DESORIPTION  TECHNIQUE  DES  APPAREILS. 


Forme  déflnikive  des  appareils  inscriptoors,  —  Du  gphy(fmogniphe  direct.  — >  Sphygmo- 
graphes  où  la  disposition  mécanique  a  seule  été  modifiée.  —  Appareils  qui  trans- 
.  forment  la  pulsation  artérielle  en  une  sensation  visuelle  ou  auditive. ~  Des  sphygmo*- 
graphes  à  transmission.  —  Nouveau  polygraphe.  —  Polygraphe  à  tracés  microsco- 
piques. *-  Nouveau  schéma  pour  imiter  les  phénoiliénes  normauJt  ou  pathologiques 
de  la  circulation.  —  Imitation  des  troubles  mécaniques  de  la  circulation  dans  les  lé- 
sions des  orifices  du  creur.  —  Reproduction  de  certaines  irrégularités  périodiques  du 
pouls  sur  le  schéma. 


PortÈoc  détfiiltUe  île*  *p|ft*r«»lii»  IttMrlpIeur*. 

g  504.  —  Dans  l'exposé  des  expériences  de  cardiographie  sur  les 
grands  animaux,  on  a  vu  la  description  des  appareils  primitifs 
qui  ont  servi  à  déterminer  la  succession  des  divers  mouvements 
d'une  révolution  cardiaque.  Ces  mêmes  expériences  pourraient 
être  reprises  dans  des  conditions  beaucoup  plus  parfaites  au 
moyen  des  polygraphcs  perfectionnés  et  des  nouveaux  tambours 
&  levier  dont  il  va  être  question.  Mais  j'ai  cru  préférable  de  dé*^ 
crire,  avec  ces  anciennes  expériences,  les  appareils  mêmes  qui 
avaient  servi  &  les  exécuter. 

Pour  la  même  raison  j'ai  décrit  et  figuré,  &  propos  de  la  car- 
diographie humaine,  les  premiers  explorateurs  du  cœur  qui  m*ont 
servi.  Mais,  tout  en  faisant  gr&ce  au  lecteur  de  mes  tâtonnements 
successifs  pour  obtenir  des  appareils  plus  parfaits,  je  crois  néces- 
saire de  décrire  les  types  d'instruments  auxquels  je  me  suis  ar* 
rètéi  les  croyant  préférables  pour  leur  précision,  leur  légèrvté  et 
la  facilité  de  leur  emploi.  Ces  dernières  considérations  sont  sur- 
tout importantes  quand  il  s'agit  d'appliquer  a  la  clinique  les  ap- 
pareils inscripteurs  du  cœur,  du  pouls  et  de  la  respiration. 
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Hm  wphygWMHI  ■'  »plnj  éîw^ri. 


La  disposition  que  j  ai  adoptée  dans  la  construction  du  sphygnio- 
graphe  direct  a  pour  but  d'altérer  le  moins  possible  la  forme  des 
pulsations.  A  cet  égard,  il  n'y  a  rien  à  ajouter  à  ce  qui  a  été  dit  au 
g  136  sur  le  principe  qui  a  présidé  à  la  construction  de  cet  instru- 
ment. Bien  des  auteurs  ont  proposé  d'apporter  au  sphygmograpbe 
certaines  modifications  :  le  nombre  des  essais  faits  à  cet  égard  est 
très  grand  et  certainement  je  ne  les  connais  pas  tous;  j'essayerai 
toutefois  d'en  faire  une  énumération  rapide  en  les  groupant 
d'après  le  principe  qui  a  présidé  à  la  construction  de  chacun 
d'eux. 

§  505.  —  Sphygmographes  avec  gradtmlion  de  la  pression  du  res- 
sort, —  Balthazar  Foster*  et  Béhier*  se  sont  rencontrés  dans  la 
modification  qu'ils  ont  apportée  à  la  construction  du  sphygmo- 
grapbe :  ils  ont  voulu,  au  moyen  d'une  vis  de  réglage  munie  d'un 
cadran  divisé,  rendre  mesurable  la  pression  exercée  par  le  ressort 
sur  le  vaisseau.  On  a  vu  que  cette  prétention  est  illusoire  et  que, 
fût-elle  réelle,  le  degré  de  pression  développé  sur  l'artère  ne  ren- 
seigne nullement  sur  la  pression  du  sang  dans  les  vaisseaux. 

g  506.  —  Sphygmographeji  basés  sur  le  principe  du  sphygmomHrp 
(VHérisson.  —  Le  sphygmomètre  d'Hérisson  a  servi  de  point  de 
départ  à  certains  auteurs  pour  construire  de  nouveaux  sphygmo- 
graphes. Ozanam  a  photographié  les  oscillations  de  la  colonne  do 
cet  instrument  sur  un  papier  sensibilisé  qui  tournait,  d'un  mouve- 
ment uniforme,  à  l'intérieur  d'une  chambre  noire;  les  tracés  ainsi 
obtenus  ressemblent  à.  peu  près  à  ceux  du  sphygmographe  ordi- 
naire, autant  que  leurs  contours  vagues  permettent  d'en  juger. 

I^  docteur  A.  T.  Keyt*  a  publié,  en  1875,  la  description  d'un 
nouveau  sphygmographe  présentant  l'avantage  d'une  applic«ition 
facile  sur  différentes  artères  et  même  sur  la  pointe  du  cœur. 

1.  BalUiazar  Poster,  British  and  Foret^  Med,  Chir.  Review.  July  1867. 

2.  Béhier,  De$eription  de  modifications  apportées  au  sphyçmoffrapke.  {BulL  de 
VAcad.  de  méd.,  11  août  1868,  t.  XXXm,  p.  176.) 

3.  À.  T.  Keyt,  M.  D.  CiDcinnati.  The  New  Sphygmograph ;  or  Insirumen 
adapted  as  a  Sphygmograph,  Sphygmometery  Cardiographe  Cardiometer^  and  to 
ether  Uses. 
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Cet  instrument  est  basé  sur  le  principe  du  sphygmomëtre 
d'Hérisson;  seulement,  dans  Tappareil  américain, le  réservoir  qui 
repose  sur  le  vaisseau  est  de  forme  carrée  et  correspond  &  deux 
tubes  dans  lesquels  pénètre  le  liquide  du  réservoir,  et  dont  Tun 
se  rend  &  une  échelle  manomélrique,  tandis  que  l'autre  se  ler<- 
mine  par  une  membrane  élastique  qui  soulève  le  levier  d'un 
sphygmographe ;  celui-ci  écrit  à  la  manière  ordinaire,  sur  un 
verre  enfumé. 

L'auteur  publie  une  inléressante  série  de  tracés  comparatifs 
obtenus  sur  les  mêmes  sujets  avec  son  instrument  et  avec  le  mien. 
On  y  voit  que  les  tracés  de  Tinstrument  américain  ont  des  ondu- 
lations un  peu  plus  fortes,  celles-ci  toutefois  n'altèrent  pas  sensi- 
blement la  forme  des  tracés  dont  elles  semblent  exagérer  les 
sinuosités  sans  y  introduire  de  vibrations  accidentelles. 

Les  cardiogrammes  donnés  par  le  docteur  Keyt  sont  peut- 
être  plus  déformés  par  Tiustrument  ;  cela  semble  tenir  à  remploi  de 
Teau  comme  moyen  de  transmission  du  mouvement  du  cœur  ou 
dos  artères  au  levier  qui  doit  les  inscrire.  J'ai  dit,  g  53,  les  raisons 
qui  m'ont  fait  préférer  la  transmission  par  l'air  à  la  transmis- 
sion par  l'eau  que  j'avais  d'abord  employée. 

Eu  somme,  l'instrument  de  Keyt  m'a  paru  donner  des  indica- 
tions meilleures  que  celles  d'un  autre  instrument  américain  dont 
j  ui  pu  étudier  le  fonctionnements  celui  de  Pound. 


ft(|iliys«iosraplieii  •*  la  éUpowMum  HiécMil^WB  a  «««le  été 

modifiée. 


^  507.  —  Sphygmograpfhe  de  Longuet*.  —  Les  leviers  ne  consti- 
tuent pas  le  seul  moyen  d'amplification  d'un  mouvement;  on  sait 
que  des  rouages  de  différents  rayons  qui  s'engrènent  entre  eux, 
produisent  des  ampliQcations  semblables.  C'est  sur  l'emploi  des 
engrenages  qu'est  basée  la  construction  du  sphygmograpbe  de 
Ix)nguet.  Les  tracés  fournis  par  cet  instrument  m'ont  paru  &  peu 
près  semblables  à  ceux  que  donne  mon  sphygmograpbe. 


I .  Du  sphygniographe  du  docteur  Holden,  de  Cincinuali  (Ohio),  esl  cité  par  le docieur 
Keyt  qui  le  considère  comme  défectueux,  ie  n  ai  eu  roccasion  de  voir  ni  cet  inttru- 
ment  ni  les  tracés  quMl  donne. 

1.  i^nguetr  Gas,  méd.,  Paris,  1871. 
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g  508*  —  Sphygmographe  île  Pound*.  -*-  C*e»l  un  instrument  à 
double  levier  amplificateur,  d'une  construction  fort  élégante,  mais 
dans  lequel  les  pièces  articulées  ne  sont  point  liées  d'une  manière 
inflexible,  de  sorte  que  le  slyle  in«cripteur  subit  une  forte  pro- 
jection quwd  les  pulsations  sont  bruitqu^.  Les  spbygiQogrammes 
sont  recueillis  sur  une  plaque  de  ouivre,  ce  que  Tauteur  considère 
comme  un  sérieux  av&ntage,  attendu  que  ces  plaques  constituent 
de  véritables  clichés  photographiques  pour  la  reproduction  des 
figure». 

}j  509.  —  Sphygmographes  insanvaut  par  la  photographie,  — 
Stein*  et  Winternitz'  ont  substitué  remploi  delà  photographie  à 
l'inscription  mécanique  du  levier  sur  une  plaque  enl^imée.  Cette 
modiflcalion  semble  destinée  h  supprimer  les  résistances  de  fret- 
tement,  mais  elle  ne  donne  pas  des  traits  aussi  purs  que  ceux  qu'on 
obtient  par  la  méthode  ordinaire.  On  en  peut  juger  par  les  spéci- 
mens publiés  par  Slein. 

A  Texlrémité  du  levier  de  mon  sphygmographe,  Slein  place  un 
disque  en  papier  percé  d'un  trou.  Ce  papier  Torme  écran  au-devant 
d'un  faisceau  de  lumière,  mais  le  petit  trou  laisse  passer  un  fllel 
lumineux  qui  tombe  sur  une  plaque  sensibilisée.  Le  translation 
de  la  plaque  se  Tait  comme  celle  du  sphygmographe  ordinaire, 
le  rayon  lumineux  suit  tous  les  mouvements  du  levier,  et  le  trace 
obtenu  est  pareil  aux  sphygmogrammes  ordinaires,  mais  le  trait 
en  est  moins  net. 

g  510.  —  Sphygniographes  à  poids.  —  Le  sphymographe  de 
Vierordt  agissait  sur  l'artère  en  la  comprimant  au  moyen  d'un 
poids;  on  a  vu,  g  135,  les  inconvénients  de  cette  disposition.  La 
forme  des  courbes  en  était  profondément  modifiéei  et  les  tracés  ne 
renfermaient  pas  les  détails  délicats  que  donne  le  sphygmographe 
à  ressort  dont  le  levier  obéit  aux  moindres  variations  de  la  pres- 
sion artérielle. 

Une  disposition  moins  défectueuse  du  poids  est  celle  qui  a  éli 
introduite  par  Sommerbrodt^.  Dans  la  disposition  adoptée  par  cet 

1 .  Pound,  The  Belroil  Lancel.  a  MonlMif  Journal  of  Mcdicin  and  /^m*^y.  (Frov 
)>cctU8  sans  dateO 

*>.  Slein,  Das  Lichl,  LeipEigt  lS7t.  p.  319. 

3.  WinterniU  «nd  Rotiert  UlUmAiin  aqs  Wien,  Ueher  eine  new  \hihode  (krSf^kw 
mographiB. 

h.  JtiHus  Soinnierbrodl,  Ein  tieuer  Sphygmograph  un4  neue  HeobaolUungm  an 
défi  PuUenvellen  dèr  Htxdialarlrrie,  (In-8,  Breslaw,  1S76.) 
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auteur,  le  poids,  au  lieu  d'agir  4  Textrémité  d'un  bras  de  levier,  ce 
qui  lui  eût  imprimé  une  vitesse  nuisible,  est  placé  verticalement 
au-dessus  de  l'artère,  à  Tendroit  où  elle  est  explorée,  de  sorte 
qu'il  ne  reçoit  qu'une  vitesse  très  faible.  Un  levier  en  roseau, 
équilibré  par  un  contrepoids,  porte  la  plume  écrivante.  La  né- 
cea0ité  d'un  contrepoids  semble  prouver  que  le  roseau  n*est  pas 
d'une  légèreté  très  grande,  ce  qui  constitue  une  condition  défavo- 
rable; toutefois  les  tracés  donnés  par  l'auteur  ne  semblent  pas 
différer  bwucoup  de  ceux  qu'on  obtient  avec  le  sphygmographe 
à  ressort.  Hais  ce  qui  rend  généralement  ces  tracés  défectueux, 
c'c«t  la  nature  du  style  eniployé  pour  les  inscrire. 

Préoccupé  sans  doute  du  désir  de  faire  disparaître  Tare  de 
cercle  qui,  dans  un  sphygmogrammc,  correspond  aux  élévations  et 
au](  descentes  alternatives  du  levier,  Sommerbrodt  fait  agir  celui-ci, 
non  point  tangenliellement  au  plan  du  papier  sur  lequel  s'écrit  le 
tracé,  mais  perpendiculairement  à  ce  plan.  A  cet  eiïct,  la  plaque 
du  sphygmographe  reçoit  une  translation  de  gauche  à  droite,  et 
pendant  ce  temps,  une  tige  articulée  à  l'extrémité  du  levier  du  ro« 
seau  pend  contre  la  plaque  et  la  frotte  par  son  extrémité.  Or,  le 
glissement  de  celte  tige  n'est  jamais  parfait, de  sorte  qu'elle  reçoit 
des  vibrations  latérales  qui  se  traduisent  par  des  inflexions  bi- 
zarres des  tracés. 

g  &11.  —  Sphygmographe  de  Brondel—  Un  nouveau  sphygmo- 
graphe  à  levier  pesant  vient  d'être  proposé  par  Brondel^;  l'auteur 
a  fait  subir  à  l'instrument  diverses  modifications,  les  unes  portant 
sur  la  construction,  les  autres  sur  le  principe  même  du  sphygmo- 
graphe* Brondel  trouvant  que  la  plaque  sur  laquelle  est  reçu  le 
tracé  n'a  pas  une  longueur  suffisante  et  ne  chemine  pas  assez  ré* 
gulièrement  à  cause  de  son  poids  qui  crée  parfois  des  résistances 
de  frottement  inégales,  a  modifié  le  rouage  d'horlogerie,  Ta  cou- 
ché sur  le  flanc  et,  lui  faisant  entraîner  une  bande  de  papier 
laminée  entre  deux  cylindres,  a  obtenu  des  tracés  plus  longs  et, 
paralt-îl,  d'une  marche  assez  régulière. 

A  la  plume  d'acier  qui  trace  les  courbes  du  pouls,  Brondel  en 
substitue  une  autre  en  or,  moins  oxydable. 

Ces  diflTérents  changements  peuvent  être  avantageux,  mais  je  ne 
crois  pas  qu'ils  permettent  d'obtenir,  au  point  de  vue  de  la  durée 

1 .  Brondel^  Nolt  «ur  un  nouveau  perfectionnement  apporté  au  sphygmogt*aphe  de 
Mnrey  (Arch,.  de  m^d.  nav,,  \i  XXXI  février  1879). 
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de  rexpérieiice  et  de  la  régularité  du  mouvement  du  papier,  des 
résultats  meilleurs  que  ceux  que  donne  le  sphygmographe  à 
transmission  inscrivant  sur  un  polygraphe. 

Une  autre  modification  que  Brondel  semble  signaler  accessoi- 
rement, c'est  la  substitution,  au  levier  léger  de  Tinstrument,  d'un 
levier  de  cuivre  assez  pesant  pour  remplacer  le  ressort  de  pres- 
sion qui  agit  sur  la  base  du  levier  dans  l'ancienne  disposition  de 
mon  sphygmographe.  Au  besoin,  l'auteur  place  un  poids  curseur 
plus  ou  moins  éloigné  du  centre  de  mouvement  du  levier. 

(lette  dernière  modification  détruit  entièrement  les  qualités  que 
j'avais  cherché  à  donner  au  sphygmographe,  c'est-à-dire  la  parfaite 
mobilité  du  levier  et  son  obéissance  aux  mouvements  que  lui  im 
prime  le  pouls.  Ces  efTets,  je  les  avais  obtenus  eu  réduisant  autant 
que  possible  la  masse  du  levier,  et  en  rendant  celui-ci  solidaire 
des  mouvements  du  ressort  qui  presse  sur  Tartère. 


.%|i|»«relto  %iii  (raanforuteMi  la  imliMUlon  anérlvUc  em  ateavatioii 
vlftuelle  on  aMdltlirc. 


j;  512.  —  Czermack*,  doutant  peut-être  de  la  parfaite  mobilité  du 
levier  de  mon  sphygmographe,  a  appliqué  sur  l'artère  un  petit  miroir 
(]ui,  soulevé  par  les  pulsations  artérielles,  changeait  d'inclinaison 
il  chaque  changement  de  pression  du  sang  dans  le  vaisseau.  Ce 
miroir  recevait  d'une  source  lumineuse  un  faisceau  de  rayons 
parallèles  qu'il  projetait  sur  un  écran,  et  doat  on  voyait  Timage 
exécuter  les  mouvements  complexes  que  traduit  l'extrémité  du 
levier  d'un  sphygmographe.  Il  parait  que  l'auteur  a  réussi  à  photo- 
graphier les  mouvements  de  ces  images  lumineuses. 

Landois*  a  transmis  les  mouvements  du  pouls  aux  flammes  ma- 
nométriques  de  Kœnig. 

Stein  '  a  décrit,  sous  le  nom  de  Sphygmophon^  une  sorte  de  mi- 
crophone qui  traduit  le  pouls  et  sa  forme  par  des  bruits  à  ren- 
forcements. Boudet  de  Paris  ^  a  construit  un  appareil  du  même 

1 .  r.zei*mack-,  Gi*undi*w8  d,  Pkyv,  U,  Mensciteti,  1878. 

'J.  Landois,  Oas  Sphyymnifko/f,  Lchrb,  d,  Phys.d.  Menucketij  I,  p.  133. Wieii,  1879. 

3.  blcin,  Das  Sphyymo^fjhoH  ein  iteuer  eleclro-idephoniacher  Apparat  sur  Dia- 
ytwse  der  licrlz  und  Puhbtweyuny,  (Beschrieben  in  der  Berliner  klinisehen  Woctun- 
schrift,  n*  4!l,  1878). 

4,  Bood«t  de  Paris,  Comptes  rend.  6<w5.  Hioloyie.  {(Jaz,  ined.,  l'an»,  1880.) 
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genre.  Il  semble,  en  auscultant  le  pouls  avec  cet  instrument,  qu'on 
entende  le  grincement  d'une  plume  qui  tracerait  sur  le  papier' les 
pulsations  artérielles  avec  leur  dicrotisme. 


Des  splijsiBograplieB  à  trAnainlssion. 

§  513.  —  La  première  tentative  pour  transmettre  le  pouls  à  dis- 
tance est  due  à  Buisson  ;  elle  date  de  1858  et  n'a  pas  été  publiée.  Ce 
physiologiste,  appliquant  sur  sa  radiale  un  sphygmographe  à  res- 
sort analogue  au  mien,  faisait  agir  les  mouvements  du  levier  sur 
une  capsule  à  air  reliée  à  un  tambour  &  levier.  En  Hollande, 
Brondgeest^  proposa  d'appliquer  sur  la  radiale  une  sorte  de 
tambour  assez  semblable  à  celui  qui  sert  à  l'exploration  des 
pulsations  du  cœur,  g  99  ;  il  a  désigné  cet  instrument  sous  le  nom 
de  Pansphygniographe.  Meurisse  et  Mathieu*  ont  proposé  une  dispo- 
sition très  analogue  &  celle  de  mon  sphygmographe  à  transmis- 
sion, dont  je  n'avais  pas,  du  reste,  donné  la  description  à  cette 
époque,  mais  qui  me  servait  depuis  longtemps.  Toutefois,  dans 
l'appareil  de  Meurisse  el  Mathieu,  il  n*y  avait  pas  d'adhérence  entre 
le  ressort  qui  pressait  sur  le  pouls  et  la  capsule  à  air  mise  en  com- 
munication avec  le  tambour  à  levier;  il  en  résultait,  dans  certains 
cas,  un  défaut  de  contact  qui  produisait  des  intermittences  dans 
les  indications  de  l'instrument. 

Enfin,  on  peut  rattacher  au  sphygmographe  à  transmission  l'ap- 
pareil inscrîpteur  des  changements  de  volume  des  organes  qui  a  été 
décrit  g  127  et  auquel  Mosso  donne  le  nom  dHydrosphygmographe. 

La  disposition  à  laquelle  je  me  suis  arrêté  pour  le  sphygmo- 
graphe à  transmission  est  celle  qui  est  décrite  g  143  (fig.  114). 


IVouireaii  i^olygraphe. 

§  514.  — *  La  nécessité  d'inscrire  à  la  fois  plusieurs  phénomènes, 
et  particulièrement  les  pulsations  artérielles  avec  celles  du  cœur, 
m'a  fait  construire  un  grand  nombre  d'instruments'  que  j'ai  aban- 
donnés pour  le  polygraphe  dont  la  description  va  être  donnée. 

1.  p.  G.  Brondgeest,  De Pan8phygmograaph,\jiTechi,  1873. 

2.  Meorisse  et  Mattiieu,  C.  r.  Soe.  de  Biologie,  1874;  p.  365. 

3    Ce  fut  d'abord  une  pièce  annexée  au  sphygmographe  ordinaire,  et  au  moyen  de 

UabeT;  Ctrculaium.  45 
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Le  polygraphe  dont  la  figure  342  représente  rensemble,àréchelle 
de  1/5,  est  contenu  dans  une  petite  botte  à  deux  tiroirs  dont  Tun, 
celui  d'en  bas,  contient  le  polygraphe  lui-môme,  et  dont  Tautre 
renferme  les  différents  explorateurs  des  mouvements  que  Ton  veut 


Fig-.  342.  Noureau  polygraphe  préparé  pour  l'iDScription  simultanée  du  pouls  et  de  la  pulsation 

du  cœur. 


écrire  successivement  ou  à  la  fois.  Un  sphygmographe  à  transmis- 
sions §  143,  un  explorateur  des  pulsations  du  cœur  ou  des  artères, 

laquelle  un  tambour  à  levier  relié  à  un  explorateur  du  cœur  écrivait  au^essus  do 
levier  du  sphygmographe  et  sur  la  môme  feuille  de  papier.  Polain  a  fait  au  moyen  de 
cet  instrument  peu  commode  d'importantes  études  sur  les  rapports  de  forme  et  de  suc- 
cession du  pouls  et  de  la  pulsation  du  caur. 

En  Angleterre,  A.  Garrod  {on  Cardiographe  traang  from  the  kuman  Cheêt-WaUî 
Journal  of  Anatomy  and  Physiologyj  vo!.  IV)  a  imaginé  une  disposition  analogue, 
mais  où  la  pulsation  du  cœur  était  directement  transmise  au  levier  inscriptcur.  L'ap- 
plication de  cet  instrument  paraît  être  assez  difflcile,  toutefois  l'auteur  a  obtenu  en 
l'employant  un  assez  grand  nombre  de  types  de  la  pulsation  du  cœur  et  les  figurei 
qu'il  en  a  données  semblent  très  fidèles. 
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g  99,  on  pneumographe  pour  recueillir  les  courbes  des  mouvements 
respiratoires;  enfin  un  chronographe  pour  apprécier  exactement 
les  durées  et  les  intervalles  de  succession  des  phénomènes  qu'on  a 
inscrits.  Quelques-uns  de  ces  instruments  devront  recevoir  une 
description  spéciale. 

Le  polygraphe  est  représenté  sorti  de  sa  botte  avec  le  tiroir  qui 
le  renferme  et  dont  trois  des  côtés  sont  supprimés  pour  faciliter 
le  maniement  de  l'instrument.  Le  cylindre  qui  reçoit  le  tracé  con- 
tient &  son  intérieur  le  rouage  d'horlogerie  qui  le  fait  tourner; 
c'est  une  disposition  qui  m'a  paru  très  avantageuse,  au  point  de 
vue  de  l'économie  de  place  et  de  la  protection  du  mouvement 
d'horlogerie  lui-même. 

Pour  mettre  le  mouvement  en  marche,  et  pour  l'arrêter,  j'emploie 
un  système  qui  fonctionne  au  moyen  d'un  tube  à  air  dont  on  tient 
l'extrémité  dans  la  bouche  ^  On  a  ainsi  les  deux  mains  libres,  et 
Ton  peut,  sans  le  secours  d'un  aide,  recueillir  plusieurs  tracés  à 
la  fois. 

Le  papier  qui  sert  à  recevoir  le  tracé  est  taillé  d'avance  &  la  me^ 
sure  du  cylindre,  et  gommé  sur  un  de  ses  bords  qu'il  suffit  d'hu- 
mecter légèrement  à  la  façon  d'un  timbre-poste  pour  avoir 
toute  facilité  à  le  coller  autour  du  cylindre.  Un  rouleau,  formé 
d'un  grand  nombre  de  feuilles  maintenues  par  un  lien  de  caout- 
chouc, se  loge  dans  un  tube  parallèle  au  cylindre  et  dont  la  fonc- 
tion est  en  outre  de  donner  une  grande  solidité  à  l'instrument. 

Quand  on  veut  se  servir  du  polygraphe,  il  faut  élever  le  cylin- 
dre qui  repose  sur  le  fond  du  tiroir;  un  encliquetage  maintient 
ce  cylindre  à  une  hauteur  suffisante  pour  qu'on  puisse  aisément 
appliquer  le  papier,  et  surtout  noircir  celui-ci  en  glissant  au-des- 
sous une  bougie  allumée. 

Dans  l'opération  du  noircissage,  il  faut  que  le  cylindre  ait  une 
rotation  d'au  moins  un  tour  à  la  seconde,  c'est-à-dire  beaucoup 
plus  rapide  que  celle  que  lui  imprime  le  rouage  d'horlogerie  et 
qui  est  de  1  centimètre  et  demi  par  seconde.  C'est  avec  la  main 
qu'on  fait  tourner  le  cylindre  pendant  le  noircissage;  pour  cela, 
il  sufQt  de  rendre  le  cylindre  indépendant  du  rouage,  en  tournant 
à  gauche  un  bouton  moleté  placé  sur  l'axe  lui-même.  Quand  on 
tourne  ensuite  ce  bouton  vers  la  droite,  le  cylindre  est  de  nouveau 

1.  Pour  des  raisons  d*hygiène,  il  est  important  d'adapter  au  tube  à  air  un  embout 
fnobilc.  Chacun  no  se  servira  que  de  IVmbout  qui  est  spécialement  destiné  à  son 
usage. 
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relié  au  rouage  d'horlogerie  et  n'obéit  plus  qu'au  mouvement  de 
celui-ci* 

Deux  tambours  à  levier  sont  placés  sur  un  chariot  commun  qui 
glisse  le  long  du  cylindre,  de  manière  à  changer  la  position  des 
plumes  par  rapport  au  papier  quand  on  doit  recueillir  des  tracés 
successifs. 

g  515.  -r-  Les  tambours  ont  reçu  une  modiflcation  qui  les  rend 
hermétiques,  facilite  le  changement  de  la  membrane,  et  enfin  pré- 
vient une  cause  fréquente  de  détérioration  de  rinslrument  :  la 
perforation  de  la  membrane  sur  les  bords  de  la  capsule.  On  établit 
le  contact  des  leviers  avec  le  papier  en  faisant  pivoter  chacun  des 
tambours  sur  son  axe;  on  supprime  le  contact  par  le  mouvement 
inverse.  Une  vis  de  réglage  sert  à  établir,  une  fois  pour  toutes,  un 
contact  satisfaisant  entre  la  pointe  du  levier  et  la  surface  du  cylin- 
dre. Cette  pointe,  du  reste,  est  d'une  flexibilité  très  grande,  ce  qui 
*  est  indispensable  pour  réduire  au  minimum  les  résistances  de 
frottement. 

On  voit  enfin  dans  la  figure  342  deux  explorateurs  mis  en  com- 
munication, chacun  par  un  tube,  avec  un  des  tambours  à  levier 
du  polygraphe.  L'un  de  ces  explorateurs  est  un  sphygmographe  ji 
transmission  semblable  à  celui  qui  a  été  décrit  ci-dessus  g  143; 
Tautre  est  un  tambour  explorateur  du  cœur. 

Ce  dernier  instrument  a  reçu  une  modification  qui  le  rend  beau- 
coup plus  commode.  L'ancien  modèle  g  99  (flg.  65)  était  assez  haut 
et  terminé  par  une  vis  de  réglage  qui  en  portait  la  hauteur  totale 
à  5  ou  6  centimètres;  le  nouveau  tambour  n'a  que  2  centimètres  de 
haut.  Sa  forme  plate  permet  de  rengager  sous  une  ceinture  élas- 
tique destinée  à  rappliquer  en  permanence  contre  les  parois  thora- 
ciques.  Pour  faire  varier  la  saillie  du  bouton  explorateur  qui  re- 
pose sur  la  membrane,  il  suffit  de  tourner  à  gauche  ou  à  droite  le 
tube  qui  sort  de  ce  tambour  ;  des  fentes  inclinées  que  parcourent 
des  guides  impriment  un  mouvement  d'hélice  à  l'appareil  et  font 
varier  la  saillie  du  bouton. 

Quand  un  double  tracé  doit  être  recueilli,  on  fait  inscrire,  eo 
même  temps  que  les  leviers  du  cœur  et  du  pouls  par  exemple,  un 
troisième  petit  levier  relié  à  un  chronographe  mécanique  donnant 
le  dixième  de  seconde*. 

1 .  J*ai  emprunté  Tidée  de  l*aanexion  d'un  chronographe  mécanique  à  l'appareil  de 
Keyl  dont  celle  disposilion  bonslilue  un  important  avantage. 
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g  516.  —  Nouveau  pneumographe.  Le  nouveau  pneumographe 
représenté  (fig.  343)  est  d'une  application  très  facile.  On  commence 
par  se  le  suspendre  au  cou  à  Taide  d'un  cordon,  comme  on  ferait 
d'une  montre;  puis,  dans  cette  position  où  l'instrument  est  ûxé  à 
une  hauteur  constante  sur  le  thorax,  on  n'a  plus  qu*à  l'adapter 
par  un  lien  qu'on  passe  autour  du  corps  et  qui  réunit  Tune  à 
l'autre  les  deux  oreilles  de  l'instrument.  La  figure  343  montre  le 
pneumographe  de  profil  ;  il  est  appliqué  par  sa  face  plane  contre 


Fig.  343.  Nouveau  pneumographe. 

la  paroi  thoracique  dont  une  ligne  ponctuée,  courbée  en  arc  à  con- 
vexité supérieure,  exprime  la  coupe  horizontale.  Cet  instrument 
n'a  pas,  comme  l'ancien,  de  tendance  à  se  déplacer;  les  indications 
en  sont  du  reste  identiques  &  celle  du  pneumographe  primitif  dont 
j'ai  donné  ailleurs  la  description  ^ 

Enfin,  dans  le  tiroir  supérieur  du  polygraphe  se  loge  une 
gouttière  dans  laquelle  on  verse  du  vernis  pour  fixer  les  tracés  en 
y  trempant  les  feuilles.  On  y  place  également  un  flacon  de  vernis, 
des  plumes  de  rechange ,  en  un  mot  tous  les  objets  accessoires 
dont  on  peut  prévoir  l'emploi. 


Polygraphe  *  tracés  microscopliiaes* 

g  517.  —  J'ai  récemment  présenté  à  l'Académie  des  sciences  un 
polygraphe  d'un  très  petit  volume,  facile  à  mettre  dans  la  poche, 
et  dont  les  tracés  sont  l'expression  très  peu  amplifiée  des  mou- 
vements recueillis.  Cet  instrument  avait  surtout  pour  but  de 
vérifier  l'exactitude  des  tracés  obtenus  avec  le  polygraphe  ci- 
dessus  décrit.  Il  s'agissait  de  s'assurer  que  cet  instrument  est 
incapable  de  déformer  les  tracés  par  l'inertie  de  ses  leviers  inscrip- 

U  Voir  Milh.  graph.^  p.  542.  .      ,        .    , 
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leurs.  Or^  les  tracés  du  grand  polygraphe  sont  identiques  à  ceux 
du  petit  qui  sont  entièrement  à  Tabri  de  toute  cause  de  déforma*: 
tion,  car  roxtrôme  réduction  de  leur  amplitude  rend  négligeable 
la  vitesse  du  levier  qui  les  inscrit.  On  peut  donc  avoir  toute  con* 
fiance  dans  l'exactitude  des  tracés  du  grand  polygraphe. 

Le  polygraphe  à  tracés  microscopiques  paraît  devoir  présenter 
des  avantages  pour  l'inscription  de  mouvements  très  rapides 
auxquels  n'obéirait  pas  un  levier  ordinaire.  II  m'a  permis,  par 
exemple,  d'inscrire  les  vibrations  de  la  voix  à  des  tonalités  fort 
élevées.  L'emploi  de  cet  instrument  est  donc  capable  d'étendre  le 
champ  de  la  méthode  graphique  en  augmentant  le  nombre  des 
phénomènes  inscriptibles. 


Novwe»!!  ««héaia  poar  imiter  les  phénomènes  normanz  on 
patholoffl^nes  de  Is  elrenlntion. 

g  518.  —  J'ai  longtemps  essayé  de  reproduire  les  différents  phé- 
nomènes mécaniques  de  la  circulation,  en  me  servant  pour  chacun 
d'eux  d'un  appareil  spécial.  J'ai  dit,  §  90,  comment  on  peut  imiter 
les  bruits  normaux  du  cœur  ;  quant  aux  bruits  anormaux,  on  les 
imite,  soit  en  perforant  une  des  valvules,  ce  qui  donne  lieu  à  une 
insuffisance,  soit  en  rétrécissant  l'un  des  orifices  du  cœur  artificiel 
par  rintroduction  d'un  corps  étranger.  Les  pulsations  artérielles 
s'imitent  aisément  sur  un  tube  élastique  quelconque  dans  lequel 
on  fait  passer  un  courant  de  liquide  au  moyen  des  afflux  inter* 
mittents  d'une  pompe.  L'action  des  anévrysmes  peut  également 
être  simulée  dans  des  conditions  aussi  simples,  g  453. 

Mais  pour  reproduire  la  forme  de  la  pulsation  du  cœur  et  les 
variétés  qu'elle  présente,  suivant  Tétat  de  la  tension  artérielle  ou 
veineuse,  suivant  la  force  du  cœur,  l'amplitude  de  ses  mouve- 
ments, l'état  de  ses  orifices  ou  de  ses  valvules,  il  faut  recourir  à 
une  construction  compliquée  dont  la  figure  344  donne  l'aspect  d'en- 
semblés  En  construisant  cet  appareil  après  des  tâtonnements  sans 


1.    DssoHpUoB  éù  rappsreU  artttdel  Imitant  la  ftmotipo  de  la  dosbie  olreslatloa 

étk  mang. 

La  figure  344  montrei  dans  son  ensemble,  le  schéma  de  la  circalation  dont  on  a 
déjà  va  la  construction  générale  (chap.  i,  fig.  7).  La  disposition  des  caTÎtés  du  cœar  et 
des  vaisseaux  artériels  et  veineux  est  celle  qui  est  adoptée  dans  les  traités  classiques 
de  physiologie  pour  exprimer  théoriquement  le  double  tr^et  du  sang.  O  et  V  sont 
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nombre,  je  n'ai  pas  cédé  à  la  puérile  préoccupation  de  faire  une 

roreilletle  et  le  Tentricole 

gauches;  a  a,  l'aorte;  cg 

représentent  les  capillaires 

g^éraax  d'ob  naissent  les 

▼eines;  celles-ci  se  réonis- 

eent  en  vc,  veine  cave  infé- 
rieure, qai  revient  à  TorciU 
lelle  droite.  Les  cavités 
droites  dn  ccaur,  peu  visibles 
dans  la  Ggure  344,  sont  pla- 
cées à  c6té  des  cavités  gau- 
ches; Tartère  pulmonaire  ap 
se  ramiûe  en  branches  cp, 
capillaires  pulmonaires;  en- 
fin, de  ceux-ci  naissent  les 
hranches  de  la  veine  pulmo- 
naire vp  qui  débouche  dans 
roreilletle  gauche. 

Les  compresseurs  qui  re- 
couvrent en  partie  les  quatre 
cavités  du  cœur  sont  repré- 
sentés dans  une  position  in- 
clinée ;  des  cordes  de  trac- 
tion les  réunissent  à  deux 
forts  leviers  de  bois  lo  et  Iv 
situés  au-dessous  do  la  table 
qui  supporte  Tappareil  tout 
entier.  Ces  levici*s  sont  rap- 
pelés sans  cesse  contre  la 
face  inférieure  do  la  table, 
au  moyen  de  ressorts-bou- 
dins rr*  placés  à  leurs  extré- 
mités, tandis  que  des  char- 
nières situées  à  Tcxtrémité 
opposée  de  cliacun  des  le- 
viers leur  servent  do  centres 
de  mouvement.   Vers    leur 
partie  moyenne,  ces  leviei^ 
reposent  sur  deux  cames  c 
et  c' qui  tournent  toutes  deux 
ensemble,   entraînées  avec 
leur  axe  commun  par  une 
^l^rande   poulie  P  P   qu'une 
courroie  sans   fin    met    en 
mouvement  sous  l'influence 
d'un  petit   moteur  hydrau- 
lique. . 

La  forme  des  cames  est  calculée  de  telle  sorte  qu'elles  impriment  aux  leviers  ,to 
et  Iv  des  mouvements  d'abaissement  dont  les  phases  corrqspondent  à  celles  de  racte 
syslolique  dont  elles  doivent  imiter  les  effets.  Pour  cela,  du  levier  lo  se  détachait  deux 
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sorte  d'automate;  j'ai  pensé  que  la  coanalssance  de  la  circulatîoa 

cordons  f  qui  se  rendenl,  par  des  trous  percés  dans  la  table,  aux  angles  des  deax 
compresseurs  des  oreillettes.  L'abaissement  du  levier  lo  sous  Tinfluencc  de  la  came  c 
produira  donc  une  compression  des  oreillettes  et  une  expulsion  partielle  de  leur  conlena  ; 

ce  sera  la  systole  auriculaire. 
De  même,  l'abaissement  du 
levier  Iv  produira,  par  l'in- 
termédiaire du  cordon  f^ 
une  compression  des  ventri- 
cules imitant  la  systole  de 
ces  cavités  \ 

Gomme  la  traction  exercée 
par  des  cordons  rigides  sous 
raction  d*un  moteur  puissant 
excéderait  beaucoup  la  force 
déployée  par  les  ventricules 
du  cœur,  on  a  placé  sur  le 
trajet  des  cordons  f  un  mor- 
ceau de  caoutchouc  dont  U 
force  élastique  limite  la  va- 
leur de  la  traction  exercée  *'. 
En  présence  d'une  résistance 
excessive,  ce  caoutchouc  s'al- 
longe,  et  rabaissement  du 
compresseur  est  moins  éten- 
du. C'est  ainsi  qu'en  pré- 
sence de  résistances  trop 
fortes  à  la  sortie  du  sang, 
les  ventricules  envoient  des 
ondées  moins  volumineuses 
et  S&  vident  moins  complè- 
tement, g  48. 

La  succession  des  systoles 
des.  oreillettes  et  des  ventri- 
cules est  obtenue  en  calant 
les  deux  cames  sur  leur  axe 
commun,  de  façon  qu'elles 
forment  entre  elles  un  petit 
angle,  et  que  le  levier  lo  de 
l'oreillette  s'abaisse  un  peu 
avant  celui  du  ventricule  Iv. 
Cette  succession  des  mouve- 
ments est  faite  de  manière  à 
obtenir  entre    les    systoles 
auriculaire  et  venlriculaire  Tiolervalle  qui  a  été  constaté  dans  les  expériences  cardio- 
graphiques  faites  sur  les  animaux. 
Quant  aux  synchronisme  des  deux  cœurs,  il  est  obtenu  par  ce  (kit,  qu'un  même 

*  Sur  chacun  des  Tcnlricules  est  adapté  un  explorateur  de  la  pulsation  0  e*,  pareil  à  ceux  dont  on 
se  sert  pour  la  pulsation  du  cœur  de  Thomme.  Chacun  do  ces  explorateurs  recaeille,  à  traTers  no 
trou  percé  dans  le  compresseur,  la  pulsation  du  Tentricule  correspondant,  et  TeuToie  à  un  tamboar  à 
levier  inicriptear  au  moyen  d'un  tube  à  transmission  qui  n'est  pas  représenté  dans  la  figure. 

••  Povr  If  description  et  U  figure  de  celle  partie  élastique  du  cordon  Ti  voy.  'frwt,  lob.,  1. 1,  p. 61. 


Fig. 


345,  montrant  la  disposition  des  TaWulcs  dans  le  schéma 
du  cœur. 
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gagnerait  en  clarté  par  ce  contrôle  expérimental,  et  q[ue  certaines 
prévisions  en  pourraient  naître,  relativement  aux  effets  mécani-^ 
ques  des  lésions  du  cœur.  Mon  attente  n'a  pas  été  trompée,  car  j'ai 
trouvé  dans  l'emploi  du  schéma  la  conûrmation  de  bien  des  inter^ 
prétations  des  formes  graphiques  du  cœur  et  du  pouls,  et  même 
la  prévision  de  certains  phénomènes  dont  j'ai  pu  vériQer  la  réalité. 
En  somme,  pour  bien  comprendre  la  nature  de  chacune  de  ces 
inflexions  des  tracés  dont  nous  avons  vu  déjà  tant  d'exemples, 
le  meilleur  moyen  est  de  montrer  qu'on  la  fait  apparaître  ou 
qu'on  la  supprime,  selon  qu'on  fait  intervenir  ou  non  certaine 
condition  mécanique. 

Nous  trouverons  d'abord,  dans  l'emploi  du  schéma,  un  contrôle 
de  l'interprétation  physiologique  des  cardiogrammes  recueillis 
sur  les  grands  animaux. 

g  519.  —  Reproduction  artificielle  des  phénomènes  constcUés  par 
la  cardiographie  sur  les  grands  animaux.  —  Il  s'agit  de  légitimer 

levier  Iv  agit  à  la  fois  sur  les  deux  venlricules,  et  que  les  oreillettes  sont  toutes  doux 
également  actionnées  par  un  même  levier^  lo. 

Les  oriflces  auriculo-ventriculaires  et  artériels  sont  munis  de  valvules  dont  la  dis- 
position se  voit  mieux  dans  la  figure  345;  empruntée  à  la  description  d'un  schéma  du 
môme  genre  ^.  Dans  le  tube  qui  fait  communiquer  l'oreillette  avec  le  ventricule  est  la 
valvule  mitrale  M,  formée  d'un  petit  sac  de  taffetas  gommé  adhérant  par  ses  bords  aux 
parois  du  tube  de  verre,  et  s  ouvrant  du  côté  du  ventricule.  Le  passage  du  sang  est 
libre  de  0  en  V,  c'est-à-dire  de  l'oreillette  au  ventricule;  mais,  quand  le  liquide  du 
ventricule  tend  à  refluer,  le  sac  M  se  déploie  et  ses  bords  s'appliquent  exactement 
aux  parois  du  tube  qui  le  renferme.  En  même  temps,  les  parois  du  sac  se  tendent  avec 
bruit.  La  disposition  de  cette  valvule  est  la  même  pour  les  deux  oriflces  auriculo-ven- 
trioulaires.  Les  valvules  sigmoïdes  S  (flg.  345)  sont  formées,  comme  dans  la  nature, 
de  trois  petits  eacs  dont  les  bords  s'accolent  exactement  quand  la  pression  artérielle 
les  a  abaissées. 

Pour  explorer  la  pression  dans  les  diflérentes  cavités  du  cœur,  je  me  sers  de  sondes 
manométriques  pareilles  à  celles  qu'on  introduit  dans  les  cavités  du  cœur  des  grands 
animaux  pour  les  expériences  ^cardiographiques,  §  54.  Dans  la  figure  345  on  voit  trois 
de  ces  sondes,  l'une  dans  l'oreillette  0,  l'autre  dans  l'aorte  A ,  la  troisième  dan»  la 
cavité  du  veniricule  V.  Les  sondes  de  l'aorte  et  du  ventricule  ont  été  introduites  chacune 
par  an  des  tubes- vaisseaux  divisés,  sur  lequel  on  a  lié  un  bouchon  de  caoutchouc  (fue 
traverse  le  tube  de  la  sonde.  La  sonde  manométrique  du  ventricule  y  a  été  intro- 
duite pendant  la  construction  de  l'appareil  et  y  reste  à  dem<ïure.  (Dans  le  grand  schéma 
de  la  figure  344,  au  lieu  de  mettre  une  sonde  à  l'intérieur  du  ventricule,  on  a  établi  à  la 
base  de  celui-ci  une  prise  de  pression  à  laquelle  s'adapte  un  sphygmoscope.) 

On  a  vu  plus  haut  que  la  pulsation  ventriculaire  s'obtient  au  moyen  des  explorateurs 
qui  adhèrent  aux  compresseurs,  les  accompagnent  dans  leurs  mouvements  et  sont 
toujours  en  contact  avec  la  paroi  des  ventricule». 

'  Trao,  (06.,.  1. 1,  p.  7J. 
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les  interprétations  qui  ont  été  données  dans  le  chapitre  vu,  sur  là 
signification  des  courbes  qui  traduisaient  les  changements  de  pres- 
sion dans  l'oreillette  et  dans  le  ventricule,  combinées  avec  Tin- 
scription  de  la  pulsation  du  cœur. 

11  faudra  donc  imiter  artificiellement  les  ondulations  produites 
parla  systole  de  l'oreillette,  montrer  qu'elles  tiennent  réellement 
à  cette  systole,  et  que  c'est  bien  elles  qu'on  retrouve  dans  les 
tracés  de  la  pression  intra-ventriculaire  et  même  dans  ceux  de  la 
pulsation  du  cœur. 

La  systole  ventriculaire,  analysée  à  son  tour,  devra  être  étudiée 
dans  ses  effets  du  côté  de  l'oreillette  et  du  côté  de  la  pulsation  du 
cœur.  On  procédera  de  même  à  l'égard  du  vide  post-systoliquCrde 
la  réplétion  diastolique,  etc.;  en  un  mot,  tout  ce  qui  a  été  affirmé 
à  propos  de  l'analyse  des  tracés  recueillis  sur  les  animaux 
devra  être  prouvé  par  l'analyse  du  tracé  que  Ton  recueille  sur  le 
schéma. 

§520. —  Relations  des  trois  courbes  [oreilleUe^  ventricule^  pulsation)^ 
dans  le  tracé  du  schéma  du  cœur,  —  L'inscription  simultanée  des 


Fig.  346.  Tracés  simultaaés  de  la  pression  du  sang  dans  roreillette  et  dans  le  Tentricule  droit, 
ainsi  que  de  la  pulsation  du  cceur,  chez  le  cheTat. 


Changements  de  la  pression  dans  l'oreillette  et  dans  le  ventricule 
avec  la  pulsation  ventriculaire,  sur  le  schéma,  donne  les  tracés 
(fig.  347),  qui  renferment  tous  les  éléments  de  ceux  qu'on  obtient 
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sur  les  grands  animaux.  Pour  facîliler  la  comparaison  des  deux: 
tracés,  nous  les  avons  ramenés  tous  deux  à  la  même  échelle  et  mis  '. 
l'un  près  de  l'autre;  la  figure 346 est  le  tracé  du  cœur  d'un  chevaU  • 
la  figure  347  est  celui  du  schéma.  La  superposition  des  inflexions, 
homologues  permettra,  mieux  que  toute  autre  méthode,  de  saisir:^ 
le  sens  de  chacune  d'elles. 


Fig.  347.  Tracés  simultanés  de  la  pression  dans  l'oreilleUe  et  dans  le  ventricule,  ainsi  que 
de  la  pulsation  du  cceur,  sur  le  schéma. 


g  521. —  Tracé  de  l'action  de  V oreillette.  —  La  ligne  verticale  ponc- 
tuée A,  dans  chacune  des  figures,  correspond  au  début  de  la  systole 
de  Toreillelte;  c'est  de  part  et  d'autre  un  mouvement  brusque*. 
C'est  bien  l'action  de  l'oreillette  qui  produit  ce  mouvement,  car 
si  l'on  délie  les  cordons  de  traction  qui  transmettent  au  compresr 
seur  l'action  de  la  came  de  l'oreillette,  l'ondulation  A  disparaît: 
En  outre,  cette  ondulation  ne  disparaît  pas  seulement  dans  le 
tracé  de  l'oreillette,  mais  dans  les  courbes  V  et  P  (pression  ventri- 

1 .  La  forme,  il  aut  Pavouer,  est  assez  mal  imilée  pocr  la  courbe  de  l'oreilletle  daiiri 
le  tracé  du  schéma,  toulcrois  on  verra  qu'elle  n'en  est  peut-être  que  plus  instructive. 
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culaire  et  pulsation),  ce  qui  légitime  l'interprétation  de  ces  ondu-- 
lations  faite  dans  l'analyse  des  tracés  cardiographiques,  §g  62  ot 
67  ;  nous  les  avons  alors  attribuées  au  retentissement  de  la  systole 
auriculaire  dans  la  pression  du  sang  à  Tintérieur  du  ventricule  et 
dans  la  pulsation  cardiaque. 

L'intensité  des  effets  de  l'oreillette  dans  la  courbe  du  ventricule 
et  dans  la  pulsation  du  cœur  ne  dépend  pas  seulement  de  la 
force  avec  laquelle  s'effectue  la  systole  de  cette  cavité;  elle  tient 
aussi,  pour  une  grande  part,  à  Tétat  de  réplétion  plus  ou  moins 
grande  les  cavités  du  cœur,  g  72.  A  côté  des  preuves  physiologiques 
que  l'on  peut  donner,  sur  l'animal  vivant,  de  la  réalité  de  cette 
influence,  on  peut  en  fournir  sur  le  schéma  une  démonstration 
mécanique  (flg.  348). 


Pig.  S48.  Pouls  aortique  et  pulsation  du  cœur  sur  le  schéma  ;  retentissement  des  effets  de  roreillelto 
1,  3,  3,  dans  la  pulsation  du  caur,  quand  les  cavités  sont  très  remplies. 


En  faisant  un  léger  obstacle  à  Tabord  du  sang  veineux  dans 
l'oreillette,  on  diminue  la  plénitude  des  cavités  du  cœur;  aussitôt 
diminue  l'intensité  des  ondulations  qui,  dans  le  ventricule  et  dans 
la  pulsation  du  cœur,  correspondent  aux  effets  de  la  systole  de 
l'oreillette  *.  Quand  on  cesse  la  compression  veineuse,  aussitôt  le 
cœur  se  remplit  davantage  et  les  effets  de  la  systole  auriculaire 
apparaissent  avec  une  intensité  croissante. 

g  522.  —  Effets  de  la  systole  ventriculaire.  —  Dans  le  tracé  de  la 
pression  in tra^ ventriculaire  Pr.  V.,  et  dans  celui  de  la  pulsation 
du  cœur  Puis.,  les  effets  de  la  systole  s'accusent  par  une  éléva- 
tion brusque  au  point  B  (fig.  346  et  347),  puis  un  sommet  plus  ou 

1.  Il  semble  que  le  défaut  de  réplélion  de  roi-eillette  empêche  les  parois  d^arriver  à 
une  parfaite  tension  pendant  leur  systole;  de  sorte  que  la  pression  n*e8t  pas  Sensible- 
ment augmentée  à  cet  instant  dans  le  liquide  contenu  dans  ces  cavités. 
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moins  aplati  couronne  cette  élévation  systolique.  De  part  et  d'autre 
s'observe  donc  une  période  .d'état  dans  cette  élévation  systolique 
de  la  pression  ;  elle  tient  à  ce  que  les  valvules  sigmoïdes,  8*ouvrant 
comme  une  soupape  de  sûreté,  laissent  échapper  le  liquide  à 
mesure  que  le  ventricule  continue  à  se  resserrer.  Enfin,  dans  les 
deux  tracés,  une  chute  se  produit  quand  la  systole  cesse. 

g  5â3.— Le  retentissement  de  la  systole  du  ventricule  dans  l'oreil- 
lette est  manifeste  dans  la  figure  347,  mais  il  ne  se  traduit  pas  de  la 
même  manière  dans  le  tracé  naturel  et  dans  le  tracé  factice.  Dans 
le  premier,  la  valvule  auriculoventriculaire  oscille,  avons-nous 
dit  g  56,  un  certain  nombre  de  fois  ;  ces  oscillations,  liées  à  des 
changements  dans  la  pression  intra-ventriculaire,  retentissent  sur 
lacourbede  l'o.eilletteet  sur  celle  de  la  pulsation.  Dans  le  schéma, 
rien  de  pareil  :  les  valvules  auriculo-ventriculaires,  formées  d'un 
tissu  inextensible,  se  ferment  et  restent  fixes  pendant  toute  la 
durée  de  la  systole,  constituant  un  obstacle  au  passage  du  sang. 
Pendant  cette  occlusion,  la  pression  se  maintient  élevée  dans 
l'oreillette.  A  peine  le  ventricule  a-t-il  fini  sa  systole,  que  cet 
obstacle  cessant,  l'oreillette  se  vide  et  que  la  pression  baisse  dans 
cette  cavité,  en  C. 

Du  côté  de  lai  pulsation,  la  systole  ventriculaire  s'accuse,  comme 
dans  le  tracé  d'un  cœurvivant,  par  un  plateau  qui  dure  tout  le  temps 
de  la  systole,  mais  qui  s'incline  graduellement,  au  lieu  de  rester 
horizontal  comme  celui  de  la  pression  intra-ventriculaire.  Nous 
savons  déjà  que  cette  différence  tient  à  la  diminution  de  volume  du 
ventricule,  du  commencement  à  la  fin  de  sa  systole,  g  65. 

g  524.  —  La  vacuité  post-syslolique  et  le  flot  de  Coreilleltes'ohBer' 
vent  très  nettement  dans  lés  tracés  de  la  figure  347;  ils  sont  aussi 
bien  marqués  que  dans  les  tracés  obtenus  sur  le  vivant.  On  dé^ 
montre  aisément  que  l'encoche  profonde  qui,  dans  la  courbe  de 
pression  Pr.Y,  succède  à  la  systole  ventriculaire,  correspond  bien 
réellement  à  la  vacuité  post^systoligiie;  pour  cela,  on  empêche  cette 
vacuité  de  se  produire,  ou  l'on  en  diminue  l'intensité.  Ainsi,  quand 
on  serre  entre  les  doigts  le  tube  aortique,  ce  qui  empêche  le 
ventricule  de  se  vider  aussi  complètement,  on  voit  que  l'encoche 
qui  traduit  la  vacuité  post-systolique  tend  à  disparaître. 

Quant  au  flot  de  V oreillette,  il  est  proportionnel  à  la  vacuité  qui 
s'est  produite;  très  faible,  par  conséquent,  dans  les  cas  où  l'on 
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à  empêché  le  ventricule  de  se  vider.  Ce  flot  est  très  faible  également, 
et  exprime  une  grande  lenteur  de  pénétration  du  liquide,  quand  on 
crée  un  obstacle  au  courant  descendant  qui  va  de  Toreillette  dans 
le  ventricule*. 

Après  les  actes  qui  viennent  d'être  décrits,  arrive  la  phase  passive 
de  la  révolution  cardiaque;  tout  est  en  relâchement,  et  le  6ang 
coule  peu  à  peu  des  veines  dans  Toreillette,  et  de  celle-ci  dans  le 
Ventricule;  la  pression  s'élève  graduellement  dans  ces  deux  cavi- 
tés, tandis  que,  du  côté  de  la  pulsation,  un  gonflement  graduel  se 
traduit  par  une  courbe  parallèle  aux  deux  autres.  Puis  tout 
recommence  dans  le  même  ordre,  par  une  nouvelle  systole  de 
l'oreillette  inaugurant  une  nouvelle  révolution  du  cœur. 

§  525. —  Happoris  des  pressions  maxima  dans  le  ventricule  et  dans 
V aorte;  démonstration  sur  le  schéma,  —  L'expérience  par  laquelle 
on  mesuré  comparativement  la  pression  du  sang  dans  le  ventri- 


Fig.  3'i9.  Rapports  de  la  pression  dans  le  yentricule  et  dans  l'aorte,  sur  le  cheval. 
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Fig.  350.  Rapports  de  la  pression  dans  le  ventricule  et  dans  l'aorte,  sor  le  sehcflia. 


cule  gauche  et  dans  l'aorte  d'un  cheval  est  très  simple  :  il  suf- 
fit, g  se,  de  faire  passer  la  sonde  du  ventricule  dans  l'aorte,  au 
moyen  d'une  traction  légère.  Sur  le  schéma,  la  même  méthode  n'est 
pas  possible,  car  ce  sont  deux  sondes  différentes  qui  plongent  dans 
ces  deux  cavités.  J'ai  employé  un  moyen  détourné  pour  trans* 
mettre  alternativement  à  un  même  manomètre  inscripteur  la  près- 

l.  Voycîf,  pour  les  détails  de  l'expérience,  Trat.  lab.,  1. 1,  p.  80. 
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sion  intra-ventriculaire  et  la  pression  intra-aortique^  Le  tracé 
ainsi  obtenu  (fig.  350]  est  tout  à  fait  comparable  à  celui  qu'avait 
donné  l'expérience  sur  le  cheval. 

La  théorie  faisait  prévoir  que  plus  la  vitesse  avec  laquelle  le 
sang  passe  du  ventricule  dans  l'aorte  est  grande,  plus  cela  im- 
plique d'inégalité  entre  les  deux  pressions,  et  de  supériorité 
de  celle  du  cœur  sur  celle  des  artères.  Le  schéma  confirme  de 
tous  points  cette  supposition  qui  se  vérifie  également  dans  les 
expériences  faites  sur  les  grands  animaux. 


IfliltatloH  des  (roubles  tnécaniqHes  de  la  clrenlatloo  dans  les 
lésions  des  oriflees  dn  coBnr. 


g  526.  —  Pour  altérer  le  jeu  des  valvules,  ou  pour  rétrécir  les 
orifices  auriculo-ventriculaires,  ou  artériels,  j'emploie  dé  petits 
appareils  de  formes  variées  qui,  introduits  comme  les  sondes 
manométriques  par  un  des  tubes-vaisseaux,  glissent  à  frotte- 
ment dans  le  tube  qui  leur  a  livré  passage  et  peuvent  s'enfoncer 
jusque  dans  les  orifices  du  cœur.  La  figure  351  monte  un  de  ces 
petits  appareils  destinés  à  empêcher  la  clôture  des  valvules  sig- 

1.  Je  disposai  sur  le  schéma  un  tube  qui,  partant  de  l'intérieur  du  ventricule,  ame- 
nait au  dehors  la  pression  du  liquide  intra-ventriculaire  ;  puis,  réunissant  ce  tube  avec 
Vutk  de  ceux  qui  correspondent  aux  artères,  je  les  fls  aboutir  tous  deux,  à  la  manière 
des  branches  d'un  Y,  à  un  troisième  conduit  qui  aboutissait  à  un  spkygmoscope  ou 
à  un  manomètre  élastique.  Je  pris  soin  de  donner  le  moins  de  longueur  possible  à 
ces  conduits,  afln  d^éviter  les  résistances  à  la  propagation  de  la  pression,  et  les  effets 
de  la  vitesse  acquise  d'une  longue  colonne  de  liquide.  Enfln,  saisissant  entre  les  doigts 
les  deux  branches  du  tube  bifurqué,  je  comprimai  tour  à  tour  chacune  d'elles,  de  telle 
sorte  que  le  manomètre  recevait  exclusivement,  tantôt  la  pression  ventriculaire,  tantôt 
la  pression  artérielle.  On  devait  obtenir  ainsi  des  effets  identiques  à  ceux  qui  s*ob- 
fervaient  sur  le  cheval,  quand  la  sonde  exploratrice  de  la  pression  passait  alternali- 
vement  du  ventricule  dans  l'aorte,  ou  de  l'aorte  dans  le  ventricule. 

L*expérience  conflrma  ces  prévisions  et  les  tracés  obtenus  sur  le  schéma  avec  les 
tubes  alternativement  ouverts  on  fermés  sont  tout  à  fait  comparables  à  ceux  que  l'on 
obtient  sur  l'animal  vivant.  La  seule  différence  consiste  en  une  ondulation  légère 
que  présentent  les  courbes  du  schéma  à  l'instant  ob  Ton  pince  un  des  tubes  en  même 
temps  qu'on  relâche  l'autre ^ 

Au  point  A,  dans  les  deux  figures  349  et  350,  la  courbe  change  de  caractère,  ses  mi- 
ftima  ne  tombent  plus  aussi  bas;  c'est  le  moment  où  le  tracé  aortique  succède  au 
tracé  ventriculaire.  Or,  à  ce  moment,  les  maxima  de  la  pression  aortique  sont  on 
peu  moins  élevés  que  ceux  de  la  pression  intra-ventriculaire.  Celte  légère  différence 
de  pression  est  la  conséquence  naturelle  du  sens  dans  lequel  se  fait  le  courant  sanguin 
celui-ci  ne  peut  aller  que  d*unc  pression  plus  forte  à  une  prcssiotl  plus  faible,  §  80. 
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moïdes  de  Taorte.  L'instrument  est  formé  d'une  petite  carcasse 
de  fil  de  fer  analogue  à  celle  qui,  dans  les  sondes  manométriques, 
soutient  la  membrane  élastique.  Cette  pièce  est 
portée  par  une  tige  qui  passe  à  travers  un  tube- 
artère  G,  représentant  une  carotide  par  exemple; 
ce  tube  est  lié  sur  la  tige  pour  empêcher  l'issue 
du  liquide,  tout  en  permettant  les  glissements 
destinés  à  conduire  lïnstrument  à  travers  les 
valvules  sigmoldes.  Une  fois  introduite  dans  un 
orifice  du  cœur,  cette  pièce  empêche  Tocclusion 
des  valvules ,  et  produit  des  insuffisances  plus 
ou  moins  prononcées  suivant  qu'où  l'engage 
plus  ou  moins  profondément  entre  les  lèvres 
des  valvules. 

Pour  obtenir  le  rétrécissement  des  orifices  ar- 
lériels  du  cœur,  il  suffit  de  pincer  les  tubes  qui 
représentent  l'aorte  ou  l'artère  pulmonaire;  on 
crée  ainsi,  à  volonté,  un  rétrécissement  plus  ou 
moins  complet  de  ces  vaisseaux.  Le  rétrécisse- 
ment des  orifices  auriculo-ventriculaires  s'ob- 
tient en  invaginant  avec  le  doigt  la  paroi  de 
l'oreillette,  de  manière  à  obturer  plus  ou  moins 
Toritice;  Tinsuffisance  auriculo-ventriculaire,  en 
introduisant  un  instrument  pareil  à  celui  de  la 
figure  351,  mais  dont  la  tige  traverse  l'oreillette  pour  sorUrau 
dehors,  d'où  l'on  peut  l'engager  dans  les  valvules  ou  la  retirer*. 


Fig.  3SI.  Disposition 
employée  pour  pro- 
duire une  insuffi- 
sance aortique  sur  le 
schéma. 


1.  La  contraction  ou  le  rel&chement  des  capillaires  sont  imités  au  mojen  de  pinces 
compression  placées  sur  les  tubes  étroits  cg  et  cp  qui  réunissent  les  artères  aux  veines 
dans  les  circuits  de  la  grande  et  de  la  petite  circulation.  On  augmentera  à  sa  guise 
Tétroitesse  du  passage  du  sang  en  comprimant  un  nombre  variable  de  tubes.  Quand 
on  veut  produire  subitement  un  resserrement  ou  un  rel&chement  des  capillaires 
généraux  ou  pulmonaires,  on  emploie  une  tige  de  bois  flexible  dont  les  deux  exlré^ 
mités,  serrées  au  moyen  de  vis  de  rappel  contre  la  table  de  Tappareil,  élreignent  plus 
ou  moins  tous  les  tubes  capillaires.  Il  est  aisé  d'effectuer  ainsi,  d'un  seul  coup,  le  resser* 
rement  ou  Je  rel&cbement  général  des  capillaires. 

Les  changements  de  l'élasticité  de  l'aorte  s'imitent  en  enveloppant  le  tube  aortiqos 
avec  des  bandelettes  d'une  étoffe  inextensible.  Ces  bandelettes,  enroulées  en  spiialc 
autour  de  Taorte,  peuvent  laisser  découverte  une  étendue  plus  ou  moins  grande  de  la 
paroi  élastique,  ou  la  recouvrir  complètement  si  les  tours  de  spire  sont  d'un  plus  petit 
pas.  Dans  ce  dernier  cas,  l'aorte  est  à  peu  près  complètement  inextensible. 

La  fréquence  dos  mouvements  du  cœur  se  règle  par  la  vitesse  du  moteur  hydraulique 
au  moyen  duquel  le  schéma  est  mis  en  mouvement.  C'est  un  moteur  du  système 
Schmidt,  ou  parfois  un  moteur  cicctriquc.  L'irrégularité  des  mouvements  du  cœur  m 
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J'ai  public  fan  dernier*  les  résultats  que  m'a  donnés  le  scliéma 
de  la  circulation  quand  il  s'est  agi  d'imiter  les  effets  mécaniques 
des  altérations  valvulaires  du  cœur.  Je  me  bornerai  seulement  à 
montrer  les  efTcts  produits  sur  le  cœur  et  sur  lepouls  par  deux  des 


Fîg.  35'i.  Reproduction  de  l'indu ffisance  aorlique  sur  le  schéma.  Tracés  de  la  pulsation  du  cœur  PV 
et  du  pouls  arlériel  PR.  L'insufflsaiice  a  ité  produite  dans  la  deuxième  moitié  du  tracé. 


i' >g.  3J3.  Insuflisance  mitrale  sur  le  sclièma.  Tracés  de  la  pulsation  du  cœur  PV,  et  du  poul;» 
artériel  PR.  I /insuflisance  a  été  produite  dans  la  deuiième  moitié  du  truco. 


lésions  les  plus  communes  des  orifices  du  cœur  :  l'insuffisance  aor- 
lique (fig.352)  et  rinsuffisancc  milralc(fig.353).  Il  esta  peine  néces- 

Kaurait  élrc  imilée  avec  ces  aj)parcil8.  Les  ancvrysnics  do  Taorte  ou  des  artères,  avec 
les  diflérenles  formes  qu'ils  prcsenlcnl,  peuvent  être  imités  au  moyen  de  poches  do 
caoutchouc  d'élasticité,  de  forme,  de  capacité  variables.  Ces  poches  communiquent  avec 
les  vaisseaux  artériels  ou  veineux  par  des  oriflces  dtNerscment  disposes,  de  manière 
à  réaliser  la  disposition  qu'une  tumeur  présente  avec  les  vaisseaux  dans  les  dilTérenles 
formes  d'anévrysmcs. 

Les  rétrécissements  vasculaires  localisés  s'obtiennent  par  des  appareils  compres- 
seurs. Des  sthéloscopes  appliqués  sur  ces  rétrécissements,  comme  dans  la  figure  3i;i, 
d'autres  fois  sur  les  oriliccs  du  cn»ur  ou  sur  les  anévrysmcs,  pcrmelteut  de  saisir  les 
caractères  des  bruits  de  souffle  qui  se  produiiicut  dans  ces  diflércnls  cas. 

1.   Trav,  lab,j  t.  IV,  p.  234. 

MAREY,  Circulalioli.  'iG 
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saire  de  faire  ressortir  les  analogies  frappantes  de  ces  tracés  avec 
ceux  qu'on  obtient  dans  les  lésions  similaires  d'un  cœur  véritable. 

g  5i7.  —  Jj  insuffisance  aortique  était  à  peine  produite  (fig.  352), 
que  la  chute  de  pression  artérielle  se  manifestait  avec  les  grandes 
pulsations  du  pouls  de  Gorrigan.  En  même  temps,  le  ventricule 
présentait  une  réplélion  plus  forte  et  plus  rapide  pendant  sa  dia- 
stole, ce  qui  est  le  caractère  doniinant  de  la  pulsation  du  cœur 
dans  Tinsuffisance  aortique,  g  490.  Enfin  le  signe  que  Renaut  a 
constaté,  et  qui  consiste,  g  492,  en  une  apparition  des  effets  de 
l'oreillette  dans  le  tracé  du  pouls,  s'observe  en  &  o'  et  o'  o". 

g  528.  —  L'insuffisance  mitrale  a  été  imitée  (fig.  353).  Le  pouls  a 
faibli  subitement;  la  tension  moindre  de  l'artère  tenait  au  volume 
moindre  des  ondées  ventriculaires.  Le  dicrotisme  n'a  cependant 
pas  augmenté;  il  était  du  reste  très  fort  avant  la  production 
de  la  lésion  valvulaire. 

Du  côté  de  la  pulsation  du  cœur,  sommet  aigu  décrit  par  Tridon; 
ascension  plus  lente  de  la  courbe  de  la  pulsation.  L'évacuation 
trop  facile  du  ventricule  du  côté  de  l'oreillette  produit  rinclinaison 
du  plateau  systolique  e'  e.  Il  faut  noter  également  que  les  effets  de 
Toreillette  o  o  sont  exagérés  dans  le  tracé  ventriculaire,  caractère 
qui  s'explique  bien  par  ce  que  Ton  a  dit  g  348,  mais  dont  Texis- 
tence  est  à  vérifier  sur  le  vivant. 


Meprodacdoo  de  certalneit  Irréf^larliéH  périodiques  du  pouls 
■nr  le  •ehénui. 

g  529.  -^  Recueillant  un  jour  des  tracés  du  pouls  sur  le  schéma, 
tandis  que  je  faisais  varier  la  tension  artérielle,  je  m'aperçus 
qu'il  se  produisait  dans  le  sphygmogramme  des  irrégularités 
périodiques.  Toutes  les  trois  pulsations,  il  y  en  avait  une  plus 
faible,  au  cœur  et  aux  artères.  La  tension  artérielle  était  forte 
par  suite  de  la  clôture  presque  complète  du  passage  intermé- 
diaire aux  artères  et  aux  veines ,  passage  qui  représente  le 
système  capillaire.  Pensant  que  ces  irrégularités  étaient  produites 
par  un  reflux  du  liquide  à  travers  la  valvule  mitrale  de  rappareil 
sous  l'influence  d'une  tension  artérielle  trop  forte,  je  fis  baisser 
peu  à  peu  cette  tension  en  ouvrant  graduellement  les  capillaires^ 
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Alors  le  rythme,  de  Tirrégularité  changea  ;  la  période  en  devint 
plus  longue  :  au  lieu  de  deux  pulsations  entre  chacun  des  reflux, 
il  y  en  eut  trois,  puis  quatre,  puis  cinq  et  six;  enfin  il  n'y  en  eut 
plus  du  tout  et  les  mouvements  reprirent  leur  égalité  ordinaire*. 


v^        r^ 


-A— - 


k      . 


A     Xa/- 


A  J\   / 


^  V 


Fig.  Zi\.  PulsatioDs  du  cœur  et  pouls  artériel  du  schéma.  A  A,  irrégularités  produites  par  reflux 
mitral  quand  la  teasion  était  trop  forte. 


La  figure  354  est  une  réduction  héiiographiquedu  tracé  qui  s'in- 
scrivait pendant  la  période  irréguliëre  des  mouvements.  La  petite 
pulsation  du  cœur  n'envoyait  presque  rien  dans  les  artères  et  le 
pouls  y  était  avorté.  Voulant  m'assurer  que  l'excès  de  tension  arté- 
rielle provoquait  Tinsuffisance  mitrale  en  forçant  la  résistance  de 
la  valvule  Je  recueillis  (fig.  355)  un  tracé  dans  lequel  les  pulsations 
artérielles  étaient  un  peu  plus  amples,  et  je  vis  que  la  pres- 
sion s'élevait  de  la  première  à  la  seconde  pulsation,  pendant  le 
rythme  régulier,  et  que  par  conséquent  la  pulsation  avortée  arri- 


Fig.  355.  Accroissement  de  tension  artérielle  qui  précède  les  pulsations  avortées  par  reflux 

sur  le  schéma. 


vait  au  moment  de  la  pression  la  plus  forte.  En  recueillant  des 
tracés  où  la  période  des  irrégularités  était  plus  longue,  je  vis 
que  la  même  élévation  graduelle  de  la  pression  s'observait  jus- 
qu'à la  pulsation  avortée;  à  la  suite  de  celle-ci  la  pression  arté- 

1.  Un  molcuir  hydraulique  provoquait  le»  mouvemcnls  du  schéma;  aucune  inégaliU 
de  force  ne  pouvait  se  produire  primitivement  du  côté  de  ce  moteur. 
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rielleb^issait*  pour  remonter  encore  jusqu'à  un  reflux  nouveau. 
Ce  phénomène  se  produisait-il  sur  le  malade  dont  le  ix)uls  el  la 
pulsation  cardiaque  sont  représentés  ((Ig.  356)?  Des  reflux  inter- 
(nittents  se  faisaient  par  la  valvule  mitrale,  ainsi  qu'on  en  pouvait 


-n_/x,_A^r\-rv. 


S'ig.  3J6.  Irrégularilés  périudiqucs  du  cuur  probablement  par  reflux  à  travers  la  valvule  mitrale. 

juger  par  rausculialion.  Il  est  difficile  de  se  prononcer  sur  la 
véritable  signiGcalion  de  ce  tracé,  à  cause  de  la  faible  amplitude 
des  pulsations  artérielles,  mais  on  reconnaît  nettement  dans  la 
ligure  357  cette  élévation  graduelle  de  la  pression  du  sang  entre 


•  l'ig.  3ô7«  Llévatiutt  graduelle  de  la  pression  du  sang  entre  deux  pulsations  avortées  dans  les 
irrégularités  périodiques  du  pouls  chez  les  vieillards. 


chacune  des  pulsations  avortées.  Ces  irrégularités  rythmées,  si 
fréquentes  chez  les  vieillards,  doivent  être  favorisées  par  la  perte 
d'extensibilité  des  artères  el  par  Thypertrophie  du  cœur. 

1.  L'ubaisscmcnl  de  la  pression  au  momcnl  de  la  pulsalion  avorloc  tient  à  ce  que 
récoulemenl  du  sang  arljriel  à  Iravcrd  les  capillaires  n'est  point  compensé  [lar  onc 
onJéé-cardiaqnc  de  volume  suffisant. 


KTN. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE 


DES   MATIÈRES 


Accéléraicurs  (Nerfs),  Gl. 

Accélération  du  cœur  par  la  chaleur,  48. 

Accoulumance  aux  excitants,  378. 

Activité  dans  les  maladies,  547. 

Adaptation  de  la  contraclilité  vasculairc 
à  la  pression,  381.  —  A  la  pesanteur. 
382. —  Dans  les  inflammations,  61^. 

Adynamique  (Choléra),  594.— État:  abais- 
sement de  la  température,  592. 

Air  comprimé,  445.  —  Introduit  dans  les 
veines,  416. 

Aisselle.  Ses  variations  de  température, 
588. 

Alcool  abaisse  la  température,  590. 

Algidité,  558.  —  Espèces  diverses,  580. 
—  Locale,  608.—  (État  de  la  circulation 
dans  1'),  576.— (Vomissements  dans  P). 
577. 

Alternances  de  dilatation  et  de  resserre- 
ment des  vaisseaux,  381.  —  Des  tempe- 
ratures  superûcielles  et  profondes,  502. 

Altitude  modifie  le  pouls,  430. 

Ammoniaque  resserre  les  vaisseaux,  491. 

Amplitude  des  variations  de  la  tension 
artérielle,  185.  —  Des  systoles  du  cœur 
suivant  leur  fréquence,  183.— Des  sphyg- 
mogrammes,  279. 

Analyse  des  tracés  cardiographîques,  93. 
^  D'un  tracé  du  pouls,  266. 

Anémie,  relâche  les  vaisseaux,  383.  — 
Locale,  608. 

Anévrysme,  pulsation  de  la  tumeur,  635.— 
(Modication  du  cours  du  sang  par  V), 
6:U).  —  Retard  du  pouls  en  aval,  631, 
631.  —  Forme  du  pouls  en  amont, 
637.—  En  aval,  631.  -r- Effet  de  la  res- 
piration sur  le  pouls  en  aval,  643.  — 
(Souffle  des),  644.  —  Effets  de  la  com- 
pression et  du  relâchement,  640.  —(Dia- 


gnostic de  r),  639.  —  (Évolution  et  trai- 
tement des),  645.  —  (Schéma  de  T),  632, 

—  De  l'aorte,  640.  —  Artério-veincux, 
657.  —  Cirsoïde,  644. 

Antagonisme  des  températures  superfi- 
cielle et  profonde,  502.  —  De  la  musca- 
rîne  et  de  l'atropine,  487. 

Antiar,  492. 

Aortique ,  insuffisance  ,  rétrécissement. 
(Foy.  ces  mots.) 

Appareil  cardiographique,  87.  —  A  mesu- 
rer l'élasticité  des  artères,  160.  —  In- 
scripteur  des  ondes,  232.—  De  la  vitesse 
du  sang,  300.  310.  —  Des  changements 
de  volume  des  organes,  199,  200.  -^  — 

—  du  cœur.  204.  —  (technique  des), 
699. 

Arbre  vasculaire,  ses  diamètres,  10. 

Arrêt  du  cœur,  effets  sur  la  pression  vei- 
neuse, 418. par  le  pneumogastrique, 

60. 

Artère  pulmonaire,  sa  pression,  423.  — 
Ses  bruits  de  souffle,  670. 

Artères  (Altération  des),  615.  —  (Dilatation 
des),  197, 617.  —  (Élasticité  des),  138.  — 
(Tension des),  48.  —(Ligature  et  dilata- 
tion des),  627. 

Artères  coronaires,  pression  et  vitesse,  329. 

—  (Circulation  intermittente  des),  523. 
—  Effets  de  leur  ligature,  52. 

Aspiration  thoracique,  412.  —  Dans  les 
veines  de  l'abdomen,  414.  —  Dans  les 
veines  sushépatiques,  529. 

Asthme,  555. 

AUirepsie,  591. 

Atmosphérique  (pression),  444. 

Atropine.  EOets  sur  la  circulation,  489  ;  — 
sur  la  sécrétion  salivaire,  399.  . 

Attitudes  d'un  membre  ;  effets  sur  la  pres- 
sion locale,  438.  —  Sur  la  pression  gé- 


TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES  MATIÈRES. 


726 

nérale,  440.  —   Sur  la  fréquence   du 
pouU,  340. —  Sur  la  position  du  cœur, 
437. 
Auriculo-ventricolaires  (Tolvules),  101.  — 
Lésions,  682. 

uscultation  physiologique  du  cœur,  133. 
—  Pathologique,  551.  —  Combinée  avec 
la  cardiographie,  558. 


fialtements  du  cœur  {Voy,  pulsation).  — 
du  foie,  695.  —  des  Taisseaux  de  Tœil, 
543. 

Bruits  du  cœur,  123.  -^  (caractères  des), 
125.  —  Premiers  b.,  126.  —  Second  b,, 

,  129.  —  Leurs  causes,  128.  —  Leurs  rap- 
ports avec  Taction  du  ventricule,  127. 
—  Leur  dédoublement  normal,  134.  — 
Leur  production  artificielle,  135. 

Bruits  de  soufQe  (Voy.  soufOe). 


Calabarine,  492. 
Calorimétrie,  595. 

Canules  pour  empêcher  la  coagulation  du 
sang,  181. 

Capacités  relatives  des  deux  circulations, 5. 
Capillaire  (circulation),  351 .  —   Vue  au 
microscope,  7, 352.  -^  Ses  troubles,  546. 
—  Sa  cause,  353.  —  Sa  vitesse,  362.  — 
Ses  oscillations,  364.  —  Effets  de  la  pe- 
santeur, 440.~Signes  de  ses  variations, 
364.  —  Dans  les  tissus  comprimés,  361. 
Capillaires,  vaisseaux,  leur  distribution, 
352.  —  Leurs  limites,  351.  —  Leurcon- 
tractilité,  371 .  —  Leurs  excitations  trau- 
matiques,  377.  —  (Pression  dans  les), 
357.  —Mesure  de  la  pression,  360. 
Caractères  particuliers  de  la  circulation 

dans  certains  organes,  521. 
Cardiogramme  d'une  grenouille  vivante, 
95.  —  Dans  les  maladies,  553.  —  Dans 
rinsuffisance  aortique,  676. 
Cardiographie,  86. 

Céphalo-rachidien  (liquide),  585.  —  Son 
rôle  dans  la  circulation  cérébrale,  538. 
Cerveau,  ses  vaso-moteurs,  539.  —  Sa  cir- 
culation dans   la  pensée,  540.  —  Ses 
changements  de  volume,  532.  —  Dans 
TefTort,  534.  —  Son  pouls  veineux,  536, 
Chaleur,  production  chez  les  animaux  à 
sang  froid,  508.  —  A  sang  chaud,  510. 
—  Dans  les  maladies,  591.   —  Dans  la 
rigidité  cadavérique,  599. 
Chaleur  (déperdition  de  la),  690.  — (Cause 
de  la),  497.  —  Soustraction  de  chaleur 
[^  dans  les  maladies,  600. 


Chaleur  superficielle  dans  la  fièvre,  561. 

—  Dans  Talgidité,  —  Dans  Tinflamma- 
tion,611.  —  Dans  les  parties  paralysées, 
613. 

Chaleur  profonde  dans  Talgidilé,  597.  — 
dans  la  flèvre,561.— Dansrinanition,591. 
Chaleur  (Effets  de  la)  (Foy.  Température). 
Chaleur  (Sensation  de),  598. 
Changement  de  volume  des  organes,  365. 

—  En  rapport  avec  la  contraction  des 
vaisseaux,  395.  —  Sous  Pinfluenco  de  la 
respiration,  456.  —  Du  cerveau,  537. 

Choc  du  cœur,  sa  nature,  139.  —  Théorie 
du,  81.  —  (Foy.  Pulsation.) 

Choléra  (courbes  de  température  dans  le), 
592.  —  (Pouls  dans  le),  578.  —  Adyna- 
mique.  594. 

Chromométrie,  4. 

Circulation  artificielle  pour  étudier  la  con- 
tractilité  des  vaisseaux,  384.  —  Pour 
mesurer  le  débit  de  sang,  385.  —  Du 
poumon,  427. 

Circulation  (Forces  dans  la).  10.—  Dériva- 
tive,  352.—  Capillaire  {Voy,  Capillaire). 

Circulation  dans  certains  organes,  521.  — 
Dans  le  cœur,  523.  —  Dans  le  cerveau, 
530,  540.  —  Dans  les  glandes,  528.  — 
Dans  l'intestin,  530.  —  Dans  les  mus- 
cles, 525.  —  Dans  la  rétine,  —  540.  — 
Dans  la  veine  porte,  529. 

Circulation  dans  les  maladies,  545. 

Circulation  veineuse,  405.  —  (Forces  dans 
la).  410.  —  (Action  du  cœur  sur  la), 417. 

—  (Effets  de  la  pesanteur  sur  la),  441. 
Circulation  pulmonaire,  423.  ~  Sa  vitesse, 

425.  —  (Influence  de  la  respiration  sur 
la).   426.  —  Eflets  de  rinsufllation  du 

poumon,  428. Sfes  relations  avec 

la  circulation  générale,  429. (Si- 
gnes extérieurs  de  la),  431. 

Cirsoîdes,  658. 

CirsoYdes  tumeurs,  651. 

Cœur  (Anatomie  du),  6.  —  (Auscul- 
tation du),  5,'>8.  —  (Bruite  du),  (Voy. 
Bruits).  —  (Circulation  du),  523. 

Cœur, déplacements  parles  attitudes,  437. 

—  Par  la  respiration,  453. 
Cœur  artificiel,  138. 

Cœur  (état  électrique  du),  25. 

Cœur  (excitabilité  inégale  du),  42. 

Cœur  (excitations  du),  35.  —  Électriques, 
38.  —  Traumatiques,  36.  --  (ExciUtioo 
latente  du),  27, 43. -(Tétanos  du),  45. 

Cœur  (Insensibilité  du),  37. 

Cœur  (Force  actuelle  du),  69.  —  Force 
et  travail,  66. 

Cœur  (fréquence  du),  331. 

Cœur,  lésions  organiques,  665.  —  Molli- 
pies,  697. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES  MATIÈRES. 


Cœur  (nerfe  du),  50  —  Intrinsèqaes,  52.  — 
Exirinsèqaes,  5â.  —  Sensibles,  5).  — 
^ccéiéniteurs,  61.  —  D'arrêt,  59. 

Cœur,  mécanisme,  78,  6. 

Cœnr  musculaire  (action  du),  21.  —  Mus- 
culaire onde,  31.  —  (Myographe  du),  23. 

—  (Myographique  pince  du),  40.—  Myo- 
g^rapfae  de  la  grenouille,  106. 

Cœur  (poisons  du),  488. 

Cœur  (pulsation  du),  140. —  Chez  la  gre- 
nouille, 145.  —  du  ccour  droit,  43i.  — 
(Pression  dans  le),  85. 

Cœur,    rel&chement     dlasloliqne,      33. 

—  (Rythme  conservai  ion  du),  44. 
Cœur,   Souffles  dans  les  maladies  {Voy, 

Souffles).— Succession  des  mouvements, 
82.  —  Synchronisme  des  deux,  90.  — 
Systoles  fusionnées,  28. 

Cœur,  Signes  extérieurs  de  son  action, 
139. 

Cœur  (théories  du),  78. 

Cœur  (travail  du),  73.  —  Suivant  la  tem- 
pérature, 78.  —  Suivant  la  pression.  — 
Tendance  à  ruoiformité  du,  347. 

Cccur,  température  (eiïet  sur  le),  513,  46. 

Colique  de  plomb  (Pouls  de  la),  556. 

Collatérales,  leur  dilatation  après  la  liga- 
ture, 264. 

Compensateur  (manomètre),  170. 

Compression  des  anévrysmes,  640.  —  In- 
directe, 645.  —  Des  artères ,  influence 
sur  le  volume  des  organes,  202.  —  Des 
ongles,  452.  —  Des  tissus,  380.  —  Des 
veines,  effets  sur  le  volume  des  organes, 
202. 

Congestion,  604. 

Gontractililé  artérielle,  sa  distribution, 
172.  —  Capillaire ,  37  2.  —  Veineuse, 
407.  —  Vasculaire  mesurée  au  micros- 
cope, 387.  —  (Effets  de  Télectricité  sur 
la),  386.  —  EffeU  de  la  chaleur,  5i  1.  — 
Adaptation  à  la  pression  intérieure,  381. 

—  Comparaison  avec  celle  des  muscles 
striés,  374.  —  (Effets  des  pressions  ex- 
térieures sur  la),  287.  —  Son  râle  pour 
régler  la  température,  508. 

Contraction  musculaire,  effets  sur  la  cir- 
culation, 525. 

Contractions  rythmiques  des  petits  vais- 
seaux, 374.  —  Des  veines,  407. 

Contrepression  sur  les  organes,  449. 

Contrôle  réciproque  des  éléments  de  dia- 
gnostic, 551  .—Du  sphygmographe,  217. 

—  Du  cardiographe,  709. 
Convergence  des  températures  dans   la 

fièvre,  594. 

Corde  du  tympan,  398. 

Coronaires  (Circulation  des) ,  523.^  (Li- 
gature des),  521. 
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Corps  étrangers,  inflammation  qnMIs  pro- 
duisent, 611. 

Couche  immobile  du  sérum,  354. 

Courbes  du  travail  du  cœur,  75.  —  Sui- 
vant la  pression  artérielle,  75.  —  Veî* 
neuse,  77.  —  Des  températures  mor- 
bides, 592.  —  De  la  vitesse  du  sang, 
307.  —  De  la  vitesse  et  de  la  pression, 
311. 

Cours  du  sang,  2.  -^  Son  rétablissement 
après  la  ligature  d'une  artère,  625. 

Curabilité  des  maladies  du  cœur,  554. 


Débit  du  sang  dans  la  circulation  artifl- 
ciclle,  385.  —  Et  vitesse,  leur  distinc- 
tion, 174. 

Décroissance  de  la  tension  artérielle,  15, 
172. 

Dédoublement  des  bruits  du  cœur,  134. 

Déperdition  normale  de  la  chaleur,  497. 

—  dans  les  maladies,  590. 
Déplacement  du  cœur  par  la  respiration , 

453.  —  Du  corps,  ses  effets  sur  la  cir- 
culation, 443. 

Déplélion  systolique  des  ventricules,  100. 

Descente,  période  du  pouls,  273. 

Diagnostic,  nécessité  de  sa  précision,  554. 

—  Contrôle  des  différents  moyens,  551. 
Diastole  ou  relâchement  du  cœur,  22,  33. 

^  Hëplétion  qui  l'accompagne,  101.  — > 

Prétendue  active,  34. 
Diastolîques  (poisons),  492. 
Dicrotisme  du  pouls,  240,  254.  »  Ses 

types  divers,  276.  —  Conditions  qui  le 

favorisent,  273.  —  Pendant  Peffort,  464. 

—  Dans  les  anévrysmes  de  l'aorte,  641 . 

—  des  bruits  de  souffle,  654.  —  Du 
pouls  dans  les  maladies,  273. 

Dilatation  des  artères,  617. 
Doigte  morts,  608. 


Ectopie  du  cœur,  107. 

Effets  croisés ,  vaso-moteurs,  464. 

Effort,  ses  effete  sur  le  pouls,  481.—  Sur 
la  fréquence  du  cœur,  67.  —  Sur  le  vo- 
lume du  cerveau.  534.  —  Sur  la  pres- 
sion veineuse,  414. 

Effort  d'inspiration,  effeU  sur  le  pouls, 
468. 

Élasticité  des  artères,  158.  —  Sa  courbe, 
159, 161.—  Ses  effete  sur  le  cours  du 
sang,  162.  —  Elle  favorise  l'aciion  du 
cœur,  163.  —  Elle  éteint  les  chocs,  167, 
—  Comparée  à  l'élasticité  musculaire, 
166. 
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l^lectriciléj  aciion  sur  les  vaisseaux,  386. 

Ivloclriquo  (sip^al),  41. 

i^lectriques,  variationg  du  coeur,  25.  — 

Excitations  du  cœur,  38. 
lylectromètre  de  Lippmann,  26. 
l;!lôincDls  d'une  pulsation  du  cœur.  266. 
Kmotion,  cflet  sur  la  circulation,  569. 
Eri^otine,  action  sur  les  vaisseaux,  430. 
Kruptives  (ûèvrcs),  572. 
Étranglement  inflammatoire,  610. 
Excitabilité  du  C4Bur,  35.  •—  Ses  incjçali- 

lés,  39.—  (Influence  de  la  température 

sur  V),  46.  —  Des  nerfs  scnsitirs  qui 

réagissent  sur  le  cœur,  472. 
Excitants  divers  des  nerfs,  480. 
Excitation  électrique  du  co»ur.  38,  42.  — 

Latente,  27, 43.— Trauniatique  du  cœur. 

36.  —  Des  capillaires,  377. 
Excitations  successives  du  cœur,  4.'). 
Expériences  physiques  sur  la  circulation, 

18. 
Kxploraleur  de  la  pulsation  du  cœur,  148, 

1  .').'> .  —  Des  ondes  liq u  idos ,  2 2 1 . 


Fiôvrc,  548.  — Définition,  .'>60.  —  (Théorie 
de  la),  .^62. —  (Phénomènes  cardio-vas- 
culaires  dans  la),  .^63.  —  Rougeur  des 
téguments, 562.  —Chaleur,  561.—  Gon- 
_flement  des  extrémités,  562.  —  Fré- 
quence du  pouls,  564.  ^  Forme  du 
pouls,  565.  —  Eruptives,  572.  —  Jaune, 
572.  —  Intermittente,  595.  —  Typhoïde, 
!)67.  —•  Traumatique,  564.  —  Rôle  des 
nerfs  sensitifs,  606.  —  (Tension  dans 
la),  564. 

Flot  de  roreillotle,  717. 

Foie,  sa  circnlation,  529.  —  (Battements 
du),  695.  —  Fait  de  la  chaleur,  500. 

Force  du  cœur,  67.—  Son  utilisation,  72. 
Ses  efTets  sur  la  vitesse  du  sang,  320. 

—  Du  ventricule  à  chaque  instant,  71. 

—  Comparée  dans   deux   ventricules. 
115. 

Fnrce  du  pouls,  279.  —  Illusion  du  tou- 
cher à  cet  égard,  280.  —  Suivant  la 
force  du  cœur,  282,  —  Suivant  le  vo- 
lume de  Tartéro,  284.  —  Suivant  Téloi- 
crnemcnt  du  cœur,  235.  —  Suivant  la 
tension,  268,  291 .  »  Après  une  hémor* 
rhagie,  290.  —  Après  une  intermittence, 
292.  —  Suivant  Tattitude  du  bras,  287. 

—  En  aval  d'une  compression,  287.  — 
D*un  anévrysme,  630. 

Forces  dans  la  circulation,  10,  547.  — 
(Théorie  de  l'oppression  des),  283.— 
Dans  la  circulation  capillaire,  357. 


Forme  du  pouls  dans  Panévnsmc,  G32. 

641. 
Fréquence  des  mouvements  du  cœur,  331. 

—  Suivant  li  température,  332,   597. 

—  Suivant  les  influences    nerveuses, 

331.  —  Influences  qui  la  font  varier, 

332,  349.  —  Variations  diurnes,  350. 

—  Suivant  l'état  de  la  tension  arté- 
rielle, 338.  —  Après  les  hémorrhagies, 
335.  —  Dans  Tefl'ort,  467.  —  Suivant  le 
volume  des  ondées  ventriculaires,  64, 
346.  —  Suivant  Tétat  de  la  circulation 
pulmonaire,  5.50.  —  Suivant  la  presi- 
sion  dans  les  artères  cérébrales,  349. 

—  Ses  rapports  avec  Tamplilude  du 
pouls,  30.  —  Avec  la  vitcfsc  du  sani;, 
298. 

Froid.  Influence  sur  le  cœur,  24.  —  Sur 

les  vaisseaux,  376. 
Fusion  des  systoles,  28. 


Ganglions  du  cœur,  .53.  —  Nerveux  péri- 
.  phériques,  479. 
Gaz  intestinaux,  445. 
Germes  infectants.  .546. 
Glandes  (circulation  des),  528.  ^  Sons- 

maxillaires,  398. 
Globules  du  sang,  leurs  mouvements,  8, 

353. 
Graduation    des  manomètres    élastiques, 

179.  —  Des  sondes,  110. 
Grenouille,  absence  de  vaisseaux  dans  le 

cœur,    51.   —  Myographc   double  du 

cœur,  106. 


lléniodromographe,  307 . 
Hémodromomèlre,  298,  305, 
lléniorrhagie,  resserre  les  vaisseaux,  290. 

—  Ses  eflets  sur  la  force  du  pouls,  790. 

—  Sur  la  tension  artérielle,  193.  —  6u" 
la  fréquence  du  pouls,  335. 

Ilémolachomètre,  304. 
Hoquet,  effets  sur  le  pouls,  564. 
liypcrémie,  604.  — Réie  des  nerfs,  605. 

—  Supprimée  par  la  section  des  nerfs 
sensitifs,  608. 

flypertropliic  du  ventricule  g.  dan^  TaH^^ 
ration  sénile  des  artères,  616. 


Imitation  dés  phénomènes  de  la  circu- 
lation, 15,  713.  —  Des  braits  du  cfpur, 
136.  —  Des  lésions  du  cœur,  674. 

Inanition,  591. 
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Inée,  492. 

Inflammation,  608.  —  Rôle  de  la  cirrala- 
tion,  609.  ~  Sa  théorie,  600.  •—  Étran- 
glement, 610.  —  Résolution,  61 1 . 

innervation,  (voy.  nerfs) . 

Inccriptcurs  appareils,  699. 

Inscription  simultanée  de  la  vitesse  et  de  la 
pression,  327.  -^  Du  cœur  et  du  pouls, 
553.  ^  Des  températures,  504.  —  Du 
cœur  et  du  pouls  sur  le  schéma  en 
imitant  les  lésions  valvulaires.  686, 723. 

Insensibilité  du  cœur. 

Inspiration  ralentit  le  cœur,  403. 

Insuffisance  aortique,  672.  —  (Pouls  dans 
T),  677.  —  Sur  le  schéma,  67ô.  —  (Pul- 
sation du  cœur  dans  T),  673.  —  (Souffle 
dans  T),  673.  —  Hypertrophie  de  l'o- 
reillette, 680. 

Insufflsance  milrale,684.  —  Reproduction 
sur  le  schéma,  721 . 

Insuffisance  pulmonaire,  G80. 

Insuffisance  tricuspidc,  693,  66. 

Insoffiation  pulmonaire,  428. 

Intermittence  du  pouls,  466,  621.  —  De 
la  circulation  des  coronaires,  523. 

Intestinale,  circulation,  530. 

Intrinsèque,  innervation  du  cœur,  52. 

Irrégularité  du  cœur  du  chien,  462.  — 
Du  pouls  sénile,  621.  —  Du  cœur  dans 
rinsuf.  mitrale,  690.  —  Du  cœur,  sui- 
vant la  respiration,  556.  «^Périodique 
du  schéma,  724. 
'  Ivrognes  (refroidissement  des),  590. 


Kymographion  de  Ludwig,  177. 


Ligature  du  cœur,  53.  —  D'artt^res,  624. 

—  De  veines,  368, 
Ligne  d'ensemble  d'un  tracé,  264. 
Liquide  céphalo-rachidien,  535. 
LocoHiotion  artérielle,  195. 
Loi  des  vitesses  et  des  pressions  dans  les 

conduits,  1 1 . 


Maladies  (Circulation  dans  les),  545.  — 
(Température  dans  les),  584.  •—  Pro- 
duction de  chaleur,  531. 

Maladies  da  cœur,  555. 

Manomètre,  169.  —  Compensateur,  169. 
Métallique,  180.  —  (Graduation  des), 
179.  —  (Calibre  des),  182.  —  Relié  à 
un  tambour  à  levier,  178.  —  Pour  étu- 
dier les  resserrements  vasculaires,  473^ 


392,  394,  39:i.  —  Appliqué  aux  veines, 
394.  —  Aux  artères  et  aux  veines,  396. 
—  Insuffisance  du  man.  seul,  482. 

Mastication,  effets  sur  le  cours  du  sang, 
319. 

Maximum  de  pression  ventritulaire  et 
aorliqttet5  et  718. 

Mécanisme  du  cœur,  6,  78.  —  de  la  pul- 
sation du  cœur,  140.  —  du  pouls,  225. 

Mesure  de  la  force  élastique  des  artères, 
168.—  Do  la  force  des  ventricules,  70.— 
De  la  pression  dans  le  cœur,  1 10.  —  Dans 
les  capillaires,  3dO.  —  De  la  quantité 
du  sang,  4 . 

Microscope  (circulation  capillaire  vue  au), 
7,  352.  —  ConlracUlité  capillaire  me- 
surée avec  le),  372,  387. 

Microscopique  (poly^raphe),  257. 

Mitral  (rétrécissement),  691. 

Mitrale  (insuffisance),  685. 

M  il  raies  (lésions],  682. 

Mort  (Changement  de  tempérât  :rc  après 
la),  599. 

Mouvements  du  rœur,  succession ,  82, 
107.  —  Des  ondes,  240. 

Muscarinc,  487. 

Muscles  ((Circulation  dans  les),  524. 

Musculaire  (action),  seconde  les  valvules, 
409,  —  Abaisse  la  tension  artérielle, 
344. 

Myographo  du  cœur,  23.  —  Double,  106. 

Myograpiiiquc  (Pince),  40. 


N 


Négative  (Pulsation),  154. 

Nerf  dépresseur,  477. 

Nerf  érecteur,  400. 

Nerfs  du  cœur,  50.  —  Accélérateurs,  61. 
—  D'arrêt,  59,  —  Intrinsèques,  50.  — 
Extrinsèques,  55.  —  Sensibles,  64. 

Nerfs  vaso-moteurs,  388,  400.  (Voy.  Vaso- 
moteurs.  —  Vaso-constricteurs,  391.  — 
Splanchniques,  478. 

Nerveuses  (influsnces)  sur  le  pouls,  331 1 

Nitrite  d'amyle,  491 . 

Numération  des  globules,  4. 


Oblitération  artérielle,  623. 

Œdème,  613. 

Œil  (Pulsation  des  vaisseaux  de  T),  5'i3. 

Onde  musculaire  du  cœur,  31.  —  Liquide 
dans  les  tubes  élastiques,  228.  —  (In- 
scription des),  232.  —  Dans  les  tubes 
branchés,  235.  —  Aortiques»  244.  — 
Retentissement  dans  le  ventricule,  249, 
244.  —  Centrifuge  de  dicrotisme  ,  250. 
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—  Onde  syslolique  da  pouls,  271.  — 
Dans  la  petite  circulation,  w[ 

Oreillette,  sa  subordination  au  ventri- 
cule, 21.  —  Ultimum  moriens,  bl.  — 
Rapports  de  succession  avec  les  mouve- 
ments du  ventricule,  97.  —  Ses  eflcts 
dans  les  cardiogrammes,  101.  —  (Pres- 
sion dans  T),  114.  —  Hypertrophie  dans 
rinsufOsance  aortique,  680.  —  (Plot  de 
r),  717.»  Signe  de  sa  réplétion,  716. 

Organes  (Changements  de  volume  des), 
365.  —  (Pouls  des),  367. 

Oscillations  du  sang  dans  les  artères,  227, 

I.  —  du  liquide  dans  les  tubes  élastiques, 
229. 


Pâleur  dans  Talgidité,  576. 

Paralysie  (Circulation  dans  la)  63. 

Parasites  dans  TinÛammation,  B12. 

Passivité  dans  les  maladies,  547. 

Pensée,  son  action  sur  la  circulation  cé- 
rébrale, 540. 

Pesanteur,  ses  effets  sur  la  position  du 
cœur,  437.  —  Sur  la  circulation  dans 
le  cœur,  443.  —  Sur  la  circulation  gé- 
nérale, 437.  442.  —  Sur  la  pression 
artérielle,  438.  —  Sur  la  circulation  ca- 
pillaire, 482.  —  Sur  la  circulation  vei- 
neuse, 441.  —  Seconde  Taction  des 
valvules  veineuses,  409. 

Phase  do  moindre  excitabilité  du  cœur, 
49.  —  Systolique  et  diastolique  du 
cœur,  266.  —  Du  pouls.  —  D'inégale 
vitesse  de  la  circulation  coronaire,  523. 

Phlébartéries,  655. 

Piézomètre,  12. 

Pilocarpine,  492. 

Pince  myographique  du  cœur,  40. 

Plateau  du  pouls,  269.  —  Sénile,  620. 

Plèvre  (Pression  négative  de  la),  447. 

Plongeur,  44. 

Pneumogastrique,  action  sur  le  cœur,  60. 

—  Son  excitation  latente,  57.  —  Action 
de  ses  branches  sur  le  cœur,  56.  — 
Sur  la  pression  artérielle,  348. 

Pneumographe,  709. 

Pneumonie,  569. 

Pointage  des  bruits  du  cœur  sur  les  car- 
diogrammes, 127. 

Poisons  du  cœur,  492.  —  Des  vaisseaux, 
494.  —  Leurs  effets  complexes,  387, 
484.  —  Diastoliques,  492.  —  Systo- 
liques ,  489.  —  Leurs  effets  successifs, 
486.  —  Effets  suivant  la  dose,  485.  — 
Suivant  la  rapidité  d'absorption,  486. 

—  Phase  de  leur  action,  487.  —  Effets 
sur  la  circulation,  469. 


Polygraphe  à  bande  sans  fin,  150.  — 
Nouveau,  705.  —  Microscopique,  709. 

Pouls  (Mécanisme  du),  225.  —  I  ne 
dépend  pas  de  la  dilatation  arté- 
rielle, 207.  —  (ClassîQcation  du),  261. 

—  (Anciennes  représentation  du; ,  263. 

—  Ses  caractères  graphiques,  258.  — 
Ses  éléments ,  266.  —  (Ascension  du), 
267.  r-  (Descente  du).  273.  —  Sa  phase 
systolique  27 1 .  —  Sa  phase  diastolique, 

—  Son  sommet,  269.  —  Sa  ligne  d'en- 
semble, 264.  —  Des  différents  artères 
de  rhomme,  260,  225.  —  Chez  le  che- 
val ,  259.  —  Sa  reproduction  artifl- 
cielle,  206,  291.—  (Amplitude du),  281. 
(Force  du),  279. 

Pouls  dicrote,  240,  254,256,  276.  — (Onde 
du),  240.—  Polycrote,  275.—  (Rebondis- 
sement systolique  du).  277. 

Pouls  différent,  642. 

Pouls,  fréquence,  suivant  la  température 
centrale,  597,  277.  [Voy.  Fréquence  des 
mouvements  du  cœur.) 

Pouls  dans  les  maladies  (Voir  celle-ci). 

Pouls,  sa  forme  sénile,  618. 

Pouls  des  organe^,  367,  369.  —  Analogie 
avec  celui  de  Tanévrysme,  637.  —  Sous 
rinflucnce  d'une  compression,  450.— 
Modifié  par  Taction  musculaire,  556. 

Pouls  modifié  par  la  respiration.  —  L'ef- 
fort, 464.  —  U  toux,  463.  —  Le  ho- 
quet. 464.  —  Les  atliiudes,  439.  - 
L'action  musculaire. 

Pouls  nasal,  435. 

Pouls  récurrent  des  artère»  obi  itérées,  638. 
448.  —  Retour  au-dessous  des  liga- 
tures, 628.  —  Par  Tarcade  palmaire, 
629. 

Pouls  (Retard  du),  226.  —  (Condition  da 
retard  du),  236.  —  Sur  le  schéma,  236. 

—  Après  la  ligature,  624. —  Sous  l'ané- 
vrysme,  631. 

Pouls  trachéal,  435. 

Pouls  veineux,  419,  421.  —  Des  jugu- 
laires, 419.  —  Dans  l'insuffisance  Iri- 
cuspide,  694.  —  Du  cerveau,  536. 

Pouls  vite  ou  lent,  282. 

Poumon  (Circulation  artificielle  du),  437. 

Pression  artérielle  au  manomètre ,  397. 
114.  —  Constante  et  variable  «  183.  - 
Artérielle,  influence  de  la  pesanteur, 
438.  —Delà  respiration,  457.  -Éléva- 
tion en  amont  d'un  muscle  conlracté, 
525.  —  Influence  sur  le  cœur,  75. 

Pression  aortique,  rapport  avec  la  prei* 
sion  ventriculaire,  116,  119. 

Pression  dans  les  tubes,  13. 

Pression  dans  le  cœur,  85»  110.  -  N^* 
tive,  112.  —Dans  roreilletle,  Hi- 
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Maiimom  dans  le  cœur,  115.  —  Yen-; 
triculaire  el  aortique  sur  le  schéma,  718. 

Pression  dans  les  capillaires,  3â7,  359. 
-^  Sa  mesure,  360. 

Pression  atmosphérique^  ses  effets  sur  la 
circulation,  444. 

Pression  extérieure,  influence  sur  la  cir- 
culation, 437,  443. 

Pression  intérieure,  effets  sur  les  petits 
vaisseaux,  381. 

Pression  intra-cr&nienne.  effets  rur  le 
cœur,  349. 

Pression  veineuse,  411.  —  Effets  sur  le 
travail  du  cœur,  77.  —  Dans  les  veines 
du  thorax,  412.  —  Dans  les  veines 
caves,  420.  —  Dans  les  veines  sus-hé- 
patiques, 415.  ~  Dans  la  veine  porte, 
416.  —  (Effets  de  la  respiration  sur  la), 
414,  415.  —  (Influence  du  cœur  sur  la), 
418. 

Pression  et  vitesse  du  sang,  321.  —  Dans 
les  artères  coronaires,  329. 

Présystolique,  souffle,  684. 

Production  de  chaleur  chez  les  animaux  à 
sang  froid,  508.  —  A  sang  chaud,  510. 

—  Dans  les  maladies. 

Pulmonaire  (artère),  son  insufllsance,  681. 

—  Souffles  de,  670,  ^  Circulation,  423. 
Pulsation  du  cœur,  97.  —  Son  siège,  99. 

—  Du  cœur  droit,  431 . — Son  mécanisme, 
139,  145.  —  (Exploration  de  la),  184.  — 
Inscription ,  151 ,  144,  146.  —  Types 
divers,  152.  ^  Sur  la  grenouille,  95, 
145.  —  Sur  le  chien,  156.  —  Sur  les 
petits  animaux,  154.  —  Sa  force,  sui- 
vant sa  tension  artérielle,  249.  —  (Re- 
production do  la),  142. 

Pulsation  du  cœur  dans  les  maladies.(Foi/. 

celle-ci). 
Pulsation  négative  du  cœur,  147, 153.  — 

Explorée  par  la   trachée,  435.  —  Des 

veines  de  la  rétine,  453. 
Pulsation  des  organes.  (Voy,  Pouls  des 

organes.) 
Pulsations  bifurquées  du  cœur,  250. 
Pulsations  cérébrales,  333,  337. 


Quantité  de  sang  dans  l'organisme,  3. 
Quinine,  action  sur  le  cœur,  492. 


Ralentissement  du  cœur  dans  les  inspira- 
tions, 463. 

Rapports  des  bruits  du  cœur  à  ses  mouve- 
ments, 127.  —  De  la  vitesse  à  la  pres- 
sion du  sang,  321 


Réaction  des  vaisseaux  aux  excitants,  378. 

Rebondissement.  Voy.  Dicrotisme. 

Rectum  (Température  du),  549. 

Récurrent  (pouls),  448. 

Réflexes  cardiaques, 470,  47 1 .  —Suivant 
Texcitabilité  des  nerfs  sensitifs.  473.  — 
Vasculaires.  473.  —  Leur  retard,  476. 
—  Vaso-constricteurs,  474.  —  Par  le 
bout  central  du  pneumogastrique,  476. 
—Ayant  pour  centres  les  ganglions,  479. 

Réfractaire,  phase  du  cœur,  43. 

Refroidissement  par  Palcool,  502.  —  Par 
la  section  des  vaso-moteurs,  590. 

Régularité  du  pouls,  278. 

Régulateur  de  la  température  par  les  va- 
so-moteurs, 511,  514. —  Compense  les 
influences  extérieures,  516.— Compense 
la  production  inégale,  516. — Fonctionne 
mal,  517. 

Relâchement  du  cœur  par  le  pneumogas- 
trique, 60.  —  Vasculaire  par  Tarrêt  du 
cours  du  sang,  382. 

Répartition  de  la  température,  498. 

Réplétion  du  ventricule,  101. 

Reproduction  artificielle  des  bruits  du 
cœur,  17, 130,  136.  —  Delà  pulsation, 
142. 

Respiration  déplace  le  cœur,  453. —  Effets 
sur  la  pression  dans  le  thorax  et  Tab- 
domen,  457,  458, 460.—  Sur  la  circula- 
tion cardiaque  et  artérielle,  453,  454.  — 
Sur  la  circulation  pulmonaire,  426.  — 
Sur  le  pouls  dans  Tanévrysme,  643. 

Respiration  (Effets  thoraciques  et  abdomi- 
naux de  la),  460.  —  Effets  abdominaux 
dans  Texpiration,  461. 

Respiration  (arrêt  de  la),  supprime  les 
souffles  pulmonaires,  670.  —  Diminue 
la  pulsation  du  c.  dr.,  432. 

Respiration  artificielle,  429. 

Resserrement  vasculaire,  mesuré  au  mano- 
mètre, 394. —  Effets  sur  la  température, 
393.— Effets  sur  le  volume  des  organes, 
395. 

Retard  du  pouls  sur  la  systole,  118.  —  Sur 
le  schéma,  236.  —  Aux  différentes  ar- 
tères, 226— Sous  Panévrysme,  634,631. 

Retard  des  réflexes  vasculaires,  476.  — 
Des  effets  de  la  respiration  sur  le  pouls, 
461 .  —  De  l'action  du  pneumogastrique 
sur  lecœor. 

Rétine  (Circulation de  la),  540.  —Pulsa- 
tions des  vaisseaux,  543. 

Rétrécissement  aortique,  665.  —  (Souffles 
du),  669.  — (Pouls  du),  666.—  (Pulsa- 
tion du  cœur  du),  667. 

Rétrécissement  mitral,  891 . 

Rigidité  cadavérique,  599. 

Rythme  du  cœur,  infl.  de  la  température, 
46,  514.  —  Infl.  des  résistances,  48%.  — 
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Des  hruiUj  124.  —  Infl.  de  la  respira- 
tion^ 46*i. 
Rylhmiqucs,  contraclions  des  petits  vais- 
seaux, 3î4.  —  Des  veines,  467. 


Saccades  de  TascensioD  du  pouls,  268. 

Saignée,  effets  sur  la  Tréquence  du  pouls, 
335.  ^  Sur  la  régularité  chez  le  chien, 
462. 

Sang,,  (trajet  du),  1.  —  Sa  proportion 
dans  l'organisme,  3.—  Sa  pression  dans 
les  vaisseaux,  14.  — *  Son  influence  sur 
rcxcitabilité  du  cœur,  35.  ~  Sa  vitesse 
dans  les  artères,  296.— Effets  de  sa  pré- 
sence dans  le  cœur,  93. 

Schéma  de  la  circulation  de  Weber,  15. 

—  (Avantage  des),  19.  —  Général  de  la 
circulation,  18,  710.  —  De  l'élasticité 
artérielle,  163.  —  Du  mécanisme  du 
caîur,  717.  —  De  la  pression  vcntricu- 
lo-aortique,  7 18.— Des  maladies  du  cœur, 
666,  719.  »  De  rinsufflsance  aortique, 
675,  666.  —  I)u  souffle  présystoliquc, 
691 .  —  Des  efTcls  de  Tonévrysme,  632 , 
'De  la  phlébartérie,  65o.  —  De  Pané- 
vr)8iD0  artério-veineux,  657.— Des  irré- 
gularités périodiques  du  pouls,  722. 

Schéma  des  mouvements  du  cerveau,  535. 
Schéma  de  la  régulation  dos  températures, 

515.   —  De   la  répartition   des  temp. 

morbides,  586. 
Scléréme,  592. 
Secousse  systolique,  25. 
Sénile,  altération  des  arlères,  616.—  Forme 

du  pouls,  618.  —  Dilatation  arléricllc, 

617. 
Septicémie  (pouls  de  la),  571. 
Sérum,  sa  couche  immobile,  354. 
Siège  des  bruits  du  cœur,  125. 
Sigmoïdes  (Valvules),  leur  clôture,  252.— 

Effets  sur  le  pouls,  104. 
Signal  électrique,  41. 
Signes  extérieurs  de  Paction  du  cœur,  123, 

139.  —  De  la  circulation  capillaire,  364, 

376. —  De  la  circulation  pulmonaire, 

431.  —  Do  la  vitesse  du  sang,  314. 
Sondes  maoométriques  ;  droite,    85.   — 

gauche,  90.  —  graduation  des,  110.  — 

A  pressions  négatives,  113. 
Sommet  de  la  pulsation,  269. 
Souffle  diastolique,  684.  —  dicrote,  654. 

—  présystoliquc,  684,  691. 
Souffle  utérin,  658. 
Souffle  veineux,  658. 

Souffles;  bruits  de  souffle,  647.  —  Leur 
mécanique,  649.  — -  Vibrations  qui  les 
accompagnent,  649. 


Souffles  artériels  par  compression,  650.  — 
Influence  de  Tétai  des  capillaires,  651, 

—  Aortiques  par  tension  faible,  653. 
Souffles  dans    les  anévrysmes ,  654.  — 

CirsoTdes,  6i5.  —  Artério-veineux,  657. 
Souffles  dans  les  maladies  du  cœur,  660. 

—  (ClassiGcation  des),  661.  —  (Tableau 
des),  662.  —  (Timbre  des),  663.  — 
(Siège  des),  663.  —  Droits  et  gauches, 
66t.  —  Dans  le  rétrécissement  aortique, 
669.  —  Dans  rinsofDsapceaort.,673.— 

De  l'artère  pulmonaire,  670. Ses 

caractères,  670.—  Supprimé  par  l'arrêt 
respiratoire,  670.  —  Souffle  de  TinsufT. 
mitrale ,  684.  —  Dans  les  lésions  mi- 
tralcs,  681. 

Spasmes  vasculaire  dans  Talgidité,  581. 

Sphygmogrammes,  types  variés,  216.  — 
Ligne  d'ensemble,  264.  —  Ondulations 
respiratoires,  456  —  Types  séniles,  619. 

—  Dans  les  maladies  du  cœur,  692,  689^ 
678.  —  Dans  le  Irailement  des  ané- 
vrysmes, 64'>.  —  Dans  le  choléra,  578. 

—  Dans  les  fièvres,  546.  —  Dans  la 
lièvre  tvphoTdc,  570.  —  La  septicémie, 
571. 

Sphygmographe  de  Vicrordl,  209.  —  Élas- 
tique, 212,  700.  —  A  transmission,  221. 
705.  —  Principe  de  sa  construction, 
213.  —  Son  contrôle,  217. 

Sphymographes  divers,  700. 

Sphygmomètre  d'Hérison,  207. 

Sphygniophonc,  704. 

Sphygmoscope,  179. 

Stades  de  chaleur,  560.  —  De  froid,  5.î9. 

—  De  sueur,  560.  —  (Succession  des) 
582. 

Stase  du  sang  dans  les  poumons,  5.î0. 

Stromuhr,  300. 

Succession  de  l'oreillelle  et  du  ventricule, 

89,  97,  107. 
Synchronisme  des  deux  cœurs,  90.  —  De 

la  pulsation  avec  le  1*'  bruit,  125. 
Système  nerveux,  action  sur  la  circulation, 

469. 
Systole,  sa  nature,  22,  —  Sa  forme,  24. 

—  Cest  une  secousse,  27, 32. —  (Fusion 
des),  28.  —  Des  oreillettes,  dans  h 
pulsation  du  cœur,  101 .  —  Des  oreil- 
lettes et  des  ventricules,  25  97.  —  Des 
ventricules,  ses  phases,  71.  —  Ilapporl 
avec  la  pression  artérielle,  424,  —  Inef- 
ficaces, 182. 


Tableau  des  souffles  cardiaques,  662. 
Tambour  à  levier,  86,  708. 
Technique  des  appareils,  699. 
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Tçmpéralore  action  sur  le  cœur,  46,  78« 
ol3.  —  Sur  la  fréquence  du  pouls,  332, 
—  Superficieile  et  profonde,  189,502, 
498.  —  Centrale,  519.  —  influence  sur 
le  pouls,  59Î,  —  Nivellement,  499,  — 
(Courbe  des],  595.  —  Dans  les  mala- 
dies, 584,  592.  —  luscriplions  simulta- 
nées, 504. —  Fixité  centrale,  508.— 
Dans  Tinflammation ,  611.  —  Dans 
rinanition,  591.  —  Dos  parties  paraly- 
sées, 603.  —  Effets  de  la  circulation 
(sur  la),  49o.  —  Action  des  vaso-mo- 
teurs (sur  la),  511.  —  Dans  la  flèvre, 
intermittente,  595.  —  Après  la  mort, 
599.  —  Indications  thérapeutiques  (four- 
nies par  la),  630.  —  Action  sur  la  cir- 
culation capillaire^  354.  —  Sa  transmis- 
sion &  travers  les  tissus,  506, 

Temps  perdu.  {Voy.  excit.  latente  du  cœur, 
43. 

Tension  des  parois  du  cœur,  dans  le  1*' 
bruit,  131. 

Tension  artérielle  {Voy,  Pression). 

Tétanos  du  sœur,  45. 

Théories  du  cœor,  78. 

Thermographes,  505. 

Thermomélre,  lieu  d'application,  587. 

Thermométrie  clinique,  586. 

Thrill,  656.  —  Dans  ranévrysme  artério- 
veineux,  657. 

Timbre  des  souffles  du  cœur,  663. 

Tonneau  de  Pascal ^  67. 

Tonus  vasculaire,  263. 

Toux,  effets  sur  le  pouls,  463. 

Tracés  cai-diographiques ,  88,  93.  — 
D'une  grenouille.  95.  —  Myographique 
du  cœur,  95.  —  Des  excitations  élec- 
triques, 42. 

Trajet  du  sang,  ]. 

Transmission  des  mouvements  du  cœur, 
83.  —  De  la  chaleur  dans  les  tissus, 
505. 

Traunialiquc,  cxcit.  du  cœur,  36.  —  Des 
capillaires,  377. 

Travail  du  cœur,  73.  ^  Suiv.  la  pression 
artérielle,  75.  —  Suivant  l'état  des  vais- 
seaux, 77.—  Suivant  la  température, 
78.  —  Uniformité  du,  347,  —  et  force  du 
cœur,  6G. 

Tricuspidale,  forme  du  pouls  des  organes, 
369. 

Tricuspide,  lésions,  693.  —  Insuffisance, 
602. 

Troubles  vaso-moteurs  dans  Tinflamma- 
tion,  509i  —  Locaux  de  la  circul.  dans 
les  maladies,  602. 

TubeH  de  Pitot,  3()9« 

Tumeurs  ancvr^smalcSj  605. 


Ullimummorieiiê,  h\. 
Uniformité  du  travail  du  cœur,  347. 


Valvules  des  veines,  408.  —  Sigmoïdes, 
252.  —  Leur  clôture,  104.  —  Auriculo- 
venlriculaire,  101,  582.  —  artificielles. 
136. 

Variations  de  la  température,  518, 588.  — 
Do  la  tension  avec  l'amplitude  du  pouls, 
187.  —  Électriques  du  cœur,  28. 

Vaso-moteurs,  390.  —  Vaso-dilatateurs, 
397.  —  Propriétés  avant  et  après  les 
ganglions,  401.  —  Glosso-pharyngien, 
401.  —  Idées  anciennes  sur  les,  391.  — 
Leurs  actions  réflexes,  473.  —  Du  cer- 
veau, 539.  —  Des  muscles,  527.— Action 
sur  les  températures,  504,  511. 

Veines,  leurs  propriétés,  406.  —  Pression, 
416,  411.  —  Cours  du  sang,  sa  vitesse, 
420.— Rémittences,  421.— De  la  rétine, 
545.  —  Sus-hépatique,  415.  —  Porte, 
329.  —  Jugulaires,  pouls  des,  660.  — 
Du  cerveau,  536.  —  Oblitération  des» 
6i3.  —  Valvules  des,  408.— Souffle  des, 
659.  —  Contractilité,  407.— Caves,  con- 
tractions rythmiques,  407.  —  Pulmo- 
naires, contractions  rytlimiques,  408. 

Ventricule  (Son  action),  21.—  Gauche,  92. 
—Épaisseur,  relatives  des,  425.  —  Force 
comparée,  115.  —Action  musculaire, 
93.  —Leur  déplétion  sjstolique,  100. 
Uéplétion  diastolique,  101. 

Vide  post-systolique,  119,  717,  _  De  la 
plèvre,  447. 

VU  a  ievgo,  412. 

Vitesse  de  l'agent  nerveux  sympathique, 
391. 

Vitesse  du  sang  dans  les  artères,  296.  — 
Sa  mesure,  307,  308.  —  Signes  exté- 
rieurs, 314.  —  Infl.  qui  la  modifient, 
315.  —  Dans  le  relâchement  des  vais* 
seaux,  317.—  Vitesse  constante  ou  va* 
riable,  312.  —  Aux  différents  inslaiiU 
d'une  pulsation,  327.  —  Caractères  dans 
les  différentes  artères,  313.  •—  Rapports 
avec  la  fréquence  du  pouls,  298.— Dans 
la  mastication,  319. 

Vitesse  générale  du  sang,  297.  -^  Effet  de 
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